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Nous  considérons  comme  un  devoir  d'offrir  ici  à 
M.  Vuillemin,  ancien  élève  de  l'Ecole  centrale  des  arts 
et  manufactures  et  ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de 
la  traction  aux  chemins  de  fer  de  l'Est,  l'expression  de 
notre  sincère  reconnaissance  pour  la  peine  qu'il  a  bien 
voulu  prendre  de  relire  les  épreuves  de  ce  tome  troisième 
et  de  nous  communiquer  ses  observations. 

Cette  troisième  partie  du  Traité  pratique  de  l'entretien 
et  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  devait  paraître 
à  la  fin  de  l'année  dernière.  Mais,  au  moment  de  la  livrer 
'  à  l'impression,  nous  avons  été  arrêté  par  la  pensée  qu'il 
y  aurait  intérêt  pour  nos  lecteurs  à  en  ajourner  la  publi- 
cation jusqu'au  jour  où,  par  une  étude  complète  des 
produits  de  l'industrie  des  chemins  de  fer  à  l'Exposition 
universelle  de  1867,  nous  pourrions  mettre  notre  étude 
au  courant  des  faits  nouveaux  que  ce  grand  concours 
pouvait  accuser.  Sous  ce  rapport,  notre  attente  a  été 
trompée. 

Cette  Exposition  n'a  révélé  aucune  invention  nouvelle, 
aucun  progrès  saillant  sur  sa  devancière.  Elle  nous  a 
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cependant  permis  de  distinguer  certaines  particularités 
de  détails  concernant  le  matériel  roulant  qui  ont  quelque 
valeur  : 

—  Les  diverses  applications  de  la  vapeur  et  de  l'air 
comprimé  à  l'enrayage  des  trains  ; 

—  L'emploi  des  tenders-moteurs  ; 

—  La  traversée  des  cours  d'eau  sur  ponts  de  bateaux  ; 

—  Le  transbordement  des  véhicules  par  pontons  ;  les 
ferry-boat$; 

—  Les  voitures  à  deux  étages. 

Dans  un  autre  ordre  d'idées  :  le  contrôle  des  trains, 
les  colonnes  alimentaires; 

—  La  fabrication  des  agglomérés,  etc.,  etc. 

Sur  les  questions  touchant  le  matériel  de  la  voie,  nous 
n'avons  rien  trouvé  à  l'Exposition  qui  ne  fût  déjà  décrit 
dans  les  deux  premiers  volumes  de  ce  livre,  à  l'excep- 
tion, toutefois,  du  système  de  voie  proposé  par  M.  Hart- 
wich,  système  que  l'expérience  n'a  pas  encore  sanctionné, 
mais  qui  est  digne  de  fixer  ^attention  des  ingénieurs. 
On  en  trouvera  la  description  dans  les  annexes  du  qua- 
trième volume. 

Nous  aurions  voulu  joindre  aux  trois  premiers  cha- 
pitres de  la  Locomotion  les  annexes  qui  s'y  rapportent 
plus  particulièrement,  mais  le  nombre  et  l'importance 
de  ces  documents  auraient  donné  à  ce  tome  troisième 
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  Vil  — 

un  développement  exagéré.  —  Force  a  donc  été  d'en 
reporter  la  publication  jusqu'à  la  fin  du  Service  de  la 
locomotion,  en  ce  moment  sous  presse. 

On  y  trouvera  :  les  programmes  des  cahiers  des  charges 
pour  la  fourniture  des  machines  locomotives,  des  ten- 
ders,  des  voitures  et  des  wagons  ; 

—  Des  spécifications  pour  la  fourniture  des  tubes,  des 
balances  de  soupapes,  des  aciers  à  ressorts,  des  roues  et 
essieux,  etc.; 

—  Des  types  de  prix  de  revient  des  divers  véhicules  ; 

—  Des  cahiers  des  charges  pour  la  fourniture  des 
colonnes  alimentaires,  des  tuyaux  en  fonte,  des  combus- 
tibles, etc.; 

—  Knfin,  quelques  détails  sur  les  freins  à  huit  sabote, 
les  chariots  transbordeurs,  etc. 

MM.  Freulon  et  Grand,  ingénieurs  civils,  anciens 
élèves  de  l'École  centrale  des  arts  et  manufactures,  le 
premier  en  continuant  l'exécution  des  dessins,  le  second 
en  réunissant  tous  les  matériaux  qui  se  rapportent  au 
service  de  la  locomotion,  nous  ont  prêté  un  concours 
dévoué  dont  nous  les  remercions  cordialement. 

C.  G. 

Paris,  janvier  1868. 
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TRAITÉ  PRATIQUE 

m 

ê 

DE  L'ENTRETIEN  ET  DE  L'EXPLOITATION 

DES 

CHEMINS  DE  FER 


Entretenir  un  Matériel  industriel,  c'est  le  tenir  en  bon  état, 
réparer  ses  avaries,  en  remplacer  les  pièces  défectueuses,  et 
enfin  le  reconstruire,  le  renouveler,  l'améliorer. 

La  notion  des  lois  de  la  construction  devient  donc  aussi  in- 
dispensable au  personnel  chargé  de  l'entretien  que  la  con- 
naissance des  conditions  d'emploi  de  ce  Matériel. 

Nous  nous  sommes  efforcé  de  répondre  à  cette  double  obli- 
gation en  résumant,  dans  la  Première  Partie  de  ce  Livre,  les 
principes  et  les  faits  qui  régissent  l'établissement  des  chemins 
de  fer. 

La  Seconde  Partie  de  notre  Traité  tend  au  même  but.  Pro- 
cédant des  mômes  idées,  l'Étude  du  Service  de  la  Locomotion, 
affranchie  des  détails  de  construction  dont  le  développement 
dépasserait  notre  cadre,  mais  précédée  de  quelques  notions  élé- 
mentaires sur  la  théorie  des  locomotives,  se  bornera  simplement 
à  la  description  des  types  de  Matériel  le  plus  généralement 
adoptés,  réserv  ant  ainsi  aux  détails  du  Service  l'espace  restreint 
dont  nous  disposons. 

L'exploitation  des  chemins  de  fer  est  un  art  complexe,  dont 
l'exercice  régulier  réclame  une  harmonie  parfaite  dans  le  fonc- 
tionnement des  divers  organes  qui  en  constituent  l'ensemble. 
A  l'origine  des  railways,  alors  que  les  lignes  construites  pré- 
t.  m.  < 
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sentaient  dans  leur  isolement  un  état  en  quelque  sorte  embryon- 
naire, les  diverses  branches  de  l'exploitation,  concentrées  dans 
une  seule  main,  fonctionnaient  ainsi  sous  une  direction  im- 
primant aux  divers  rouages  l'unité  de  marche  qui  seule  donne 
la  régularité  et  l'économie.  Mais  des  combinaisons  de  diverse 
nature  ayant  successivement  amené  le  groupement  en  faisceaux 
des  tronçons  de  lignes  isolés,  question  intéressante  et  qui,  pour 
nous,  fera  l'objet  d'une  étude  particulière,  les  administrations 
de  ces  grands  réseaux^  dont  les  mailles  couvrent  des  étendues 
considérables,  ont  été  conduites  à  scinder  en  plusieurs  services 
distincts,  à  répartir  entre  différentes  individualités,  l'entretien 
et  l'exploitation  des  chemins  de  fer. 

Indépendamment  des  instructions  et  règlements  communs 
aux  autres  services,  chacune  des  branches  de  l'entretien  et  de 
l'exploitation  a  ses  instructions  spéciales,  ses  règlements  parti- 
culiers. Nous  croyons  nécessaire,  en  raison  de  cette  division, 
que,  dans  chaque  branche,  les  divers  agents  aient  une  connais- 
sance suffisante  des  règles  qui  président  à  l'organisation  et  au 
fonctionnement  des  autres  ramifications.  C'est  en  nous  ba- 
sant sur  ce  principe  que  ce  Livre  a  été  composé. 

De  môme  que  l'ingénieur  de  la  Locomotion  trouve,  dans  la 
Première  Partie  (Service  de  la  voie),  tous  les  renseignements 
qui  intéressent  le  Service  du  Matériel  roulant, —  construction 
de  la  voie,  force  de  résistance  des  rails,  dispositions  des  change- 
ments eteroisements  de  voies,  plaques  tournantes,  etc.,  modifi- 
cations de  pentes  et  rampes,  rayons  des  courbes,  signaux,  etc.;— 
de  môme  aussi,  l'ingénieur  chargé  des  travaux  et  de  la  surveil- 
lance rencontrera,  dans  la  Seconde  Partie,  les  relations  intimes 
qui  lient  la  Voie  au  Matériel  roulant,  —  poids  des  véhicules, 
écartement  des  roues,  des  essieux,  dimensions  et  formes  des 
bandages,  hauteur  des  pièces  au-dessus  des  rails,  largeur  des 
véhicules,  signaux,  etc.,  etc. 

Quant  aux  agents  du  Service  de  l'Exploitation  proprement  dite 
—  Mouvement,  Trafic,  etc.,  —  malgré  la  spécialité  de  leurs 
fonctions,  ils  ne  doivent  pas  non  plus  rester  étrangers  aux  no-* 
tions  que  possède  l'ingénieur  de  chemins  de  fer.  Notre  Traité 
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leur  fournira  des  renseignements  qui  les  mettront  à  mAme  d'ap- 
précier judicieusement  les  indications  fournies  par  les  agents 
des  autres  services,  et  qui,  n  étant  pas  toujours  convenablement 
interprétées,  amènent  quelquefois  de  regrettables  conflits. 
Le  but  de  notre  Livre  est  donc  suffisamment  indiqué. 

L'étude  du  Service  du  Matériel  et  de  la  Traction,  ou,  plus 
simplement,  de  la  Locomotion,  se  divise  en  cinq  chapitres  : 

Guap.    I.  —  Moteurs. 

Chai».  IL  —  Matériel  de  transport. 

Guap.  III.  —  Ateliers,  dépôts,  alimentation. 

Chai\  IV.  —  Organisation  du  sorvice  do  la  locomotion. 

Giiap.  V.  —  Gestion  du  service. 

Le  lecteur  qui  voudrait  poursuivre  l'étude  des  détails  de  la 
théorie  et  de  la  construction  des  machines  devra,  comme  nous, 
avoir  recours  aux  lumières  et  aux  bienveillants  avis  de  MM.  les 
Ingénieurs  chargés  du  service  de  la  Locomotion  des  différents 
chemins  de  fer;  il  pourra  d'ailleurs  consulter  avec  fruit  les  ou- 
vrages spéciaux,  parmi  lesquels  nous  citerons  : 

Guide  du  mécanicien  constrticteur  et  conducteur  de  machines 
locomotives,  par  MM.  Le  Ghatelier,  E.  Flachat,  J.  Petiet  et 

C.  PoLONCEAt!. 

Annales  des  mines.  —  Mémoires  de  MM.  Le  Ghatelier,  de 
Pambour,  Couche,  Kesal,  Phillips,  etc. 

Mémoires  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  —  Mémoires 
de  MM.  E.  Flachat,  Nozo,  Geoffroy,  Ghobzinski ,  Agudio, 
Mathieu,  Desgranges,  Polonceau,  Desmousscaux  de  Givré, 
Brull,Molinoset  Pronnier,  Desbrières,  Marché,  Vidal,  etc.,  rte. 

Organ  fur  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwescns,  par  M.  En- 

MUND  HeLSINGER  VON  WaLDEGG. 

locomotive  Engineering,  par  M.  Zerah  Colburn. 

Die  Eiscnbahn  Zcitung,  à  Stuttgard. —  Zeitschrift  des  Archi- 
tecten  und  Ingénieur  Vereinsf  à  Hanovre.  —  Schoeizerische 
Polytechnisc/ie  Zeitschrift,  à  Winterthur.  —  Zeitschrift  des 
Osterr.-Ingcn.-Yercins,  à  Vienne.  —  Zeitung  des  Vereins 
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Deutsch.  Eisenb.  Verwaltung,  à  Leipzig.  —  Zeitschrift  fiir 
Bauwesen,  par  Erbkam,  à  Berlin,  etc.,  etc. 

—  Bien  que  l'unité  de  système  de  poids,  mesures  et  monnaies 
tende  heureusement  à  remplacer  l'infinie  diversité.qui  existait 
naguère  encore,  nous  croyons  devoir  mettre  sous  les  yeux  du 
lecteur  les  principaux  éléments  de  conversion  qui  nous  ont 
servi  pour  la  rédaction  de  notre  Livre. 

Conversion  «In  MÈTRE  en  PIEDS. 

Autriche   3p,163 

Prusse   3  ,484 

Angleterre   3  ,281 

Suisse,  Bade  et  Nassau   3  ,333 

Bavière  et  Hanovre   3  ,424 

Wurtemberg   3  ,496 

Saxe    3  ,546 

Conversion  du  PIED  en  HÊTRE. 

Autriche   0a,3iG 

Prusse   0  ,314 

Angleterre   0  ,305 

Suisse,  Bade  et  Nassau   0  ,300 

Bavière  et  Hanovre   0  ,292 

Wurtemberg   0  ,286 

Saxe   0  ,282 

Conversion  des  monnaies  étrangères  en  monnaie  française. 


Florin* 
du  Rhin 

francs. 


1 

2 
5 
4 

r> 

6 
7 
8 
9 
10 


2,14 
4,29 
6,43 

8,57 
10.71 
12,80 
15,  » 
17.14 
19,29 
21,45 


Florin* 
d'Autriche 

francs. 


2,50 
5,  » 
7,50 
10,  » 
12,50 
15,  » 
17,50 
20,  » 
22,50 
25,  > 


Thaï*!* 

en 
francs. 


3 ,75 
7,50 
11,25 
15,  » 
18,75 
22,50 
26,25 
50.  a 
55,75 
57,50 


Lirrea  sterling 
en 
francs. 


25,208 
50,416 
75.624 
100,852 
126,040 
151,248 
176,456 
201 .664 
226,872 
252,080 


Shilling* 
eu 

francs. 


1,26 
2,52 
3,78 
5,04 
6,50 
7,S6 
8,82 
10,08 
11,54 
12,00 
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centimètres. 

Pieds 
mètres. 

Pouces  carrés 

en 

centimètres 

Pieds  carrés 
mètre  carré. 

Pieds  cubes 
mètre  cube. 

1 

2 

m 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

2,539  ' 
5,078 
7,619 
10,159 
12,699 
15/239 
17  780 
20,519 
22,859 
25,399 

0,3048  * 

0,6090 

0,9144 

1,2197 

1,5239 

1,8287 

2,1335 

2,4383 

2,7432 

3,0479 

6,45 
12,90 
19  35 
25^81 
32,26 
38,71 
45,16 
51,61 
58,06 
64,52 

0,0929 
0.1 85* 
0,2787 
0.3716 
0,4645 
0,5574 
0,6503 
0,7432 
0,8361 
0,9290 

0,028314 
0,056628 
0  084942 
0,113256 
0,141570 
6,169884 
0,198198 
0,226512 
0,254826 
0,283140 

LJrres 

Tonnes 

de"" 
1000  kilogr. 

Pressions 
en  livras 
par  pouce  carré 
an  kilogramme 

centimètre 
#  carré. 

Milles 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.453558  ' 

0.907116 

1.360674 

1,814232 

2,267790 

2.721348 

3,174906 

3,628464 

4,082022 

4,535580 

1,01604  ' 

2,03208 
5,04812 
4,06416 
5,08020 
6,09624 
7,11228 
8,12832 
9,14436 
10,16040 

0,070277 
0.140554 
0,210852 
0,281109 
0,351387 
0,421664 
0,491941 
0,562219 
0.652496 
0,707774 

1.6093 
3,2186 
4,8279 
6,4375 
8,0466 
9,6559 
11,2652 
12,8745 
14,4838 
16,0930 

'  Annuaire  da 
Bureau  des  longi- 
tudes, 485t. 

L'administration  de  l'Association  des  chemins  de  fer  alle- 
mands emploie  pour  base  des  calculs  de  sa  Statistique  annuelle, 
à  laquelle  nous  avons  fait  de  nombreux  emprunts,  les  valeurs 
suivantes  : 

i  pied  =  0m,313853. 

1  mthe  =  12  pieds  de  Prusse=  3n,,766242rî. 

1  meile  =  2000ruthe  =  7ki,om-,S32. 

4  pied  cube  =  0m5,0309i6. 

i  klafter  =  108  pieds  cubes  =  3n3,338928. 
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i  quintal  (de  douane)  —  !  00  livres  =  50  kilogrammes. 

1  quintal  de  Vienne  =  i*d,,l20=S6  kilogrammes. 

i  thaler  =  30  silbergroschen  =  300  Pfenningcn. 


Note.  —  Pour  répondre  aux  bienveillantes  observations  qui 
nous  ont  été  adressées,  nous  Taisons  précéder  do  quelques  ren- 
seignements sur  l'origine  et  l'histoire  de  la  machine  locomotive, 
la  description  des  moteurs,  qui  forme  le  chapitre  1er  de  la  Se- 
conde Partie.  Quant  à  l'invention  de  la  machine  à  vapeur  elle- 
même,  nous  ne  pouvons  faire  mieux  que  de  renvoyer  le  lecteur 
à  la  belle  notice  scientifique  publiée  par  Pn.  Arago  dans  Y  An- 
nuaire du  Bureau  des  longitudes  pour  Tan  1837. 

Paris,  1867. 
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SECONDE  PARTIE 

SERVICE  DE  LA  LOCOMOTION 

MATÉRIEL  ROULANT.  -  TRA0T1ON. 


CHAPITRE  I. 

MOTEUUS. 
§  I. 

CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 

Notions  historiques.  —  L'invention  de  la  première  machine 
à  vapeur  se  mouvant  elle-même  sur  routes  de  terre  remonte  à 
l'année  1767.  Elle  est  due  à  un  ingénieur  militaire  français, 
Nicolas-Joseph  Cugnot1.  Le  modèle  de  cette  machine  est  exposé 
au  Conservatoire  des  arts  et  métiers  a  Paris. 

En  1781,  James  Watt  et  Boulton,  en  Angleterre,  exécu- 
tèrent en  miniature  une  machine  locomotive  pour  routes  de 
terre,  que  leurs  successeurs  exposèrent  à  Londres  en  IH.'H. 

Vers  la  même  époque,  Oliver  Evans  sollicitait  une  patente 
des  États  de  Pensylvanie  (États-Unis  d'Amérique)  pour  l'appli- 
cation de  la  vapeur  aux  voitures  sur  routes  de  terre.  Cette  pa- 

1  En  1801,  des  dispositions  furent  prises  pour  faire  des  essais  de  cette 
machine  en  présence  du  général  Bonaparte  ;  mais  le  départ  pour  l'Egypte 
arrêta  les  essais.  (ZfcHAli  Connu*.) 
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tente  lui  fut  refusée;  mais,  en  1787,  l'État  du  Maryland  lui 

accorda  le  privilège  demandé  pour  les  «  wagons  à  vapeur.  » 

» 

Richard  Trevithick,  ingénieur  anglais,  avec  le  concours 
financier  de  son  cousin  Vivian,  exécuta  la  première  locomotive 
circulant  sur  chemin  à  ornières.  Le  modèle,  qui  date  de  1802, 
est  conservé  dans  le  South-Kensington,  Muséum  of  Patents. 
Une  machine  destinée  à  l'exploitation  d  un  chemin  de  fer  de 
houillère,  en  1811,  fut  construite  par  cet  habile  ingénieur  et 
envoyée  à  Nevvcastle  ;  mais  elle  ne  fonctionna  que  pour  activer 
les  appareils  d'une  fonderie.  On  assure  que  George  Stephenson, 
à  la  vue  de  cette  machine,  aurait  conçu  l'idée  et  annoncé  l'in- 
tention d'établir  une  locomotive  satisfaisant  mieux  que  celle 
de  Trevithick  aux  conditions  du  service  demandé. 

■ 

Dans  la  même  année  —  1811  —  un  ingénieur  distingué, 
Matthew  Murray,  à  Leeds,  mit  la  main  à  la  construction  d'une 
locomotive  destinée  au  chemin  des  houillères  de  Middleton, 
appartenant  à  M.  John  Blenkinsop,  qui  avait  pris  à  cette  époque 
une  patente  pour  augmenter  l'adhérence  des  locomotives  au 
moyen  d'engrenages  et  d'une  crémaillère  adaptée  àl'un  des  rails. 

Eu  1813,  Hcdley,  ingénieur  et  inspecteur  des  houillères  dont 
M.  Blaekett,  à  Wylam  près  Newcastle,  était  propriétaire,  prit  une 
patente  pour  l'application  de  la  locomotion  à  vapeur  sur  chemin 
de  fer;  et  en  1815,  une  machine  de  Hedley  fonctionnait  sur  la 
ligne  de  Wylam.  Elle  portait  deux  cylindres  verticaux,  le  mou- 
vement renvoyé  par  deux  balanciers  et  deux  bielles  pendantes 
aux  engrenages  appliqués  contre  les  roues  de  la  machine. 

L'ingénieur,  en  construisant  sa  chaudière,  introduisait  deux 
perfectionnements  considérables  :  —  retour  de  flamme  et  ré- 
duction du  diamètre  de  la  cheminée  ;  —  il  obtenait  ainsi  plus 
de  surface  de  chaulïe  et  plus  d'activité  dans  le  tirage  qu'avec 
les  dispositions  antérieurement  adoptées. 

Le  2o  janvier  1814,  une  locomotive  construite  sous  la  direc- 
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tion  de  George  Stephenson  sortait  des  ateliers  du  charbonnage 
de  Killingworth,  pour  effectuer  le  transport  du  charbon  sur  le 
chemin  de  fer  de  la  houillère.  Le  générateur  de  vapeur,  en  fer 
forgé,  avait  8  pieds  (2m,438)  de  long  et  34  pouces  (0m,863)  de 
diamètre,  avec  un  seul  bouilleur  intérieur  de  20  pouces  (0m,5*08) 
de  diamètre;  le  foyer  à  l'une  de  ses  extrémités;  à  l'autre,  une 
cheminée  de  20  pouces  (0m,.pî08).  Le  mécanisme  se  composait 
de  deux  cylindres  verticaux  de  8  pouces  (0m,203)  de  diamètre 
et  24  pouces  (0m,609)  de  course,  plongés  jusqu'à  moitié  de  leur 
longueur  dans  la  chaudière,  —  comme  dans  la  machine  de 
Trevithick  ;  —  de  quatre  bielles  pendantes,  conjuguées  deux  à 
deux,  qui  communiquaient  le  mouvement  à  trois  arbres  armés 
de  pignons,  engrenant  avec  des  roues  à  dents  montées  sur  les 
deux  essieux  moteurs  qui  servaient  de  support,  disposition 
presque  identique  à  celle  de  la  machine  de  Hedley.  Les  essieux 
moteurs  étaient  distants  de  5  pieds  (im,.r>23);  leurs  roues  d'en- 
grenage avaient  24  pouces  (O^GOO)  de  diamètre,  et  les  trois 
roues  dentées  intermédiaires  12  pouces  (O^Oo*). 

Dans  sa  seconde  machine,  édifiée  en  181?),  Stephenson  aban- 
donne les  engrenages  de  transmission  parce  qu'ils  causent  du 
bruit  et  rendent  impossible  l'emploi  des  ressorts  pour  soulager  la 
machine  ;  il  rattache  ses  bielles  pendantesà  des  manivelles  fixées 
aux  essieux,  qu'il  se  propose  d'ailleurs  d'accoupler  au  moyen 
de  manivelles  coudées  venues  de  forge;  enfin  l'adhérence  du 
teiider  doit  être  utilisée  en  accouplant  son  essieu  à  l'essieu 
d'arrière  de  la  machine  par  une  chaîne  sans  fin. 

En  181  H,  il  prend  patente  pour  un  système  de  supports  à 
piston  communiquant  avec  le  générateur  à  vapeur,  et  qu'il  in- 
terpose entre  les  essieux  et  la  chaudière  chargée  du  mécanisme  ; 
—  arrangement  défectueux  par  les  violentes  irrégularités  qui  se 
produisent  sur  les  pistons  moteurs,  et,  en  définitive,  abandonné 
dès  le  début. 

Hackworth,  attaché  d'abord  au  chemin  de  Wylam,  avait 
travaillé  de  ses  mains  et  apporté  plusieurs  perfectionnements  à 
la  machine  de  Hedley,  le  Pttfpng-BiUy.  En  1824,  employé  à  la 
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fabrique  de  locomotives  de  Stephenson,  à  Newcastle,  il  devint, 
l'année  suivante,  ingénieur  des  locomotives  au  chemin  de  fer 
de  Stockton  àDarlington.  La  traction  des  trains  sur  cette  ligne, 
ouverte  à  la  circulation  des  voyageurs  et  des  marchandises  le 
27  septembre  4825,  était  effectuée  par  des  machines  fixes,  des 
c  hevaux,  et  par  cinq  locomotives,  dont  quatre  sorties  des  ateliers 
de  Stephenson.  Ces  dernières  donnant  dos  résultats  peu  satis- 
faisants, les  directeurs  étaient  sur  le  point  d  on  décider  l'aban- 
dou  complet,  peut-Atrc  à  la  suite  d'une  explosion  causée  par  la 
faute  d'un  conducteur,  lorsque  Hackworth  entreprit  de  changer 
et  d'améliorer  l'une  des  locomotives  de  Stephenson,  en  répa- 
ration. 

Cette  machine,  modifiée  et  connue  sous  le  nom  de  Royal* 
George,  fut  mise  en  service  dans  le  mois  d'octobre  4827.  La 
chaudière,  cylindrique,  avait  13  pieds  (3m,!Mi)  de  long,  4  pieds 
4  pouces  (4m,;i~2)  de  diamètre.  Le  retour  de  flamme  des  ma- 
chines de  Wylam,  appliqué  au  Royal-George ,  donnait  une  large 
surface  de  chauffe.  Les  deux  cylindros  à  vapeur,  de  11  pouces 
(0,n,279)  de  diamètre  et  20  pouces  de  (0,n,î)08)  de  course,  placés 
verticalement  à  l'extrémité  opposée  au  foyer,  activaient  un  seul 
et  même  essieu,  celui  d'avant.  Les  trois  essieux  de  la  machine 
étaient  accouplés  par  des  bielles  de  connexion  extérieures, 
l'essiou  d'avant  lié  directement  à  la  machine,  mais  les  deux 
autres  supportant  la  charge  au  moyen  de  deux  forts  ressorts 
interposés. 

A  cette  époque,  —  1827,  —  l'injection  de  la  vapeur  dans  la 
cheminée,  pour  activer  le  tirage,  était  employée  par  Hackworth 
et  Stephenson.  Le  premier  lançait  la  vapeur  en  un  seul  jet  dans 
l'axe,  le  second  par  deux  tuyères  diamétralement  opposées  le 
long  dos  parois  de  la  cheminée  d'aspiration, 

Le  20  décembre  1827,  M.  Marc  Séguin,  connu  plus  généra- 
lement sous  le  nom  de  Séguin  aîné,  directeur  du  chemin  de  fer 
de  Saint-Etienne  à  Lyon,  prend,  eu  France,  un  brevet  pour  la. 
substitution,  au  large  bouilleur  intérieur.,  d'un  grand  nombre 
de  tubes  à  fumée  à  petit  diamètre  et  faible  épaisseur,  et  l'ap- 
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plication  d'un  ventilateur  mû  par  la  machine  elle-même,  pour 
activer  le  tirage  et  la  combustion  dans  le  foyer;  mais  il  aban- 
donne côtte  dernière  invention  et  la  remplace  par  le  tirage 
artificiel  dû  au  jel  de  vapeur  dans  la  cheminée. 

En  4828,  les  directeurs  du  chemin  de  fer  de  Liverpool  h  Man- 
chester, désireux  d'appliquer  à  la  locomotion  de  leur  ligne  une 
vitesse  et  une  puissance  en  dehors  des  conditions  adoptées  jus- 
qu'à cette  époque,  sans  toutefois  être  complètement  fixés  sur 
le  modo  de  traction  définitif,  avaient  autorisé  l'ingénieur  de  la 
compagnie,  G.  Stephenson,  à  construire  une  machine  destinée 
u  leur  chemin.  11  mit  sa  machine  en  chantier  au  printemps 
de  182Î).  Cependant,  à  la  suite  d'un  voyage  d'étude  fait  par 
eux  sur  les  lignes  de  Newcastle,  Darlington  et  les  environs,  les 
directeurs  opinaient  pour  le  rejet  des  locomotives;  des  ingé- 
nieurs éminents,  appelés  en  consultation  sur  l'emploi  de  la  trac- 
tion funiculaire  ou  par  locomotives,  se  prononcèrent  pour  le  pre- 
mier de  ces  systèmes.  Cette  opinion  fut  confirmée  parle  rapport 
de  M.  Nicholas  Wood,  qui,  après  de  nombreuses  expériences 
sur  les  locomotives,  émit  l'avis  que  ces  machines  ne  pourraient 
jamais  dépasser  une  vitesse  de  8  milles  à  l'heure. 

Le  conseil  de  direction,  hésitant  à  prendro  un  parti  définitif, 
arrêta  qu'un  concours  de  locomotives  aurait  lieu  sur  son  che- 
min, et  qu'un  prix  de  12500  francs  serait  accordé  au  construc- 
teur de  la  machine  qui  remplirait  les  conditions  suivantes  : 

1°  Consommation  de  sa  fumée  (condition  de  la  concession 
du  chemin); 

2°  Avec  un  poids  de  G  tonnes,  traction  régulière  d'une 
charge  de  20  tonnes,  y  compris  le  tender  et  ses  approvision- 
nements, à  la  vitesse  de  10  milles  à  l'heure  (16  kilomètres), 
avec  une  pression  de  vapeur  no  dépassant  pas  30  livres  par 
pouce  carré  ; 

3°  Application  de  deux  soupapes  de  sûreté,  l'une  à  l'abri  de. 
la  manipulation,  l'autre  à  la  disposition  du  mécanicien; 
4°  Suspension  de  la  machine  sur  ressorts  ; 
5°  Limitation  du  poids  «le  la  machine  pleine  à  G  tonnes. 
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Avec  un  poids  moindre,  on  exigeait  aussi  une  moindre  charge 
remorquée.  Au  poids  de  4  tonnes  1/2,  elle  pouvait  n'être  portée 
que  par  quatre  roues.  La  compagnie  se  réservait  la  faculté  d'es- 
sayer la  chaudière  sous  une  pression  de  150  livres  par  pouce 
carré. 

6°  Un  manomètre  à  mercure  pour  indiquer  la  pression  au- 
dessus  de  45  livres  par  pouce  carré  ; 

7°  La  machine  devait  être  livrée,  en  état  de  concourir,  le 
1er  octobre  1829; 

8°  Le  prix  de  vente  de  la  machine  était  limité  à  13750  francs. 

Le  concours  s'ouvrit  entre  quatre  machines  : 

Rocket,  construite  par  G.  Stephcnson  ; 

Sanspareil,  — -       P.  Hackworth  ; 

Novelty,         —      John  lirait waite  et  John  Ericsson; 

Persévérance,  —  Burstall. 

Cette  dernière  machine,  bientôt  reconnue  incapable  de  rem- 
plir les  conditions  imposées,  fut  retirée  du  concours. 

Il  ne  restait  donc  que  trois  locomotives  en  ligne. 

Rappelons-en  les  principales  conditions  d'établissement. 

La  chaudière  de  la  Rocket  (la  Fusée),  cylindrique,  de  6  pieds 
(lm,829)  de  longueur,  3  pieds  4  pouces  (lm,0 16). de  diamètre, 
était  traversée,  d'après  le  conseil  de  M.  Booth,  secrétaire  de 
la  compagnie,  par  vingt-cinq  tubes  en  cuivre  de  3^ pouces 
(0m,07;>)  de  diamètre,  conduisant  les  gaz  du  foyer,  placé 
h  l'arrière,  jusqu'à  la  cheminée  de  12  pouces  (0",305)  de 
diamètre,  fixée  à  l'avant  de  la  machine.  La  grille  mesurait 
6  pieds  carrés  (0œa,5574)  et  le  foyer  20  pieds  carrés  (lm2,85) 
de  surface  de  chaufTe  par  rayonnement;  les  tubes  117  3/4  pieds 
carrés  (10m2,94)  de  surface  de  chauffe  par  contact  des  gaz. 

Les  cylindres,  inclinés  vers  l'essieu  moteur  placé  à  l'avant, 
se  trouvaient  disposés  sur  les  flancs  de  la  chaudière;  leur  dia- 
mètre était  de  8  pouces  (0m,203)  avec  une  course  de  piston  de 
lti  1/2  pouces  (0m,il8).  Le  diamètre  des  roues  motrices  avait 
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4  pieds  8  1/2  pouces  (1B,435),  et  celui  des  roues  indépendantes, 
à  l'arrière,  2  pieds  6  pouces  (0ra,761). 

La  machine  en  service  pesait  4  tonnes  S  quintaux;  outre  son 
tender  plein,  3  tonnes  4  quintaux  et  demi,  elle  devait  traîner 
9  tonnes  10  quintaux  et  demi,  ensemble  17  tonnes. 

bms\&  Sampareil  on  remarquait  sa  chaudière  cylindrique  de 
G  pieds  de  long  et  4  pieds  2  pouces  de  diamètre,  traversée  deux 
fois  par  un  retour  de  gaz  chauds  :  l'un  sous  forme  de  bouilleur, 
comprenant  la  grille,  avait  24  pouces  de  diamètre;  l'autre 
ramenant  les  gaz  à  la  cheminée,  dont  il  prenait  le  diamètre, 
soit  \  f)  pouces.  La  grille,  de  ;j  pieds  de  long,  présentait  une 
surface  de  10  pieds  carrés  ;  la  surface  de  chauffe  du  foyer,  lî>p,7, 
celle  du  bouilleur,  74p,6. 

Les  cylindres,  placés  verticalement  sur  les  flancs  de  la  chau- 
dière, immédiatement  au-dessus  de  l'essieu  d'arrière,  avaient 
7  pouces  de  diamètre  et  18  pouces  de  course;  les  deux  essieux 
accouplés  par  des  bielles  de  connexion. 

Le  poids  de  la  machine  atteignait  4  tonnes  lîi  1/2  quintaux, 
excédant  de  5  1/2  quintaux  le  poids  toléré  pour  une  locomotive 
à  deux  essieux.  La  charge  à  remorquer,  y  compris  le  tender  ap- 
provisionné pesant  3  tonnes  6  quintaux,  s'élevait  à  14  tonnes 
6  1/2  quintaux;  le  poids  du  train  entier  était  donc  de  19  tonnes 
2  quintaux. 

La  Novelty  présentait  une  chaudière  d'une  disposition  très- 
originale  :  une  capacité  cylindrique  placée  verticalement  à 
l'arrière,  suivie  d'un  cylindre  horizontal  de  12  pieds  de  long 
sur  15  pouces  de  diamètre.  La  boite  à  feu  contenue  dans  la 
partie  verticale,  et  environnée  d'eau,  avait  une  grille  circulaire 
de  18  pouces  de  diamètre.  Le  cendrier,  hermétiquement  fermé, 
recevait  un  courant  d'air  forcé  provenant  d'une  soufflerie  mue 
par  la  machine.  L'alimentation  du  coke  s'opérait  à  l'aide  d'une 
trémie  hermétiquement  close,  descendant  verticalement  dans 
l'axe  de  la  boîte  à  feu.  Les  gaz  de  la  combustion,  en  quittant  le 
foyer,  se  rendaient  dans  un  tube  replié  à  l  avant,  puisa  l'arrière, 
traversant  ainsi  trois  fois  le  corps  cylindrique  avant  d'atteindre 
la  cheminée,  ayant  un  parcours  total  de  3(J  pieds.  Le  corps 
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cylindrique  était  plein  d'eau ,  le  niveau  «lu  liquide  s'élevant 
dans  la  partie  élargie  de  l'enveloppe  verticale  du  foyer. 

Surface  de  la  grille   1p*,8 

Surface  de  chauffe  de  la  ttoite  à  feu....     0  ,B 
—  du  tube   33  ,0 

Les  deux  cylindres  a  vapeur,  placés  verticalement  sur  le  cadre 
de  la  machine,  avaient  f»  pouces  de  diamètre  et  12  pouces  de 
course.  Les  bielles  pendantes  faisaient  mouvoir  unie\ier  coudé 
qui  renvoyait  le  mouvement  à  l'essieu  moteur  placé  à  l'arriére, 
contre  la  boîte  à  feu.  La  vapeur  sortant  du  cylindre  s'échap- 
pait directement  dans  l'atmosphère. 

Le  constructeur  avait  pris  ses  dispositions  pour  établir  une 
liaison,  en  cas  de  besoin,  entre  les  deux  essieux  de  la  machine, 
au  moyen  d'une  chaîne  sans  fin.  Le  diamètre  des  quatre  roues 
était  de  4  pieds  2  pouces. 

La  machine,  portant  son  coke  et  son  eau,  comme  les  ma- 
chines-tenders  actuelles,  pesait,  prête  à  entrer  en  service, 
3  tonnes  17  quintaux,  et,  déduction  faite  de  la  partie  du  poids 
relative  au  tender  et  ses  approvisionnements,  2  tonnes  13  quin- 
taux. 

Le  concours  fut  ouvert  le  8  octobre  1829.  Pour  champ  de 
course  ou  choisit  une  section  horizontale  de  la  ligne  située  au 
Rainhih1,  près  Liverpool.  A  chaque  extrémité,  les  machines  con- 
currentes disposaient  d'un  parcours  supplémentaire  de  1/8  de 
mille,  pour  prendre  leur  vitesse,  d'une  part,  et  se  mettre  à  l'ar- 
rêt de  l'autre.  Il  était  convenu  qu'elles  parcourraient  le  champ  de 
course  quarante  fois  chacune,  la  première  série  de  dix  courses 
dans  chaque  direction  représentant  une  longueur  de  30  milles, 
reconnue  équivalente  à  un  voyage  de  Liverpool  à  Manchester, 
tandis  que  la  seconde  série  de  dix  courses  répondait  au  voyage 
de  retour.  On  assigna  à  chaque  machine  un  poids  à  remorquer 
égal  à  3  fois  son  propre  poids,  et  l'on  nota  le  temps  et  le  com- 
bustible nécessaires  pour  la  mise  en  vapeur  jusqu'à  b'O  livres  de 
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pression  par  pouce  carré,  enfin  l'eau  et  le  coke  consommés 
pendant  les  essais. 

La  Rocket  entra  la  première  en  lice.  La  mise  en  vapeur 
exigea  57  minutes;  le  premier  parcours  de  30  milles,  sans 
compter  la  mise  en  marche  et  les  arrêts,  soit  35  milles,  s'ef- 
fectua ôn  3  heures  1  \  minutes  33  secondes. 

La  vitesse  maxima  atteignit  2\ ,43  milles  à  l'heure. 

La  seconde  course  de  30  milles,  accomplie  comme  la  pre- 
mière, en  tirant  la  charge  dans  un  sens  et  en  la  poussant  au 
retour,  dura  2  heures  6  minutes  49  secondes. 

La  vitesse  maxima  s'éleva,  dans  cette  course,  à  24  milles  a 
l'heure* 

La  Nowlty  (la  Nouveauté)  fit  ses  essais  le  12  octobre.  Après 
Un  parcoure  de  3  milles,  survint  un  dérangement  au  méca- 
nisme. La  réparation  effectuée,  le  concours  suspendu  fut  repris 
le  même  jour. 

La  vitesse  maxima  fut  de  21  1/2  milles  à  l'heure. 

La  Sanspareii  entra  en  concours  le  13  octobre.  A  peine  sa 
course  était-elle  commencée,  que  l'un  des  cylindres  se  fendit 
par  suite  d'un  manque  d'épaisseur  (1/16  de  pouce  à  peine), 
causé  par  un  défaut  de  moulage  et  d'alésage,  occasionnant 
ainsi ,  à  chaque  coup  de  piston ,  une  perte  de  vapeur  considé- 
rable. Malgré  cela,  la  machine  avait  déjà  parcouru  22  1/2  milles 
à  pleine  vitesse,  lorsque  la  pompe  d'alimentation  refusa  le  ser* 
vice,  amenant  ainsi  la  cessation  des  essais.  Mais,  pendant  ses 
divers  parcours,  la  machine  développa  une  très-gfande  puis- 
sance de  vaporisation  et  de  vitesse,  car  à  certains  moments  elle 
atteignit  jusqu'à  17,47  railles  à  l'heure. 

Le  14  octobre,  X^Novelty,  réparée,  continua  ses  essais.  Avec 
une  charge  triple  de  son  propre  poids,  elle  parcourut  la  distance 
de  20  3/4  milles  en  une  heure.  Une  voiture  contenant  qua- 
rante-cinq voyageurs  fut  remorquée  avec  des  vitesses  variant 
de  24  à  32  milles  à  l'heure. 

La  Rocket,  la  seule  des  machines  concurrentes  qui  remplis- 
sait rigoureusement  les  conditions  du  programme,  remporta 
le  prix.  Le  jury  fit  son  rapport  aux  directeurs  du  chemin  de 
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fer,  qui  partagèrent  le  prix  cutre  MM.  Stephenson  et  Booth. 

En  analysant  les  faits  que  le  concours  a  révélés,  on  recon- 
naît que  la  machine  victorieuse  ne  dut  son  succès  qu'à  la  dis- 
position de  sa  chaudière  tubulaire;  et  si  les  juges  furent  con- 
traints, par  la  lettre  du  programme  de  concours,  de  se 
prononcer  en  faveur  de  la  Rocket,  l'opinion  publique  décerna 
la  palme  à  la  Xovclty. 

Le  concours  du  Rainhill  préoccupait  profondément  le  monde 
industriel  et  commercial.  On  pressentait  déjà,  dans  ce  débat, 
la  solution  du  grand  problème  du  dix-neuvième  siècle,  et  lors- 
que la  voix  publique  annonça  que  les  chemins  de  fer  avaient 
enfln  à  leur  disposition  l'élément  de  la  puissance  et  de  la  vi- 
tesse, il  y  eut  comme  une  révélation  qui  se  répandit  dans  le 
monde,  et  se  traduisit  aussitôt  dans  la  Grande-Bretagne  par  une 
immense  explosion  d'entreprises  de  chemins  de  fer1. 

Si  nous  nous  sommes  étendu,  trop  longuement  peut-être, 
sur  le  concours  de  1829,  c'est  que  1ère  véritable  des  chemins 
de  fer  date  seulement  de  cette  époque;  et  en  transmettant 
aux  générations  futures  les  noms  des  deux  grands  hommes, 
G.  Stephenson  et  Séguin  aîné,  qui  ont  doté  le  monde  de  la 
machine  locomotive ,  l'histoire  ne  peut  pas  oublier  les  ingé- 
nieurs éminents,  les  ouvriers  de  génie  qui,  dans  une  très-large 
mesure,  ont  coopéré  à  la  création  de  l'engin  destiné  à  faire 
disparaître  les  distances.  A  côté  de  ces  noms  inséparables  de 
la  machine  locomotive,  inscrivons  donc  aussi  ceux  de  Gugnot, 
de  Watt,  de  Hackworth,  de  Hedley,  de  Trevithick,  etc.,  et  as- 
socions-les aux  hommages  reconnaissants  dus  aux  bienfaiteurs 
de  l'humanité. 

Depuis  ses  premiers  pas  dans  le  monde,  la  locomotive  a 
laissé  bien  loin  en  arrière  les  données  du  fameux  programme 
de  1829.  Au  lieu  des  20  tonnes  à  traîner  avec  une  vitesse  de 
16  kilomètres  à  l'heure,  c'est  par  plusieurs  centaines  de  tonnes 

1  locomotive  Engineering,  par  M.  ZBBAH  COLBtRN. 
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à  remorquer,  sous  des  vitesses  variant  de  15  à  100  kilomètres, 
que  la  traction  doit  aujourd'hui  compter  pour  répondre  aux 
exigences  de  la  circulation. 

Et  cependant  ce  sont  jusqu'ici  les  principes  sortis  de  toutes 
pièces  du  génie  des  hommes  célèbres  dont  nous  avons  parlé, 
qui  régissent  encore  l'art  de  la  locomotion  à  vapeur;  les  pro- 
grès réalisés  par  les  habiles  ingénieurs  placés  à  la  tête  des 
chemins  de  fer  en  exploitation  ne  sont  que  des  conséquences 
heureusement  tirées,  des  extensions  de  ces  mômes  principes, 
aussi  largement  conçues  qu'habilement  exécutées. 

Hâtons-nous  d'ajouter,  au  grand  honneur  des  ingénieurs 
de  chemins  de  fer,  qu'ils  ont  fait  de  cet  instrument,  considéré 
à  l'origine  comme  un  objet  dont  l'usage  devait  être  restreint 
à  une  certaine  classe  de  transport,  un  admirable  moyen  de  pro- 
duction en  le  rendant  solidaire  des  plus  grandes  industries 
—  agriculture,  mines,  usines,  etc.,  —  en  mettant  à  leur  dis- 
position les  moyens  d'effectuer  le  mouvement  des  matières  à 
des  prix  qui  semblaient  impossibles  à  une  certaine  époque 

Or,  les  chemins  de  fer  donnent  lieu  à  un  mouvement  de  plus 
de  4  milliards  de  tonnes  kilométriques,  en  France  seulement 
C'est  donc  par  centaiues  de  millions  que  l'on  peut  chiffrer  l'im- 
portance des  économies  dues  en  grande  partie  aux  améliorations 
apportées  par  les  hommes  de  l'art  dans  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer,  sans  compter  celles  que  la  richesse  publique  réa- 
lise chaque  jour,  par  suite  de  la  rivalité  qui  existe  entre  les 
anciennes  et  les  nouvelles  voies  de  communication. 

Tout  le  monde  sait  combien  a  été  gigantesque  le  dévelop- 
pement des  chemins  de  fer  depuis  trente  ans,  entraînant  avec 

1  Rappelons-nous  que  les  lois  de  concession  des  chemins  de  fer  en 
France  imposaient  aux  Compagnies,  pour  tarif  de  la  classe  la  plus  favo- 
risée, celle  de  la  houille,  le  prix  de  10  centimes  pour  transport  d'une  tonne 
à  1  kilomètre.  Aujourd'hui,  ces  entreprises  parviennent  à  effectuer  ce 
transport  à  4,  3  et  môme  2,77  centimes. 

»  Comité  des  houillères  de  France,  Situation  de  l'industrie  houillère 

en  ma. 

t.  m.  2 
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eux  la  construction  d'un  matériel  d'exploitation  toujours  plus 
considérable,  plus  puissant,  répondant  à  des  besoins  toujours 
plus  impérieux.  Cet  état  de  choses  devait  forcément  occasionner 
une  diversité  de  types  de  locomoteurs  variant  avec  chaque  pays, 
avec  chaque  province,  avec  chaque  tronçon  de  ligne,  avec  chaque 
constructeur.  De  ce  chaos  produit  par  la  force  des  choses  est 
cependant  sorti  un  enseignement  qui  a  porté  ses  fruits.  Les  in- 
génieurs sont  à  peu  près  unanimes  aujourd'hui  pour  recon- 
naître la  nécessité  et  la  possibilité  tout  à  la  fois  de  réduire  à  un 
très-petit  nombre  celui  des  types  indispensables  à  l'exploitation 
des  chemins  de  fer,  sans  cependant  arriver  au  type  unique  qui, 
comme  on  le  verra  par  les  considérations  suivantes,  est  encore 
une  utopie  dans  l'état  actuel  de  l'art  des  constructions. 

C'est  par  la  description  succincte  de  ces  types  que  nous 
commencerons  l'étude  du  service  du  matériel  et  de  la  traction. 
Mais,  pour  en  faire  ressortir  les  différences  essentielles,  nous 
avons  besoin  de  rappeler  quelques-uns  des  principes  de  la 
théorie  encore  bien  incomplète  des  locomotives. 

Des  machines  locomotives  en  général.  —  Une  machine  loco- 
motive se  compose  de  trois  parties  constitutives  : 

—  L'appareil  à  vapeur,  qui  est  la  source  du  travail  produit 
par  la  machine  ; 

—  Le  mécanisme  intermédiaire  ou  la  machinerie,  dont  les 
fonctions  consistent  à  transformer  et  transmettre  la  puissance 
de  la  vapeur  à  la  troisième  partie  de  la  machine  ; 

—  Le  support,  qui  transforme  et  transmet  à  son  tour  le  tra- 
vail de  la  vapeur  au  train  à  remorquer  en  empruntant  aux  rails 
la  résistance  nécessaire  et  faisant  concourir  tous  les  éléments 
de  la  machine  au  but  proposé  —  le  mouvement,  la  locomotion. 

336.  Appareil  à  vapeur.  —  Source  du  travail  moteur,  cet 
appareil  est  constitué  pour  développer  la  plus  grande  quantité 
de  vapeur,  sous  une  pression  donnée,  dans  le  temps  le  plus 
court  possible ,  le  poids  de  matières  employées  étant  d'ailleurs 
un  minimum.  Il  comprend  :  la  chaudière,  les  appareils  de  cir- 
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culation  de  la  vapeur  et  ceux  d'alimentation.  Dans  la  chaudière, 
nous  distinguons  :  la  boîte  à  feu,  où  se  brûle  le  combustible 
environné  d'eau  ;  le  corps  cylindrique ,  composé  d'un  large 
t  ube  renfermant  la  vapeur  produite,  l'eau  à  vaporiser,  et  un 
nombre  plus  ou  moins  considérable  de  tubes  à  air  chaud  con- 
duisant les  gaz  produits  par  la  combustion  du  (byer  à  la àotle 
à  fumée.  Ce  dernier  appendice  de  la  chaudière,  faisant  suite  au 
corps  cylindrique,  reçoit  les  matières  solides  et  gazeuses  pro- 
venant du  (byer,  et  leur  donne  issue  à  l'extérieur  par  la  che- 
minée qui  le  surmonte  (355-356). 

C'est  sur  la  chaudière  proprement  dite  que  se  trouve  la 
prise  de  vapeur,  appareil  disposé  pour  faire  passer,  à  la  volonté 
du  mécanicien,  la  vapeur  dans  les  cylindres,  où  sa  force  élas- 
tique, fonctionnant  comme  un  ressort  plus  ou  moins  fortement 
bandé  auquel  on  laisserait  tout  à  coup  sa  liberté  d'action,  presse 
les  pistons  moteurs  et  les  force  de  se  déplacer  dans  le  sens  de 
l'axe  des  cylindres.  La  vapeur  ttsée,  celle  qui  a  fourni  une  partie 
de  son  travail  mécanique  à  la  mise  en  mouvement  des  pistons, 
est  encore  utilisée  pour  entraîner,  par  son  injection  à  la  base 
de  la  cheminée,  les  gaz  contenus  dans  la  boîte  à  fumée,  dans  les 
tubes  à  air  chaud  et  dans  la  chambre  qui  surmonte  la  grille  du 
foyer.  De  cette  disposition  résulte  un  appel  de  l'air  extérieur, 
un  tirage  plus  ou  moins  énergique,  selon  la  vitesse  imprimée 
h  la  vapeur  sortant  du  tuyau  d'échappement,  et,  par  suite, 
une  production  de  vapeur  neuve  plus  ou  moins  active  (357). 

La  combinaison  de  cet  appel  artificiel,  —  qui  remplace  pour 
les  chaudières  de  locomotives  le  tirage  naturel  des  foyers  des 
chaudières  iixes  obtenu  au  moyen  des  hautes  cheminées, — et  de 
l'emploi  des  tubes  à  air  chaud  qui  divisent  en  tranches  minces 
rapidement  perméables  à  la  chaleur  la  masse  d'é&u  à  vaporiser, 
constitue  la  base  de  la  locomotion  mécanique,  l'essence  de  l'ap- 
pareil à  vapeur,  du  générateur. 

Lorsque  la  machine  est  au  repos  ou  en  marche  lente,  à  l'action 
du  tirage  mécanique  par  la  vapeur  sortant  des  cylindres,  on 
substitue  celle  d'un  jet  de  vapeur  pris  directement  dans  la  chau- 
dière, disposition  qui  constitue  le  souffleur. 
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Le  volume  d'eau  contenue  dans  le  générateur  doit  rester 
constant.  L'eau  vaporisée  et  lancée  dans  l'atmosphère,  ou  con- 
densée après  avoir  donné  le  travail  demandé,  se  trouve  inces- 
samment remplacée  par  une  nouvelle  quantité  de  liquide  puisée 
dans  le  tender.  Cette  alimentation  s'opère  au  moyen  des  pom- 
pes ou  des  injectcurs  (358). 

L'eau  transformée  en  vapeur  dans  la  chaudière  acquiert,  par 
l'absorption  delà  chaleur  que  produit  le  combustible  consommé 
dans  le  foyer,  une  tension  croissant  avec  cette  absorption  de 
chaleur1. 

Les  tableaux  suivants  donnent  la  comparaison  de  diverses 
indications  de  pression  de  la  vapeur  saturée ,  ainsi  que  les 
températures  correspondantes. 

On  voit  d'après  ces  tableaux  qu'il  n'existe  pas  de  relation 
simple  réglant  les  rapports  des  pressions  et  des  températures; 
que  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  croît  beaucoup  plus 
rapidement  que  la  température,  ce  qui  peut  expliquer  un  grand 
nombre  d'explosions  de  chaudières  à  vapeur  d'ailleurs  dans  de 
bonnes  conditions  d'alimentation. 

En  pratique,  les  indications  des  pressions  sont  données  par 
un  appareil  annexé  au  générateur  et  qui  porte  le  nom  de  ma- 
nomètre. 

1  Cette  puissance  mécanique  de  la  vapeur  se  traduit  par  les  indications 
de  l'effort  qui  est  nécessaire  pour  lui  faire  équi libre.  En  France,  cet  effort 
s'exprime  en  nombre  d'atmosphères,  c'est-à-dire  que  la  pression  exercée 
par  l'atmosphère  qui  nous  entoure  sur  chaque  mètre  earré  étant  de 
10  330  kilogrammes,  la  pression  donnée  équivaut  à  autant  de  fois 
{0  330  kilogrammes  qu'il  y  a  d'atmosphères  marqueté  par  l'indicateur  de 
pression,  ou  plu9  simplement,  au  nombre  de  kilogrammes  exerçant  leur 
effet  sur  un  centimètre  carré,  ou  bion  encore  au  nombre  de  millimètres  de 
hauteur  d'une  colonne  de  mercure  soulevée  par  la  tension  de  la  vapeur. 
En  Allemagne  et  en  Angleterre,  on  évalue  la  pression  de  la  vapeur  en 
livres  chargeant  un  pouce  carré. 
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NOMBRE 
D'ATMOSPHÈRES 


1 

1.5 

2 

2.5 
3 

3.5 
4 

4.5 

5 

5.5 
6 

6.5 
7 

7.5 
8 

8.5 
9 

9.5 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


HAUTEUR 
d'une  colonne 
de 


76(1 
1,140 

1.520 
1,900 
2,280 
2.660 
3,040 
3,420 
3,800 
4,180 
4560 
4,940 
5,320 
5,700 
6,080 
6,450 
6,840 
7,220 
7,600 
8,o60 
9,120 
9,880 
10,640 
11,400 


POIDS 
par 


kil 
1.034 
1,551 
2,067 
2,581 
3,100 
3,618 
4.134 
4.652 
5,168 
5,685 
6,201 
6,719 
7,255 
7,752 
8.268 
8,785 
9,302 
9,819 
10,336 
11,370 
12,404 
13,438 
14,472 
15,506 


TEMPÉRATURE 


100" 

111,759 
120,598 
127.7119 
133,910 
139,243 
144,000 
148,290 
152,219 
155.840 
159,218 
162,r,74 
165,344 
168,151 
170,813 
173,350 
175,767 
178,080 
180,306 
184.500 
188,410 
192,080 
195,530 
198,800 


Les  pressions  dont  on  s'est  contenté  pendant  longtemps 
dépassaient  rarement  5  atmosphères.  Mais,  depuis  quelques 
années,  la  tension  de  la  vapeur  a  été  portée  à  7,  8  et  9  atmo- 
sphères. Enfin,  on  cite  quelques  lignes  où  la  pression  atteint 
i0  atmosphères  —  Nord-Est  Suisse,  —  et  même  14  atmo- 
sphères 1/4  —  Midland  et  Great-Northern. 

Pour  établir  la  comparaison  entre  les  indications  du  tableau  qui  pré- 
cède et  celles  «lu  tableau  qui  suit,  on  pourra  se  servir  des  valeurs  contenues 
dans  la  quatrième  colonne  du  tableau  de  conversion,  p.  5,  intitulée  : 
Pression  en  livres  par  pouce  carré,  en  kilogramme  par  centimètre  carré. 
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En  Angleterre,  on  se  sert  des  valeurs  données  par  le  tableau 
ci-dessous: 


PRESSION  DE  LA  TAPEUR  PAR  POUCE  CARRE" 


Presaloa  totale  h  partir  du  vide. 


Livret. 

14,7 

15 

20 

25 

50 

55 

40 

45 

50 

60 

70 

«0 

00 
100 
125 
150 
175 
200 
250 
500 


de  l'atmosphère. 


Livres. 
0 

0,5 
5,5 
10,5 
15,5 
20,5 
25,5 
50,5 
55,3 
45,5 
55.5 
05,5 
75.5 
85.5 
110,5 
155.5 
100,5 
185,3 
255,3 
285,5 


TEMPÉRATURE 
PB  u  VAPBO* 

en  degrés  Fahrenheit. 


212,0 
215,1 


240,1 

250,4 
200,5 
21.7,5 
274,4 
281,0 
202,7 
502,0 
512,0 
52(1.2 
327,0 
544.2 
358,5 
570,8 
581 ,7 
401,1 
417,5 


En  quittant  la  chaudière  et  en  passant  dans  l'appareil  d'ad- 
mission pour  se  rendre  aux  cylindres,  la  vapeur  entraîne  une 
certaine  quantité  d'enu  ;  elle  effectue  ainsi  un  certain  travail 
qui  abaisse  sa  température,  de  telle  sorte  qu'arrivée  aux  pis- 
tons moteurs,  la  pression  s'affaisse;  la  puissance  mécanique  de 
la  vapeur  subit  par  là  un  déchet  qui  va  souvent  jusqu'à  30  et 
même  40  pour  100  de  la  valeur  originelle. 

Ce  n'est  donc  plus  sur  la  pression  donnée,  par  le  manomètre 
que  l'on  doit  compter,  mais  sur  cette  pression  modifiée  par  un 
certain  coefficient  qui  varie  avec  l'élévation  de  la  pression,  le 
plus  ou  moins  de  siccité  de  la  vapeur,  etc.,  etc. 

Pour  toutes  ces  raisons,  il  faut  chercher  à  élever  la  ten- 
sion de  la  vapeur  autant  que  possible,  sans  pourtant  dépasser 
les  limites  que  la  résistance  des  parois  de  la  chaudière  peut 
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offrir1.  Dans  l'état  actuel  de  l'art  des  constructions,  on  ne 
dépasse  guère  le  nombre  de  9  à  1 1  atmosphères  de  pression 
effective. 

337.  MccanUiue.  —  Distribution.  —  Tiroirs,  cylindres  et 
pistons.  —  La  vapeur,  sortant  de  la  chaudière  par  le  tuyau  d'ad- 
mission, entre  dans  la  boîte  du  tiroir  de  distribution,  disposé 
pour  mettre  alternativement  en  contact  avec  lë  réservoir  à  va- 
peur de  la  chaudière,  d'une  part,  et  l'atmosphère  de  l'autre,  cha- 
cune des  faces  du  piston  mobile  dans  le  cylindre  (359). 

Ainsi,  le  piston  est  soumis  sur  une  de  ses  faces  à  la  pression 
de  la  vapeur,  et  sur  l'autre  à  la  pression  atmosphérique.  La 
puissance  qu'il  peut  développer  dépend  donc  de  la  différence 
entre  ces  deux  pressions.  Plus  la  pression  de  la  vapeur  dans  la 
chaudière  sera  élevée,  plus  grande  sera  cette  différence  et,  par 
conséquent,  la  puissance  de  la  machine. 

Nous  verrons  plus  loin  que  le  mouvement  de  la  locomotive 
provient  du  mouvement  des  pistons  dans  leurs  cylindres.  Pour 
que  ce  déplacement  s'effectue,  il  faut  que  la  vapeur,  avec  toute 
la  tension  disponible,  presse  alternativement  chacune  des  faces 
de  chaque  piston,  tandis  que  la  face  opposée  communique  avec 
l'atmosphère.  Ce  résultat  s'obtient  par  le  déplacement  automa- 
tique du  tiroir,  cadre  creux  à  larges  rebords,  qui,  en  se  mouvant 
dans  un  sens,  laisse  passer  la  vapeur  de  la  chaudière  sur  une 
face  de  piston,  tandis  qu'il  rend  la  liberté  au  volume  de  vapeur 
occupant  la  partie  du  cylindre  qui  a  pour  base  la  face  opposée 
du  même  piston. 

Le  tiroir  doit  posséder  un  mouvement  de  va-et-vient  concor- 
dant avec  celui  du  piston  moteur,  mais  de  sens  inverse. 

On  peut  produire  ce  mouvement  de  va-et-vient  au  moyen  du 
levier  de  mise  en  marche,  qui  permet  de  porter  le  tiroir  soit 

* 

1  En  Franc»;,  l'épaisseur  des  tùlcs  de  chaudière  est  donnée  par  la  for- 
mule es  1,8  HP -h  3,  dans  laquelle  e  représente  l'épaisseur  en  milli- 
mètres, D  le  diamètre  de  la  chaudière  en  mètres,  P  le  nombre  d'atmo- 
sphères exprimant  la  pression  effective  de  lu  vapeur.  Depuis  1856, 
L'administration  permet  de  réduire  d'un  tiers  l'épaisseur  donnée  par  la 
formule  ci-dessus,  quand  on  emploie  les  tôles  d'acier. 
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en  avant,  soit  en  arrière.  Une  fois  la  machine  en  marche,  elle 
donne  elle-même  le  mouvement  au  tiroir  et  entretient  ainsi 
la  distribution  de  la  vapeur  sur  les  faces  du  piston.  A  cet  effet, 
le  tiroir  est  relié  par  une  tringle  à  la  bague  d'un  excentrique 
calé  sur  l'essieu  moteur,  et  dont  l'excentricité  ou  amplitude  de 
mouvement  règle  la  course  du  tiroir  (360). 

Si  cet  excentrique  commande  la  marche  en  avant,  il  ne  peut 
régler  la  marche  en  arrière,  et  réciproquement.  On  a  donc  be- 
soin de  deux  excentriques  calés  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre; 
mais  il  faut  que  la  tringle  de  liaison  du  tiroir  aux  excentriques 
soit  disposée  pour  mettre,  à  volonté,  la  machine  en  marche 
dans  le  sens  voulu.  C'est  avec  la  coulisse 1  que  l'on  y  parvient  le 
plus  simplement,  appareil  qui,  par  une  combinaison  de  leviers, 
permet,  avec  le  levier  de  mise  en  marche,  de  faire  fonctionner 
la  tringle  des  tiroirs  au  moyen  de  l'excentrique  qui  commande 
le  sens  de  marche  que  le  mécanicien  veut  imprimer  à  la  ma- 
chine. 

Cette  coulisse  permet  aussi  de  régler  l'admission  de  vapeur, 
de  telle  sorte  que  l'entrée  dans  le  cylindre  peut  être  intercep- 
tée avant  l'achèvement  de  la  course  du  piston  ;  la  vapeur  em- 
prisonnée agit  alors  sur  le  piston  par  sa  dilatation.  Le  travail 
qui  résulte  de  cette  disposition  s'appelle  travail  de  la  détente 
(expansion).  C'est  un  travail  qui  ne  coûte  rien  et  qui  laisse  au 
machiniste  une  grande  liberté  d'action. 

En  effet  :  supposons,  pour  fixer  les  idées,  que,  au  lieu  de 
laisser  l'admission  de  vapeur  ouverte  pendant  toute  la  durée  de 
la  course  du  piston,  on  la  ferme  en  un  point  de  cette  course,  — 
au  milieu,  par  exemple.  La  vapeur  introduite  dans  le  cylindre 
pendant  la  première  période  augmentera  successivement  de 
volume  jusqu'à  occuper  un  espace  double  de  celui  qu'elle  rem- 
plissait pendant  l'admission.  Assimilant  la  vapeur  d'eau  aux 
gaz  fixes,  — ce  qui  n'est  pas  rigoureusement  exact,  —  en  vertu 
de  la  loi  de  Boyle  ou  de  Mariotte*,  la  pression  détendue  ira  en 

1  Inventée  par  R.  Stephenson. 

1  Les  volumes  occupés  par  une  même  masse  gazeuse,  dont  la  température 
demeure  constante,  sont  en  raison  inverse  des  pressions  qu'elle  supporte. 


CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 


25 


diminuant  et  ne  sera  plus  que  moitié  de  la  pression  initiale  à 
la  fin  de  la  course.  Si  cette  pression  initiale  est  supérieure  à 
2  atmosphères  absolues  ou  \  atmosphère  effective,  le  travail  de 
la  vapeur,  dû  à  la  différence  entre  la  pression  de  la  vapeur  et 
celle  de  l'atmosphère,  aura  été  complet  pendant  la  moitié  de  la 
course,  puis  il  ira  en  diminuant  progressivement  pour  arriver 
à  zéro,  depuis  le  milieu  jusqu'à  la  (in  de  la  course,  —  en  faisant 
abstraction,  bien  entendu,  des  résistances  sur  le  piston  autres 
que  celle  de  la  pression  atmosphérique. 

On  voit  donc  que  plus  la  pression  initiale  est  élevée,  plus  le 
travail  de  la  détente  de  la  vapeur  est  avantageux.  Oette  indica- 
tion résulte  d'ailleurs  du  calcul  suivant  :  soient  S  la  surface 
du  piston,  P  la  pression  initiale  sur  (  mètre  carré,  L  la  lon- 
gueur parcourue  par  le  piston  pendant  l'admission,  L' la  lon- 
gueur totale  de  la  course,  P'ia  pression  à  la  fin  de  la  course, 
P"  la  contre-pression  sur  la  face  du  piston  en  relation  directe 
avec  l'atmosphère  par  la  lumière  d'échappement. 

Le  travail  de  la  vapeur  sous  pression  constante  pendant  l'ad- 
mission est  équivalent  au  produit  P.SL,  qui  peut  se  représenter 
par  un  rectangle  dont  P  est  la  hauteur  et  SL  la  base.  Le  travail 
de  la  vapeur,  en  se  détendant,  peut  être  représenté  par  un  tra- 
pèze curviligne  dont  il  faut  prendre  l'intégrale.  Ce  travail  sur 

un  petit  élément  est  PS  -  dx.  En  intégrant  cette  valeur  depuis 

p  p 
x  =  L  jusqu'à  x  =s  L,  on  trouve  PSL  log.  nep.  p  ;  en  ajou- 
tant le  travail  de  la  vapeur  pendant  l'admission,  on  obtient  la 
valeur  PSL  (l  -h  log.  nep.  p)  ;  enfin  le  travail  résistant  der- 
rière le  piston  trouverait  son  expression  dans  la  surface  d'un 
rectangle  qui  aurait  pour  hauteur  P",  —  la  contre-pression,  — 

et  pour  base  le  produit  SL'  =  SL  £>,  de  telle  sorte  que  l'ex- 
pression totale  du  travail  de  la  vapeur  pendant  toute  la  course 
serait  équivalente  à  : 

/  p  p'M 

PSL  (1  +  log.  nep.  p  —  y]  • 
1  Pour  le  calcul  pratique  du  travail  de  la  vapeur  dans  les  machines, 
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Le  tableau  suivant,  extrait  du  Guide  du  mécanicien,  etc.,  etc., 
montre  comment  varie  la  quantité  de  travail  moteur  qu'un 
poids  constant  de  vapeur  à  pression  constante  est  susceptible 
de  produire  lorsque  la  détente  augmente. 

Rapports  des  longueurs  de  détente  à  la  course  totale  : 
sa  0—0,1    -0,2   -0,3   -0,4   -0,5  -0,6   -0,7   -0,8  -0,9 

Valeurs  du  travail  moteur  : 
î_|,105-l ,  225-1,357-1 ,511-1,693-1 ,916-2,204-2,609-5.303 

Transmission  de  la  puissance.  —  Nous  venons  de  voir  le 
piston  se  mouvant  dans  le  cylindre  sous  l'action  de  la  vapeur. 
Pour  tirer  de  ce  mouvement  rectiligne,  mais  alternatif,  un 
mouvement  rectiligne  continu,  il  faut  d'abord  le  transformer 
en  un  mouvement  circulaire  continu. 

Le  piston  moteur  est,  à  cet  effet,  armé  d'une  tige  rigide  qui, 
articulée  aune  bielle,  imprime  à  la  manivelle  disposée  sur  l'es- 

Tolr  Aidc-Mèmoire,  etc.,  par  le  général  Momx,  o«  édit.,  p.  238  et  suiv. 

Au  Heu  de  faire  entrer  la  valeur  des  pressions  dans  le  caleul  du  travail 
de  la  détente,  on  peut  se  ser\ir  des  ehemins  pareourus  par  le  piston. 

Soient  n  la  pression  totale  exercée  sur  la  surface  du  piston,  /  la  course 
du  pislon  pendant  l'admission,  l'  pendant  la  détente. 

En  vertu  de  la  loi  de  Mariotte,  la  pression  y  exercée  sur  le  piston  en  un 
point  quelconque  de  la  détente  situé  à  une  distance  r  de  l'origine  de  la 
course  sera  donnée  par  l'équation  n/  —  sy,  expression  d'une  hyperbole 
rapportée  à  ses  asymptotes.  Le  travail  de  la  détente  est  donc  mesuré  par  le 
segment  hyperbolique  dont  les  abscisses  sont  l  et  /-+-/'. 

Or,  les  segments  hyperboliques  étant  représentés  par  les  logarithmes 
népériens  des  abscisses  extrêmes,  le  travail  de  la  détente  sera  égal  à 

11/  (log.  nep.  (/-+-/')  — log.  nep.  /) 

ou  ni  (log.  nep. 

et  l'expression  du  travail  total  de  la  vapeur,  sans  avoir  égard  à  la  contre- 
pression,  sera  : 

11/ (t  4- log.  nep.  L+2'J. 

(Note  communiquée  par  M.  Foic.UT,  ancien  élève  de  l'Ecole  poly- 
technique, répétiteur  du  Cours  de  stabilité  à  l'Ecole  ceutrale  d'architecture.) 
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sien  moteur  un  mouvement  circulaire  auquel  participent  les 
roues  motrices.  Les  roues  en  tournant  forcent  leur  centre  à  se 
déplacer  en  ligne  droite  et  entraînent  toute  la  machine  dans 
son  mouvement  de  translation  (36i-365). 

La  machine  locomotive  porte  deux  cylindres  et  deux  pistous 
moteurs.  Le  mécanisme  que  nous  venons  de  décrire  est  donc  dou- 
ble; seulement,  pour  avoir  de  la  continuité  dans  le  mouvement 
et  éviter  les  points  morts,  temps  d'arrêt  qui  marquent  le  chan- 
gement de  sens  de  marche  des  pistons,  on  dispose  ceux-ci  de 
manière  que  l'un  d'eux  se  trouve  au  milieu  de  sa  course,  lors- 
que l'autre  est  au  bout  de  la  sienne.  Les  manivelles  appliquées 
au  môme  essieu  moteur  sont  ainsi  placées  a  angle  droit  l  une 
par  rapport  à  l'autre.  [Avance;  —  Recouvrement  (MO).] 

La  machinerie  d'une  locomotive  se  compose  ainsi  de  deux 
mécanismes  complets  et  parfaitement  symétriques  par  rapport 
au  plan  vertical  passant  par  l'axe  de  la  chaudière. 

338.  Supports.  —  Nous  comprenons  sous  cette  désignation  : 

La  charpente  du  cadre,  bAti  ou  châssis; 

La  suspension  ; 

Les  essieux  montés. 

Le  cadre  ou  châssis  qui  sert  de  liaison  entre  les  divers  or- 
ganes de  la  locomotive  est  formé  d'un  rectangle,  dont  les 
longs  côtés,  portant  le  mécanisme  et  la  chaudière,  sont  munis 
d'appendices  en  fer  qui  servent  de  guides  aux  boîtes  à  friction 
des  essieux  et  transmettent  le  mouvement  de  translation  à  l'en- 
semble de  la  machine.  Cette  transmission  de  mouvement  se 
reporte  soit  à  l'arrière  du  cadre,  où  se  trouve  la  barre  d'atte- 
lage au  tender  ou  au  train,  soit  à  l'avant,  où  le  petit  côté  du 
cadre  maintient  les  deux  tampons  destinés  à  amortir  l'effort  de 
pression  de  la  machine  contre  un  obstacle  placé  devant  elle. 

Pour  amortir  les  chocs  et  les  détériorations  que  les  inégalités 
de  la  voie  pourraient  produire  sur  la  machine,  le  cadre  est  sé- 
paré des  essieux  par  un  appareil  intermédiaire,  la  suspension, 
qui,  d'une  part,  prend  ses  points  d'appui  sur  les  boîtes  à  friction 
des  essieux  montés  et,  de  l'autre,  soutient  le  cadre  par  des 
attaches  fixes,  la  partie  intermédiaire  étant  douée  de  propriétés 
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élastiques  qui  lui  permettent  d'annuler,  par  le  travail  de  flexion, 
les  chocs  dont  elle  doit  garantir  la  machine. 

Nous  verrons  plus  loin  (362)  les  diverses  formes  de  suspen- 
sion directe  ou  indirecte. 

Les  essieux  montés  sont  de  deux  espèces  :  les  essieux  libres 
et  les  essieux  moteurs. 

Les  premiers  n'ont  d'autre  rôle  à  jouer  que  celui  de  sou- 
tenir le  cadre.  Ils  se  terminent,  au  voisinage  des  roues,  par 
des  parties  bien  calibrées,  —  les  fusées,  —  qui  roulent  dans 
les  boîtes  à  friction  disposées  pour  diminuer  la  résistance  que 
le  frottement  occasionne. 

Les  essieux  moteurs  sont  munis  de  roues,  de  fusées  et  de 
boîtes  à  friction,  comme  les  essieux  libres.  Ils  s'en  distinguent 
par  l'application  qui  leur  est  faite  de  manivelles  chargées  de 
transmettre  l'action  de  la  vapeur  sur  les  pistons. 

Ces  manivelles  sont  tantôt  placées  entre  les  roues,  et  alors 
l'essieu  moteur  est  dit  essieu  coudé;  tantôt  elles  sont  appliquées 
à  l'extérieur  des  roues  :  dans  ce  cas  l'essieu  moteur  est  droit. 

L'essieu  moteur  est  l'intermédiaire  forcé  de  la  puissance  dy- 
namique de  la  machine  et  de  la  résistance  à  vaincre  pour  opérer 
le  transport  d'un  certain  poids,  à  une  certaine  distance  et  dans 
un  certain  délai. 

11  est  l'organe  passif  qui  sert  à  transformer  en  travail  effectif 
le  travail  théorique  de  la  vapeur,  et  qui  s'exprime  en  mécanique 
par  la  combinaison  des  différents  éléments  que  nous  venons 
d'énumérer  :  produit  de  X effort  de  traction  de  la  machine  par 
la  vitesse  qu'elle  imprime  à  la  charge  remorquée. 

339.  PuiHsancc  dw»  machines.  — L 'effort  de  traction  d'une 
machine,  c'est  1* évaluation  en  poids  de  l'action  que  peut  exer- 
cer cette  machine  circulant  sur  voie  horizontale. 

Soient  P  la  pression  absolue  de  la  vapeur  par  mètre  carré, 
c'est-à-dire  le  produit  du  nombre  d'atmosphères  indiqué  au 
manomètre  multiplié  par  la  pression  atmosphérique  ; 

d  le  diamètre  des  cylindres  exprimé  en  mètres  ; 
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/  la  course  des  pistons,  qui  est  égale  au  diamètre  de  la  cir- 
conférence décrite  par  le  bouton  de  manivelle  ; 

D  le  diamètre  des  roues  de  l'essieu  moteur,  mesuré  à  la  cir- 
conférence du  roulement  sur  les  rails. 

L'effort  théorique  de  traction  est  donné  par  la  formule 

Cet  effort  de  traction  doit  être  transformé  en  travail  utile,  — 
autrement  dit  —  en  déplacement  longitudinal  de  la  machine. 

Or,  il  se  produit  au  pourtour  de  la  roue  motrice  un  effet  ana- 
logue à  celui  que  subit  une  roue  dentée  roulant  sur  une  cré- 
maillère. Si  l'on  imprime  en  un  point  quelconque  de  cette  roue 
un  eflbrt  continu  et  suffisant  pour  la  faire  tourner,  la  réaction 
des  dents  de  la  crémaillère  sur  celles  de  la  roue  forcera  la  roue 
à  se  mouvoir  le  long  de  la  crémaillère,  l'axe  de  cette  roue  se 
déplaçant  d'une  quantité  linéaire  égale  au  développement  de  la 
circonférence  de  la  roue  sur  la  crémaillère. 

En  fait,  la  denture  de  cette  roue  et  de  la  crémaillère  est  rem- 
placée par  les  innombrables  aspérités  des  métaux  en  contact 
qui  se  pénètrent  mutuellement,  et  la  réaction  des  dents  par  le 
frottement  des  roues  motrices  sur  les  rails. 

Si  l'on  désigne  par  p  la  pression  verticale  de  la  roue  sur  le 
rail,  représentée  par  le  poids  de  la  partie  du  véhicule  agissant 
sur  la  roue  motrice,  par  /  le  coefficient  de  frottement  de  cette 

■ 

t  Pour  une  révolution  complète  des  roues  motrices,  le  travail  de  la  ré- 
sistance opposée  par  le  train  et  la  machine  «'tant  supposé  ramené  à  la  cir- 
conférence des  roues  et  parallèllement  aux  rails,  est  égal  à  E  multiplié  par 

le  développement  de  la  circonférence  de  ces  roues,  soit  E  X  2«*s=sE«D.  Ce 

travail  résistant  doit  être  égal  au  travail  moteur  de  la  vapeur,  qui  est  ex- 
primé par  la  pression  exercée  sur  le  piston  multipliée  par  le  chemin  que  ce 
dernier  parcourt  pendant  la  même  révolution  des  roues  motrices,  t»  étant 
la  pression  de  la  vapeur  par  mètre  carré,  d  le  diamètre  du  piston,  la  pres- 
sion sur  le  piston  sera  PXj,  le  travail  2/  et  pour  les  deux  pis- 
tons 2  x  2/P  X  =  fPwf1  ;  égalant  le  travail  moteur  au  travail  résis- 
tant, nous  aurons  E*D  =  fPîtcP,  ou  E=-~-. 
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roue  sur  le  rail,  coefficient  qui  dépend  de  Pétat  des  surfaces  en 
contact,  des  conditions  atmosphériques,  etc.,  etc.,  fp  représen- 
tera la  force  en  vertu  de  laquelle  la  roue  motrice  peut  progres- 
ser, et  que  les  ingénieurs  désignent  en  France  par  le  nom 

adhérente  ^  en  Allemagne  par  celui  d'adhésion.  Élever  celte 
lorce  au  maximum,  tel  est  le  problème  le  plus  important  à  ré- 
soudre dans  la  construction  des  machines  locomotives.  Suppo- 
sons, en  effet,  que  la  résistance  du  train  soit  supérieure  à  cette 
réaction  du  rail  contre  la  roue  motrice  ;  cet  organe,  sous  l'in- 
fluence du  mécanisme,  continuera  à  tourner,  mais  en  glissant 
sur  le  rail  sans  avancer;  il  patinera,  en  un  mot,  et  le  train 
restera  sur  place. 

Pour  échapper  à  cette  difGculté,  qui,  dans  certaines  cir- 
constances, restreint  les  conditions  du  trafic,  on  est  conduit  à 
utiliser  aussi  complètement  que  possible  toute  l'adhérence  que 
la  machine  peut  fournir,  en  intéressant  dans  la  mesure  la  plus 
large  le  poids  total  de  la  locomotive  dans  l'effort  à  produire. 

C'est  en  accouplant  toutes  les  roues  de  la  machine  qu'on 
porte  cet  effort  au  maximum  ;  mais  l'accouplement  des  roues 
motrices  et  libres  entraîne  avec  lui  des  inconvénients.  L'em- 
ploi des  bielles  de  connexion  est  un  obstacle  à  une  grande  vi- 
tesse, surtout  dans  les  parties  de  lignes  a  petits  rayons  de  cour- 
bure, où  le  parcours  des  roues  extérieures  à  la  courbe  est  plus 
grand  que  celui  des  roues  intérieures  ;  l'usure  inégale  des 
bandages  produit  des  différences  sur  les  diamètres  des  roues 
conjuguées,  différences  qui  se  traduisent  par  des  réactions  dans 
les  transmissions  de  mouvement,  des  pertes  de  force,  des  frais 
anormaux  d'entretien.  Aussi  l'accouplement  des  bielles  est-il 
restreint  aux  machines  faisant  le  service  de  trains  à  petite  vitesse 
ou  bien  à  celles  de  trains  rapides  circulant  sur  des  lignes  à  profil 
accidenté,  ou  enfin  à  des  trains  rapides  fortement  chargés. 

D'après  de  nombreuses  observations,  le  maximum  du  coeffi- 
cient/ d'adhérence  sur  lequel  on  puisse  normalement  compter 

est  de  r.,  soit  0,17  du  poids  appliqué  aux  roues  motrices.  Il 
s'abaisse  jusqu'à  -Q  de  ce  poids  dans  certains  cas,  par  exem- 
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pie,  en  temps  de  brouillard,  de  verglas,  d'humidité,  quand  le 
rail  est  couvert  de  feuilles  mouillées,  etc.  Généralement,  on  peut 
admettre  avec  sécurité,  en  circonstances  normales,  /*=  0,14. 
Si  nous  désignons  par  m  le  nombre  d'essieux  de  la  machine 

intéressés  à  la  transmission  de  l'effort  de  traction ,  par  v-  la 

moyenne  du  poids  total  de  la  machine  appliquée  à  chaque  essieu, 
l'adhérence  qui  pourra  être  utilisée  sera  représentée  par  l'ex- 
pression 0,14  J  X  m.  En  pratique,  et  dans  l'intérêt  de  la  con- 
servation des  bandages  et  de  la  voie,  cette  valeur  de  j-  ne  doit 

pas  dépasser  13  000  kilogrammes  \ 

Quant  à  m,  dans  l'état  actuel  de  l'art  des  constructions,  on 
n'a  pas  cru  prudent  de  lui  donner  une  valeur  supérieure  à  4. 
Il  y  a  quelques  exemples  où  le  nombre  d'essieux  accouplés  a 
dépassé  ce  chiffre,  mais  ce  résultat  n'est  atteint  que  par  des 
artiûces  de  construction  qui  ne  paraissent  pas  devoir  donner 
des  résultats  favorables. 

Ainsi,  selon  que  la  machine  possédera  soit  un  seul  essieu  mo- 
teur, soit  deux,  trois  ou  quatre  essieux  participant  a  la  trans- 
mission de  l'effort  de  traction,  elle  présentera  en  adhérence 
ou  réaction  utilisée  par  l'effort  de  traction,  et  en  supposant 
tous  les  essieux  pressant  également  sur  le  rail,  ce  qui  n'est  pas 
toujours  exact,  1820,  3640,  5  460,  7280  kilogrammes. 

Voyons  maintenant  comment  cette  adhérence  peut  être  uti- 
lisée. 

On  ne  connaît  pas  exactement  la  valeur  des  résistances  que 
présente  un  train  donné  dans  des  circonstances  déterminées. 
—  La  théorie  pure  est  incapable  d'évaluer,  même  approxi- 
mativement, l'intensité  des  réactions  qu'un  train  supporte  dans 
sa  marche,  et  qui  proviennent  : 

1°  Du  roulement  des  bandages  sur  les  rails  ; 

2°  Du  frottement  et  des  chocs  des  boudins  ou  mentonnets 
des  bandages  contre  les  rails  ; 

3°  Du  frottement  des  fusées  d'essieux  dans  leur  boîte  de 

*  Cûngrès  de  Dresde,  186H,  p.  99. 
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friction  plus  ou  moins  bien  lubrifiées,  les  essieux  eux-mêmes 
étant  plus  ou  moins  déformés  ; 

4°  De  la  résistance  de  l'air  en  contact  avec  les  faces  transver- 
sales  et  longitudinales  des  véhicules. 

C'est  à  l'expérience  qu'il  faut  avoir  recours,  et,  malheureu- 
sement pour  l'art  du  constructeur,  les  essais  tentés  pour  éva- 
luer ces  diverses  résistances  ne  présentent  aucun  caractère  de 
certitude  et  de  généralité  qui  permette  de  s'en  rapporter  abso- 
lument aux  résultats  obtenus. 

Cette  absence  de  rigueur  "dans  les  évaluations  n'a  rien  qui 
doive  surprendre,  quand  on  se  représente  l'expérimentateur 
ou  le  savant  aux  prises  avec  les  conditions  du  problème. 
Pour  ne  parler  que  de  la  voie,  ne  sait-on  pas  combien  il  est 
difficile  de  conserver  aux  deux  liles  de  rails  leur  parallélisme, 
leur  rectitude  en  ligne  droite,  l'uniformité  de  courbure  dans 
les  parties  curvilignes,  la  régularité  de  pose  et  de  résistance 
des  traverses  à  l'enfoncement  dans  le  ballast,  régularité  qui 
ne  s'obtient  que  par  le  bourrage,  capricieux  comme  tout  ce  qui 
dépend  des  travaux  manuels.  (I"  partie,  chap.  V.) 

Touchant  le  matériel  roulant,  nous  citerons,  parmi  les  nom- 
breux desiderata  en  cause  :  la  symétrie  complète  du  montage 
des  roues  et  la  rigoureuse  égalité  de  diamètre  et  de  profil  des 
bandages  d'un  môme  essieu;  le  dressage  et  le  centrage  ab- 
solus des  essieux  et  des  fusées;  le  montage  parfait  des  cous- 
sinets de  friction  ;  l'égale  répartition  des  charges  sur  chaque 
roue;  l'uniformité  d'attelage  de  tous  les  véhicules,  etc. 

On  se  contente  dans  l'état  actuel  de  la  science,  et  on  se  sert, 
dans  les  calculs  exigés  par  la  pratique,  de  données  empiriques 
résultant  des  observations  en  bloc  recueillies  sur  diverses  lignes. 

Pour  traîner  un  ou  plusieurs  véhicules  circulant  sur  une 
voie  horizontale,  il  faut  développer  un  effort  qui  se  représente 
par  une  certaine  fraction  du  poids  brut  à  mettre  en  mouve- 
ment. Si,  par  exemple,  le  poids  brut  des  véhicules  avec  leur 
chargement  est  de  100  tonnes,  JOOxK  représentera  l'effort 
à  développer  pour  faire  mouvoir  le  train  sur  voie  horizontale. 
En  ligne  droite,  on  admet  généralement  K  =  0,005;  il  faut 

•  * 
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ajouter  à  ce  nombre  la  résistance  supplémentaire  que  Ton 
rencontre  en  courbe  résistance  évaluée  ordinairement  à  0,004 
du  poids  brut  à  remorquer.  Peut-être  ce  dernier  chiffre  serait- 
il  un  peu  élevé,  si  le  chemin  présentait  des  courbes  à  grands 
rayons.  Mais  si  l'on  rencontrait  en  pleine  voie  des  courbes 
de  300  mètres  à  250  mètres  de  rayon,  ce  coefficient  n'aurait 
rien  d'excessif  Enfin,  pour  les  parties  de  ligne  en  rampe,  aux 
résistances  que  le  train  éprouve  par  la  circulation  même  sur 
rails,  vient  s'ajouter  celle  due  à  la  pesanteur,  et  qui  est  re- 
présentée par  la  composante  du  poids  du  train,  parallèle  au 
plan  incliné.  Si  on  appelle  a  l'angle  de  la  rampe,  cette  compo- 
sante sera  donnée  par  le  produit  du  poids  multiplié  par  sin  a, 
T  désignant  le  poids  du  train,  Tx sin  a  donnera  la  valeur  de 
la  résistance  sur  les  rampes  de  la  ligne  (342) . 

En  ajoutant  toutes  ces  résistances  partielles,  nous  trouve- 
rons, pour  valeur  des  résistances  totales  à  vaincre  par  l'effort 
réel  de  traction  sur  deux  rails  ordinaires,  l'expression  suivante, 
en  désignant  sin  a  par  t  : 

Tx  0,005*  +T x  0,004  +T X  t=T  (0,005  -h  0,004  H- i). 

La  machine  locomotive  elle-même  éprouve  des  résistances  ana- 
logues, que  l'on  peut  faire  entrer  dans  le  calcul  de  la  même 
manière.  Si  M  représente  le  poids  de  la  machine,  les  résis- 
tances qu'elle  présentera  au  mouvement  seront  données  par  l'ex- 

1  C'est  ici  que  se  rencontrent  de  grandes  diversités  d'appréciation.  En 
Hanovre,  on  regarde  comme  équivalente  la  résistance  d'un  train  circulant 
dans  une  courbe  horizontale  de  170  mètres  de  rayon  et  celle  qu'il  ren- 
contre vu  ligne  droite  inclinée  de  0,001  ;  sur  le  chemin  autrichien 
(Irr  part.,chap.  V,  p.  409),  on  estime  que  la  résistance  croit  en  raison 
inverse  du  rayon  de  courbure,  et  qu'elle  est,  en  courbe  de  180  mètres 
de  rayon,  le  double  de  la  résistance  en  ligne  droite.  —  Quelques  ingé- 
nieurs croient  trouver  plus  de  résistance  en  courtes  qu'en  rampes  ;  — 
ils  conseillent  de  fortes  rampes  et  des  lignes  droites,  de  préférence  aux 
rampes  modérées  combinées  avec  des  courbes  plus  roides. 

*  Sur  le  chemin'  de  Steierdorf  (t.  1er,  p.  400),  presque  toujours  en 
courbe  de  H4  mètres,  on  évalue  la  résistance  horizontale  à  0,007  de  la 
charge  brute. 

t.  ni.  3 
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pression  M  (0,009-H);  — en  ajoutant  ces  différentes  valeurs, 
on  aura  l'ensemble  des  résistances  que  devra  vaincre  une  ma- 
chine d'un  poids  donné  pour  remorquer  une  charge  déterminée. 

Ainsi,  connaissant  l'importance  du  tonnage  d'un  train,  et 
l'inclinaison  maxima  de  la  ligne  à  parcourir,  on  déterminera 
l'adhérence  nécessaire  pour  vaincre  les  résistances  du  train 
au  libre  parcours;  l'adhérence  étant  connue,  on  en  déduira  le 
poids  total  de  la  machine  et  le  nombre  d'essieux  moteurs  ;  ce 
poids  déterminé,  on  établira  la  somme  totale  des  résistances 
à  vaincre,  et  on  arrivera  à  la  valeur  de  l'effort  de  traction. 

L'effort  imprimé  à  un  train  par  une  machine  dépend , 
d'après  ce  que  nous  avons  vu,  de  la  pression  de  la  vapeur, 
de  la  capacité  des  cylindres,  et,  avant  tout,  de  l'adhérence.  Si 
l'adhérence  était  inférieure  à  la  somme  des  résistances  énu- 
mérées  plus  haut,  les  roues  motrices  patineraient  ; — l'adhérence 
détermine  donc  soit  le  type  de  machine  à  choisir,  s'il  s'agit 
de  remorquer  un  train  d'un  tonnage  imposé,  soit  la  charge 
que  l'on  peut  faire  traîner  par  une  machine  d'un  type  déter- 
miné. —  Indépendamment  de  ces  considérations,  comme  le 
travail  effectif  d'une  machine  dépend  de  la  quantité  de  vapeur 
que  peut  produire  la  chaudière,  cette  dernière  question  inter- 
vient encore  lorsqu'il  s'agit  de  résoudre  le  problème  que  nous 
venons  de  poser  en  termes  généraux.  Nous  y  reviendrons 
d'ailleurs  au  chapitre  V,  §  i . 

340.  Perturbations  dans  l'assiette  des  machines.  —  En  Con- 
sidérant une  machine  en  activité,  on  voit  que  le  centre  de  gra- 
vité de  la  machine,  indépendamment  de  son  mouvement  de 
translation  longitudinale,  se  déplace  à  chaque  évolution  des 
pièces  du  mécanisme.  —  C'est  le  mouvement  de  recul  en  avant, 
puis  en  arrière,  suivant  que  la  manivelle,  la  bielle  et  le  pistou 
se  sont  portés  en  avant  ou  en  arrière  de  la  position  moyenne. 

La  force  qui  produit  ce  déplacement  agit  dans  le  plan  de 
l'axe  de  la  tige  du  piston,  et,  comme  les  mouvements  du  mé- 
canisme sont  croisés,  la  machine  est  soumise  aux  efforts  d'un 
couple  qui  fait  passer  le  centre  de  gravité  alternativement  à 
droite  et  à  gauche  du  plan  de  l'axe  de  la  chaudière.  Le  bras  de 
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le\ier  de  ces  forces  étant  plus  grand  avec  les  cylindres  extérieurs 
qu'avec  les  cylindres  intérieurs,  on  voit  que  la  tendance  au  dé- 
placement horizontal  du  centre  de  gravité,  déplacement  qui 
porte  le  nom  de  mouvement  de  lacet,  doit  être  plus  considérable 
dans  la  première  disposition  que  dans  la  seconde. 

Enfin,  il  existe  un  troisième  mouvement,  celui  de  galop,  ré- 
sultant de  l'action  dans  le  plan  vertical  de  la  masse  de  la  mani- 
velle, de  la  bielle,  et  des  pistons  si  les  cylindres  sont  inclinés. 
—  Cette  dernière  est  sans  influence  lorsque  les  cylindres  sont 
horizontaux. 

A  l'action  de  ces  forces  plus  ou  moins  combinées  vient  en- 
core s'ajouter  celle  qui,  prenant  son  origine  dans  les  inégalités 
de  résistance  de  la  voie,  occasionne  des  oscillations  de  grande 
amplitude,  dans  certains  cas  môme  des  déraillements. 

Sans  aller  jusqu'à  cette  limite  extrême,  les  actions,  perturba- 
trices peuvent  avoir  une  influence  considérable  sur  la  marche  et 
l'entretien  de  la  machine  par  les  déformations  qu'elles  apportent 
dans  le  montage  du  cadre  et  des  pièces  du  mécanisme. 

Ces  différentes  espèces  de  perturbations  trouvent  leurs  pal- 
liatifs dans  les  dispositions  suivantes  (344,  page  îîl)  : 

Indépendamment  des  obstacles  qui  sont  apportés  au  dépla- 
cement latéral  par  les  boudins  des  roues,  on  donne  à  l'empâ- 
tement de  la  machine  la  plus  grande  longueur  possible,  en 
chargeant  les  roues  extrêmes  de  tout,  le  poids  dont  on  peut 
disposer  et  en  roidissant  les  ressorts.  —  En  outre,  on  applique 
aux  roues  motrices  des  contrepoids,  dont  la  masse  doit  faire 
équilibre  aux  efforts  des  masses  du  mécanisme.  —  Enfin  l'in- 
génieur cherche  à  diminuer  le  poids  des  pièces  mobiles,  en 
substituant  l  acier  au  fer,  et  le  fer  à  la  fonte  pour  obtenir  une 
résistance  équivalente  avec  des  dimensions  moindres. 

341.  Approvisionnement  des  machines    —  Chaque  machine 

locomotive,  en  quittant  son  dépôt,  porte  dans  sa  chaudière  une 
certaine  quantité  d'eau  et  de  combustible  en  état  d'entretenir 
la  marche  de  la  machine  pendant  un  parcours  plus  ou  moins 
long;  mais,  pour  la  conserver  en  bonne  allure,  il  faut  l'ali- 
menter sans  interruption  notable  pendant  tout  l'intervalle  qui 
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sépare  deux  stations  d'approvisionnement (1"  partie,  chap.  VIII, 
§  l",n°310). 

La  régularité  du  service  exige  également  que  chaque  machine 
soit  munie  des  outils  et  agrès  strictement  nécessaires  pour 
parer  aux  accidents  de  route. 
Deux  moyens  se  présentent  pour  atteindre  ce  but  : 
1°  Annexer  à  la  machine  un  tender  séparé,  fourgon  qui  porte 
l'eau  et  le  combustible  en  quantités  suffisantes  pour  renouveler 
l'approvisionnement  de  la  locomotive  pendant  un  parcours 
déterminé  ; 

2°  Charger  la  machine  elle-même  de  ses  approvisionnements 
renfermés  dans  des  soutes  ou  caisses,  que  Ton  répartit  en  des- 
sous et  autour  de  la  chaudière,  de  manière  à  tirer  parti  de  ce 
surcroît  de  poids  et,  par  conséquent,  d'adhérence. 

L'ingénieur  ne  doit  cependant  introduire  dans  les  calculs  re- 
atifs  à  l'effort  de  traction  qu'une  partie  de  ce  surcroît  de  poids, 
attendu  que  ce  dernier  diminue  en  raison  du  temps  qui  s'écoule 
entre  deux  ravitaillements,  et  que  le  prolil  de  la  ligne  pourrait 
ne  pas  permettre  à  la  machine  d'en  disposer  en  temps  opportun. 

Le  tender  séparé  se  compose  d'un  cadre  généralement  en  fer 
portant  une  caisse  ayant  la  forme  d'un  fer  à  cheval.  Le  pour- 
tour de  la  caisse  renferme  l'eau  ;  dans  le  vide  compris  entre  les 
deux  branches  du  fer  à  cheval,  on  range  le  combustible. 

Le  tender  est  monté  tantôt  sur  quatre,  tantôt  sur  six  roues  ; 
mais  le  plus  généralement  on  limite  à  deux  le  nombre  des  es- 
sieux. 

Le  volume  de  l'eau  varie  de  4  à  8  mètres  cubes;  celui  du 
creux  entre  la  branche  du  fer  à  cheval,  de  2  à  4  mètres  cubes. 
On  charge,  en  général,  de  3  à  6  tonnes  de  combustible,  selon 
la  distance  à  parcourir. 

On  comprend,  d'après  ces  indications,  que  le  poids  des  ten- 
ders  varie  dans  des  limites  très-étendues. 

Vides,  ils  pèsent  de  6  000  à  i  0  000  kilogrammes,  et,  avec 
leur  chargement,  de  13  à  18  tonnes. 

Nous  verrons  plus  loin  (348)  que  l'ou  tire  un  parti  très- 
avantageux  du  poids  du  tender  pour  la  traction  des  trains,  en 
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appliquant  à  ce  véhicule  des  cylindres  à  vapeur  et  le  mécanisme 
nécessaire  pour  transformer  ses  essieux  en  essieux  moteurs. 

342.  Iles  freins  appliqués  aux.  locomotives.  —  Les  trains  OU 

les  machines  locomotives  sont  assujettis  à  des  arrêts  tantôt  ré- 
guliers, c'est-à-dire  en  des  points  déterminés  à  l'avance,  comme 
les  stations,  tantôt  irréguliers,  tels  que  ceux  qui  résultent  d'un 
fait  anormal  survenant  pendant  la  marche  entre  deux  stations 
(lre  partie,  chap.  IX,  §  1er,  n°  301),  et  à  des  ralentissements 
obligatoires,  lorsqu'il  s'agit  de  traverser  un  point  dangereux 
ou  de  descendre  une  pente  sur  laquelle  l'action  de  la  pesanteur 
pourrait  imprimer  une  vitesse  excessive. 

S'il  s'agit  d'arrêt  régulier  en  palier  ou  sur  rampe,  ou  de 
simple  ralentissement,  un  mécanicien  habile  et  connaissant  bien 
la  route  peut  modérer  à  temps  l'allure  de  sa  machine  et  devenir 
maître  de  la  vitesse  du  train.  Mais  lorsque  l'arrêt  est  commandé 
pour  un  cas  fortuit,  ou  bien  si  les  véhicules  descendent  une 
pente  égale  ou  supérieure  à  0,n  ,005,  il  faut  faire  usage  des  freins. 

Supposons  un  essieu  monté  sur  ses  roues,  descendant  un 
plan  incliné.  Soit  P  le  poids 1  de  cet  essieu  (et  de  sa  charge,  s'il 
y  en  a)  ;  on  peut  décomposer  ce  poids  en  deux  forces  :  l'une  F, 
parallèle  au  plan  qui  produit  le  mouvement,  et  l'autre  F',  per- 
pendiculaire au  plan.  Cette  dernière  n'a  pas  d'influence  sur  le 
mouvement  longitudinal,  par  suite  de  la  résistance  du  plan; 
mais  l'action  de  la  force  F  est  égale  au  produit  du  poids  P  par 
le  rapport  de  la  hauteur  verticale  du  plan  incliné  à  sa  longueur, 
rapport  qui,  dans  l'état  actuel  des  chemins  de*  fer,  varie  de  0  à 
0,0o0  et  même  0,060,  mais  très-exceptionnellement.  Prenons, 
pour  fixer  les  idées,  une  pente  de  0,010  et  un  poids  de  10  ton- 
nes sur  l'essieu,  la  force  qui  tend  à  faire  descendre  l'essieu  sera 
représentée  par  le  produit  10  T  X  0,01,  c'est-à-dire  1  tonne. 
C'est  l'action  de  cette  même  force  qu'il  s'agit  de  vaincre,  si  l'on 
veut  arrêter  l'essieu  sur  la  pente,  ou  si  l'on  veut  lui  faire  re- 
monter le  plan  incliné.  De  même  que  l'on  utilise  l'adhérence 
des  roues  de  la  locomotive  sur  les  rails  pour  gravir  la  rampe, 

1  Ce  poids  représente  l'action  de  la  pesanteur  agissant  sur  tous  les  corps 
de  la  terre. 
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de  même  aussi  ou  utilise  l'adhérence  des  roues  sur  les  rails  pour 
amortir  la  descente,  en  développant  à  leur  pourtour  un  travail 
résistant  au  mouvement. 

Appliqués  aux  tenders ,  les  freins  ordinaires  se  composent 
d'un  mécanisme  manœuvré  à  la  main,  qui  fait  porter  sur  les 
bandages  des  roues  des  sabots  en  bois,  en  fonte  ou  en  fer,  dont 
le  serrage  est  suffisant  pour  arrêter  le  mouvement  de  rotation 
et  môme  pour  faire  glisser  les  bandages  sur  les  rails,  ce  qu'il 
faut  éviter  autant  que  possible,  car  ces  pièces  s'âltèrent  rapi- 
dement par  le  frottement  et  réchauffement  qui  en  résulte. 

Les  dispositions  pour  atteindre  ce  résultat  sont  nombreuses: 
généralement  on  se  sert  des  appareils  appliqués  à  l'enrayage 
des  wagons,  appareils  dont  nous  parlerons  plus  loin  (2e  partie, 
chap.  II,  §  3);  pour  les  tenders,  aujourd'hui  on  fait  embrasser 
les  bandages  par  deux  sabots  disposés  aux  extrémités  d'un 
môme  diamètre.  Le  frottement  s'opère  uniquement  au  pour- 
tour des  roues,  sans  fatigue  pour  les  fusées,  les  boîtes  à  graisse 
et  les  plaques  de  garde. 

Jusqu'à  ces  derniers  temps,  lorsque  le  tender  était  suffisam- 
ment pesant,  le  train  moyennement  chargé  et  la  pente  peu 
prononcée,  le  frein  du  tender  était  généralement  assez  puissant 
pour  produire  l'arrêt  dans  un  temps  assez  court.  Mais  l'aug- 
mentation de  vitesse,  de  ebarge  et  d'inclinaison  a  forcé  les  in- 
génieurs à  rechercher  fies  moyens  plus  énergiques  pour  amor- 
tir aussi  rapidement  que  possible  la  vitesse  des  trains  dans  tous 
les  cas  qui  commandent  l'arrôt,  cas  qui  deviennent  plus  fré- 
quents à  mesure  que  la  circulation  augmente. 

On  s'est  d'abord  attaché  à  profiter  de  la  masse  considérable 
de  la  machine  locomotive  elle-même  en  appliquant  des  freins  à 
vis  sur  ses  roues,  disposés  toutefois  de  manière  à  ne  pas  caler 
ces  dernières.  11  sufiit,  pour  cela,  de  tenir  l'effort  exercé  par  la 
pression  des  sabots  en  dessous  de  l'adhérence  des  roues  sur  les 
rails.  Supposons  un  freiri  à  deux  sabots  en  fer  sur  chaque  roue, 
si  V  est  la  pression  exercée  par  les  roues  sur  les  rails,  R  le  rayon 
des  roues,  p  la  pression  exercée  par  les  sabots,  la  roue  s'arrê- 
tera, dès  que  le  moment  sur  le  rail  sera  égal  au  moment  sous  le 
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sabot,  les  coefficients  de  frottement  fer  sur  fer  étant  supposas 
égaux;  on  aura  dès  lors  />U=P.R  ou  p=V.  Le  calcul  des 
organes  de  transmission  de  l'effort  manuel  jusqu'aux  sabots 
fournira  le  moyen  de  donner  à  p  la  valeur  convenable. 

Freins  mm  par  la  vapeur,  —  Puissance  et  rapidité  :  telles 
sont  les  conditions  que  l!on  recherche  dans  un  frein.  Les  dis- 
positions indiquées  plus  haut  n'y  satisfont  pas  toujours.  Aussi 
a-t-on  recherché  les  moyens  de  remplacer  l'action  faible  et 
lente  de  la  main  de  l'homme  par  la  puissance  de  la  vapeur 
et  son  énergique  rapidité.  Les  freins  basés  sur  ce  principe 
ont  donc  le  grand  avantage  de  produire  aussi  vivement  qu'on 
le  désire  le  ralentissement  et  l'arrêt.  Mais  si  ce  mode  d'en- 
rayage a  ses  avantages,  il  n'est  pas  exempt  d'un  inconvénient 
qui  peut,  dans  certaines  circonstances,  avoir  de  graves  consé- 
quences. Supposons,  en  effet,  qu'au  moment  où  le  frein  doit 
agir,  la  vapeur  vienne  à  manquer  de  pression  par  une  cause 
quelconque,  —  la  rupture  d'un  tube,  la  fusion  d'un  bouchon  de 
sûreté,  par  exemple,  —  qu'adviendrait-il,  dans  ce  cas,  si  le 
train  n'avait  plus  d'autre  frein? 

Quoi  qu'il  en  soit,  certains  chemins  de  fer  emploient  les  freins 
mus  par  la  vapeur.  Nous  citerons,  entre  autres,  le  chemin  Rhé- 
nan, pour  ses  deux  locomotives  de  la  rampe  d'Aix-la-Chapelle, 
et  la  ligne  de  l'Ouest  de  la  Saxe.  Les  freins  à  vapeur  des  machines 
a  six  roues  de  ce  dernier  chemin  sont  disposés  de  la  manière 
suivante  :  à  égale  distance,  entre  les  deux  essieux  moteurs,  — 
milieu  et  arrière,  —  et  dans  le  plan  passant  par  Taxe  de  la 
chaudière,  se  trouve  un  cylindre  à  vapeur  dans  lequel  se  meut 
un  piston  dont  la  tige  pendante  traverse  l'œil  d'un  joug  hori- 
zontal. Aux  extrémités  de  ce  joug  sont  articulées  deux  courtes 
bielles  transmettant  le  mouvement  du  joug  aux  longs  bras  de 
deux  leviers  suspendus  au  bâti  de  la  machine  ;  —  du  petit  bras 
de  chaque  levier  part  une  tige  articulée  à  un  sabot-patin  qui 
vient  porter  sur  les  rails  quand  la  vapeur  est  admise  sous  lô 
piston  du  cylindre.  Ce  patin  est  arc-bouté  par  deux  tringles  en 
fer  qui  vont  s'appuyer,  l'une  au  cadre  du  dessous  de  l'enveloppe 
du  loyer,  l'autre  ù  la  plaque  de  garde  de  l'essieu  d'avant. 
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Quand  la  vapeur  cesse  d'agir  sous  le  piston,  les  deux  longs 
bras  des  leviers  conjugués  sont  sollicités  à  descendre  sous  l'ac- 
tion de  deux  contre-poids  qui  soulèvent  les  sabots-patins. 

La  vapeur  est  amenée  au  cylindre  par  un  tuyau  qui,  partant 
du  dessus  du  foyer,  descend  verticalement  jusqu'à  une  tubulure 
arrêtée  au  bas  de  l'enveloppe  du  foyer.  Elle  rencontre  là  un  ro- 
binet disposé  pour  la  diriger  à  volonté  sous  le  piston  et  faire 
agir  les  freins,  ou  pour  la  laisser  échapper  dans  l'atmosphère 
en  faisant  office  de  purgeur,  quand  le  frein  doit  cesser  son  action. 

Bien  que  les  freins  à  patin  offrent  un  puissant  moyen  d'ar- 
rêt, il  en  faut  restreindre  l'emploi  à  l'enrayage  en  pleine  voie, 
car,  dans  les  gares,  la  rencontre  des  croisements  ou  traversées 
amènerait  nécessairement  des  accidents.  11  y  a  plus  encore  :  en 
pleine  voie,  un  sabot-patin  peut  heurter  un  about  de  rail  mal 
assujetti,  ou  la  pression  sous  le  piston  du  frein  soulever  trop 
brusquement  la  machine  et  amener  un  déraillement.  Ces  ré- 
serves faites,  ajoutons  cependant  que  depuis  huit  années  le 
chemin  de  Saxe  en  tire  un  parti  très-avantageux. 

Enrayage  par  le  travail  de  compression.  —  Dans  ces  der- 
nières années,  on  a  cherché  à  utiliser,  pour  obtenir  le  ralentis- 
sement ou, l'arrêt  des  machines,  le  travail  mécanique  développé 
dans  les  cylindres  delà  machine  par  la  compression  de  lair  ou 
de  la  vapeur,  travail  employé  à  détruire  celui  que  produit  le 
véhicule  en  marche  sous  une  impulsion  donnée. 

Tous  les  ingénieurs  savent  qu'une  machine  étant  en  mouve- 
ment, si  l'on  renverse  la  marche  du  tiroir  de  distribution,  les 
pistons  des  cylindres  aspirent  de  l'air  par  l'orifice  d'échappe- 
ment et  le  refoulent  par  les  orifices  d'introduction  de  vapeur 
en  le  comprimant  dans  la  chaudière.  Cette  manœuvre,  qui  pro- 
duit le  ralentissement  et  l'arrêt,  présente  cependant  de  très- 
graves  inconvénients  :  — ■  1°  elle  aspire  de  l'air  chaud,  chargé 
de  corps  étrangers  provenant  de  la  cheminée  ;  —  2°  elle  re- 
foule de  l  air  dans  la  chaudière. 

Comme  conséquence  de  cette  disposition,  les  cylindres  s'é- 
chauffent, les  garnitures  se  brûlent,  et  la  pression  dans  la 
chaudière  augmente  considérablement.  Le  seul  avantage  à  en 


Digitized  by 


CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES.  41 

retirer  consiste  dans  une  économie  de  vapeur  et  de  combus- 
tible, avantage  bien  largement  payé,  d'ailleurs,  par  les  incon- 
vénients signalés  plus  haut. 

Dans  le  môme  ordre  d'idées,  mais  en  modifiant  les  éléments 
de  la  question,  on  effectue  l'aspiration  de  l'air  par  une  tubulure 
spéciale  et  on  refoule  cet  air  dans  une  capacité  indépendante  de 
la  chaudière ,  où  l'on  peut  sans  inconvénient  élever  la  pression 
de  telle  sorte  que  le  travail  développé  par  cette  compression 
fasse  équilibre  à  l'action  de  la  gravité  ou  de  la  force  vive  emma- 
gasinée dans  le  train  en  marche.  Tel  est  le  procédé  appliqué 
à  quelques  machines  qui  font  le  service  de  la  rampe  du  Pecq  à 
Saint-Germain. 

Ces  machines,  qui  sont  à  trois  essieux  moteurs,  donnent  au 
train  l'impulsion  du  départ;  arrivées  sur  le  plan  incliné,  la  va- 
peur est  interceptée  et  l'aspiration  de  l'air  commence.  Le  refou- 
lement s'opère  dans  un  vase  en  fonte  muni  d'une  soupape  et 
d'un  robinet  qui  permet  au  mécanicien  de  donner  à  la  compres- 
sion l'intensité  qui  convient  au  degré  de  ralentissement  voulu. 

Le  chemin  de  fer  du  Nord  de  l'Espagne,  sur  lequel  la  traversée 
de  deux  chaînes  de  montagnes  a  motivé  l'adoption  d'inclinaisons 
de  0m,010,  0m,012  et  0n,(M5  sur  45  kilomètres  (traversée  des 
Pyrénées);  de  0B,010,  0",015,  0,n,018  et  0m,020  sur  72  kilo- 
mètres (traversée  du  Guadarrama),  a  fait  plusieurs  essais  comme 
application  du  môme  principe.  L'emploi  prolongé  de  l'air  re- 
foulé sous  une  pression  équivalente  à  celle  de  la  vapeur  dans  la 
chaudière,  combiné  avec  une  soupape  d'échappement  d'air 
réglée  à  la  pression  que  l'on  jugeait  convenable,  a  donné  un 
échauffement  considérable  dans  les  cylindres,  sans  compter  plu- 
sieurs autres  inconvénients.  On  prit  alors  comme  fluide  à  com- 
primer un  mélange  d'air  et  de  vapeur  obtenu  en  lançant  dans 
le  tuyau  d'échappement  un  jet  de  vapeur  sortant  directement  de 
la  chaudière.  Le  résultat  fut  moins  défavorable  que  le  précédent, 
mais  il  occasionnait  une  certaine  dépense  de  combustible.  . 

Le  mélange  d'air  et  de  vapeur  abandonné,  la  vapeur  seule 
servit  à  l'alimentation  de  la  compression,  en  remplissant  de  va- 
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peur  le  tuyau  d  échappement;  le  régulateur  de  prise  de  vapeur 
dans  le  générateur  étant  ouvert,  la  vapeur  comprimée  a  été  re- 
foulée dans  la  chaudière.  L'échauffement  des  parties  frottantes  se 
trouvait  encore  réduit,  mais  d'une  manière  insuffisante,  ce  qui 
engagea  les  ingénieurs  du  chemin  de  fer  du  Nord  de  l'Espagne 
à  faire  travailler  la  compression  sur  un  mélange  de  vapeur  et 
d'eau  chaude  prises  l'une  et  l'autre  dans  la  chaudière.  L'eau  ainsi 
injectée  absorbe  une  partie  de  la  chaleur  développée  et  se  trans- 
forme en  vapeur  qui  retourne  au  générateur.  Cette  ingénieuse 
disposition  fonctionne  depuis  un  certain  temps  et  donne,  comme 
moyen  d'enrayage  des  trains,  un  résultat  satisfaisant.  Mais  il 
reste  encore  plusieurs  questions  de  détail  que  l'expérience  de- 
vra résoudre,  telles  que  réchauffement  des  cylindres  et  des 
garnitures,  la  fatigue  des  barres  et  colliers  d'excentriques,  etc. 

En  Allemagne,  on  a  dirigé  des  essais  vers  le  môme  but.  Voici 
le  résumé  des  faits  constatés  sur  les  chemins  de  fer  du  Hanovre 
en  1865  :  —  i°  l'enrayage  du  train  à  la  descente,  au  moyen 
de  la  vapeur  enfermée  dans  les  cylindres,  a  produit  le  résultat 
désiré  :  le  ralentissement  obtenu  est  égal  à  l'accélération  que  la 
machine  peut  donner  au  train  en  marche  ;  —  2°  sur  les  lignes 
à  forte  inclinaison,  il  est  possible  de  se  passer,  en  règle  géné- 
rale, des  freins  de  wagons,  réservant  leur  action  seulement  en 
cas  de  besoin  extraordinaire  :  on  ménage  ainsi  les  bandages, 
qui  ne  sont  plus  mis  en  cause  que  comme  moyen  de  sécurité 
complémentaire;  — 3°  on  peut  arrêter  le  train  au  moyen  de  la 
compression  de  la -vapeur,  moins  vite  cependant  qu'avec  la 
contre-vapeur  et  les  freins  de  wagon;  — 4°  un  inconvénient  à 
signaler  sur  l'emploi  de  ce  moyen,  c'est  la  mise  en  fusion  des 
garnitures  de  piston  en  métal  blanc,  par  suite  de  l'échauffement 
des  cylindres  dans  le  cas  d'enrayage  d'une  certaine  énergie. 
Les  essais  doivent  être  repris. 

Nos  lecteurs  liront  avec  intérêt  la  note  suivante  qui  nous  a 
été  communiquée  par  M.  Edouard  Beugniot1,  sur  les  organes 

1  lugenieur  de  la  Société  André  kœcblin  et  C«  à  Mulhouse. 
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employés  à  la  descente  des  rampes,  dans  les  locomotives  de  mon- 
tagne, établies  d'après  son  système  : 

«  Dans  nos  locomotives  de  montagne,  construites  en  1862, 
et  qui  fonctionnent  actuellement  en  Italie,  au  passage  des  Apen  - 
nins  entre  Poretta  et  Pistoïa  (ligne  de  Bologne  à  Florence),  j'ai 
mis  à  la  disposition  du  mécanicien  trois  moyens  de  ralentisse- 
ment ou  d'arrêt,  pouvant  être  employés  séparément  ou  simul- 
tanément dans  la  marche  à  la  descente  des  rampes  : 

o  i°  Un  frein  ordinaire  à  main  aux  quatre  roues  du  tender  ;  • 

«  2°  Un  frein  à  main  très-puissant,  agissant  sur  l'essieu 
d'arrière  de  la  machine,  et,  par  l'intermédiaire  des  bielles  d'ac- 
couplement, sur  les  trois  autres  essieux  de  la  machine  ; 

«  3°  Enfin  et  surtout  un  ensemble  de  dispositions  spéciales 
ayant  pour  but,  non-seulement  de  lubrifier  les  pistons  et  de 
les  empêcher  de  gripper  à  la  descente,  mais  aussi  d'en  faire 
de  véritables  freins,  supposant  aux  accélérations  de  vitesse 
dues  à  la  gravité. 

a  Les  machinistes  se  servent  rarement  du  frein  appliqué  aux 
essieux  de  la  machine;  ils  le  conservent  pour  les  temps  d'arrêt 
subits.  Ils  se  contentent  d'appuyer  contre  les  bandages  des 
roues  du  tender  les  mâchoires  du  frein,  de  façon  à  ce  qu'elles 
frottent  sans  trop  s'échauffer.  Pour  se  rendre  maîtres  de  la  vi- 
tesse du  train,  ils  emploient  surtout  les  organes  spéciaux  dont 
Je  détail  suit  : 

«  1°  Un  obturateur  hermétique  de  l'échappement  de  vapeur; 

a  2°  L'addition  au  changement  de  marche  ordinaire  (com- 
posé d'un  levier,  et  d'un  arc  de  cercle  gradué  par  crans)  d'une 
manivelle  qui  commande  ledit  arc  de  cercle,  par  l'intermédiaire 
d'une  tige  filetée,  et  d'un  arbre  à  levier  muni  d'un  écrou  ;  cette 
manivelle  permet  au  machiniste  de  changer  la  position  des  cou- 
lisses de  distribution  par  fractions  de  crans  aussi  petites  que 
possible  et  sans  chocs  ;  manœuvre  impossible  à  obtenir  par  le 
levier  lui-même  ; 

a  3°  D'un  petit  tiroir  additionnel,  glissant  sur  le  tiroir  ordi- 
naire du  régulateur  de  prise  de  vapeur  :  ce  petit  tiroir,  qui 
s'ouvre  le  premier,  sert  à  déplaquer  le  grand,  et  à  rendre  sa 
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manœuvre  très-douce;  de  plus,  il  permet  au  machiniste  de 
laisser  arriver  aux  cylindres  telle  petite  quantité  de  vapeur  qu'il 
désire,  ce  qui  est  indispensable  pour  la  marche  à  la  descente; 

«  4°  D'un  mouvement  de  robinets  purgeurs,  disposé  de  façon 
qu'on  puisse  facilement  varier  à  divers  degrés  l'ouverture  des- 
dits robinets; 

«  l)°  D'une  bonne  sablière  de  grande  capacité,  et  se  manœu- 
vrant facilement  et  sûrement  ; 

«Voici  maintenant  comment  la  marche  à  la  descente  estréglée: 

«  Aussitôt  le  train  démarré  au  pas,  et  engagé  sur  la  pente,  le 
mécanicien  ferme  l'obturateur  de  l'échappement,  ramène  le 
levier  de  changement  de  marche  au  cran  de  la  marche  en 
avant  le  plus  voisin  du  point  mort  ;  ouvre  le  petit  tiroir  du  ré- 
gulateur, de  façon  à  laisser  entrer  un  léger  courant  de  vapeur 
dans  les  boîtes  à  tiroir,  et  ouvre  un  cran  des  purgeurs.  Suivant 
le  poids  du  train,  le  nombre  des  wagons  à  frein,  la  façon  dont 
on  serre  ceux-ci,  l'état  des  rails,  etc.,  le  train  prend  la  vitesse 
réglementaire  (de  14  à  18  kilomètres  à  l'heure),  ou  bien  il  la 
dépasse.  Dans  ce  cas,  et  pour  ralentir,  le  mécanicien,  au  moyen 
de  la  manivelle  supplémentaire,  manœuvre  l'arc  de  cercle  gra- 
dué, de  façon  à  diminuer  encore  l'admission  de  vapeur  dans  les 
cylindres,  et  à  augmenter  la  compression;  il  fait  bien,  en 
outre,  d'employer  le  sablier. 

«  En  manœuvrant  ainsi,  nous  n'avons  jamais  été  emportés 
par  la  vitesse  à  la  descente  des  Apennins,  où  les  trains  vont 
jusqu'à  cent  soixante-quinze  tonnes  avec  inclinaison  de  25  mil- 
limètres par  mètre. 

a  Tels  sont  les  faits  sanctionnés  par  quelques  années  d'ex- 
périence. Grâce  à  l'obturateur,  il  ne  s'introduit  dans  les 
cylindres  aucune  des  crasses  de  la  boîte  à  fumée  et  de  la  che- 
minée. Grâce  à  la  possibilité  d'une  introduction  faible  mais 
continue  de  la  vapeur,  les  pistons  et  leurs  tringles  sont  conti- 
nuellement lubrifiés,  et  il  ne  se  déclare  pas  d'usures  anormales 
des  segments,  ni  des  stoupages;  bref,  la  descente  des  trains  se 
fait  sans  crainte  de  la  part  de  l'exploitation,  et  sans  dépenses 
particulières  de  la  part  de  la  traction.  » 
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343.  Abris  pour  les  agents  de  la  traction. —  Les  mécaniciens 

et  chauffeurs,  exposés,  sur  le  tablier  de  la  machine,  aux  in- 
fluences atmosphériques  les  plus  opposées,  ne  paraissent  pas, 
en  raison  de  ces  influences,  pouvoir  constamment  exercer  dans 
toute  sa  plénitude  la  vigilance  requise  par  la  nature  de  leur  ser- 
vice. 11  y  a  dans  ces  dispositions  une  grave  atteinte  aux  moyens 
limités  que  l'exploitation  possède  pour  assurer  la  marche  de  ses 
trains,  tout  en  apportant  un  détriment  sérieux  aux  conditions 
hygiéniques  des  agents  des  trains.  Lorsque,  au  contraire,  l'ar- 
rière de  la  machine  est  garni  d'un  écran  à  glaces  faisant  face  à 
la  direction  du  mouvement,  d'un  toit  s'étendant  jusqu'au  tablier 
du  tender,  d'une  balustrade  en  tôle  élevée  jusqu'à  la  hauteur 
des  épaules,  les  agents  de  la  machine,  bien  garantis  des  intem- 
péries, peuvent  porter  toute  leur  attention  sur  l'état  de  la  voie, 
sur  les  signaux  de  toute  espèce  auxquels  ils  ont  à  prendre  garde, 
et  percevoir  sans  retard  les  bruits  anormaux  qui  doivent  solli- 
citer leur  attention. 

On  a  prétendu  que  les  dispositions  prises  pour  abriter  les  mé- 
caniciens diminuent  les  garanties  de  sécurité,  en  empêchant  ces 
agents  de  voir  ou  d'entendre,  et  les  engagent  à  la  négligence. 

Nous  croyons  ces  reproches  peu  fondés  ;  mais  eussent-ils 
même  une  apparence  de  raison  d'être,  qu'à  notre  avis  il  n'y 
aurait  pas  lieu  d'en  tenir  compte.  Nous  avons  pu  constater  sou- 
vent que  certains  machinistes  se  munissent  de  paravents  mo- 
biles en  toile  qu'ils  suspendent  aux  balances  des  soupapes  de 
sûreté  pour  se  préserver  des  déjections  de  la  cheminée  et  se  ga- 
rantir contre  les  rafales  de  neige  ou  de  grêle  qui  les  aveuglent. 
Afin  de  se  soustraire  aux  effets  du  froid,  de  la  pluie,  de  la 
neige,  de  la  grêle,  ou  simplement  du  vent,  ils  se  couvrent  la 
tête  d'un  capuchon  en  étoffe  généralement  très-épaisse. 

Ces  diverses  précautions  de  conservation  personnelle,  que  la 
surveillance  la  plus  sévère  est  impuissante  à  réprimer,  limitent 
bien  plus  le  champ  de  perception  des  sens  que  les  abris  in- 
stallés sur  les  machines  et  étudiés  en  vue  d'obtenir  la  plus 
grande  somme  de  sécurité  pour  la  circulation  et  de  bien-être 
pour  les  mécaniciens.  N'oublions  pas,  en  effet,  que  c'est  dans 
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les  moments  les  plus  pénibles  pour  le  corps  que  ces  agents  doi- 
vent redoubler  d'attention,  de  vigilance,  et  qu'ils  n'ont  pas  trop 
alors  de  toute  leur  sollicitude,  de  la  jouissance  la  plus  complète 
des  sens  les  plus  exercés  et  les  plus  sûrs,  pour  diriger  leur  train 
et  éviter  les  accidents  qu'une  seconde  d'inattention  peut  occa- 
sionner. 

§  H- 

CLASSIFICATION   DES  LOCOMOTIVES. 

La  destination  et  l'emploi  des  machines  varient,  avons-nous 
dit  dans  le  paragraphe  1,  avec  la  quantité  d'adhérence  dispo- 
nible. De  là  une  spécialisation,  une  classification  basée  sur  le 
nombre  d'essieux  moteurs  que  ces  machines  possèdent ,  et 
que  nous  suivrons  tout  naturellement  dans  la  description  qui 
fait  l'objet  du  présent  paragraphe. 

344.  Machines  t\  un  essieu  moteur.  —  Le  service  demandé  à 
ce  type  de  machines,  c'est  une  grande  vitesse  imprimée  à  un 
train  de  charge  relativement  faible,  circulant  sur  une  voie  à 
rampes  peu  prononcées,  généralement  en  dessous  de  0,006 

Sous  ces  machines  la  charge  des  rails  à  l'aplomb  de  F  essieu 
moteur  s'élève  à  10,  13,  et  môme  lo  tonnes.  —  Dans  l'état 
actuel  de  la  fabrication  et  du  poids  ordinaire  des  rails  et  des 
bandages,  ces  dernières  limites  paraissent  exagérées,  surtout 
pour  des  véhicules  animés  d'une  grande  vitesse. 

En  Allemagne,  où  les  vitesses  ne  prennent  pas  les  propor- 
tions extrêmes  que  l'on  rencontre  en  Angleterre,  les  ingé- 
nieurs pensent  que  la  charge  de  13  tonnes  est  un  maximum  ; 
ils  conseillent  de  munir  la  machine  de  bons  ressorts  très-élas- 
tiques, et  de  réduire  au  minimum  le  poids  des  parties  de  la 
machine  en  dessous  des  ressorts,  pour  ménager  la  voie  \ 

1  Foi  lschritlc  ttrr  Trrhnik  des  Dcutschen  Eisenbahmretens.  Congris  de 
I8«s,  à  Dresde. 
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Dans  cette  classe  de  machines,  le  diamètre  dès  roues  de  l'es- 
sieu moteur  est  ordinairement  compris  entre  lm,70  et  2m,50. 

Machines  Ckampton.  —  Les  premières  locomotives  à  grande 
vitesse  avaient  toutes  cet  essieu  moteur  placé  entre  la  boîte  à 
feu  et  la  boîte  à  fumée,  les  cylindres  intérieurs  fixés  à  l'avant 
de  la  machine. 

Mais,  depuis  quelques  années,  un  grand  nombre  de  machines 
de  vitesse  ont  été  construites  d'après  les  plans  d'un  ingénieur 
anglais,  M.  Grampton,  plans  qui  consistent  à  porter  l'essieu 
moteur  à  l'arrière  et  les  cylindres  au  milieu  des  longerons.  On 
peut  ainsi  augmenter  le  diamètre  des  roues  motrices,  diminuer  la 
longueur  des  bielles,  la  vitesse  et  le  nombre  des  coups  de  piston, 
ainsi  que  les  perturbations  de  la  machine,  qui  trouve  en  outre  une 
assiette  plus  complète  dans  l'emploi  d'un  double  cadre  admet- 
tant l'emploi  de  fusées  extérieures.  L'ensemble  de  la  machine 
prend  une  hauteur  très-peu  prononcée  sur  la  voie,  eu  égard  au 
diamètre  des  roues  de  l'essieu  moteur,  et  une  grande  stabilité 
en  général,  par  la  répartition  des  charges  sur  les  roues  et  l'é- 
cartement  des  essieux  extrêmes  qui,  sur  certaines  lignes,  comme 
celles  du  Hanovre,  par  exemple,  a  été  porté  jusqu'à  4m,70,  sans 
donner  pour  cela  plus  de  difficulté  dans  l'entretien  des  ban- 
dages, les  ingénieurs  ayant  eu  soin  de  laisser  à  l'essieu  du 
milieu  un  jeu  latéral  de  6  à  7  millimètres,  suffisant  pour  le 
passage  des  courbes  à  rayons  descendant  jusqu'à  420  mètres. 

Dans  la  machine  Grampton,  las  cylindres  et  tout  le  méca- 
nisme sont  placés  à  l'extérieur,  de  telle  sorte  que  le  montage, 
la  visite  et  le  graissage  ne  présentent  aucune  difficulté. 

Le  dessus  de  l'enveloppe  du  foyer  est  en  prolongement  du 
corps  cylindrique  de  la  chaudière  ;  grande  simplification  dans 
la  construction,  par  suite  de  la  suppression  du  dôme. — Le  corps 
cylindrique  est  formé  de  viroles  établies  suivant  deux  diamè- 
tres, les  viroles  du  petit  diamètre  pénétrant  dans  les  viroles  du 
grand  diamètre,  dont  le  recouvrement  sert  à  faire  la  double 
rivure. 

La  vapeur  sort  par  un  tube  fendu  à  sa  partie  supérieure, 
qui  règne  sur  toute  la  longueur  de  la  chaudière  dans  l'espace 
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réservé  à  la  vapeur;  disposition  qui  n'empêche  pas  l'entraîne- 
ment d'une  assez  notable  proportion  d'eau  mélangée  avec  la 
vapeur. 

Les  chemins  Badois  ont  appliqué  le  système  Crampton  aux 
•  machines  du  type  américain  avec  avant-train  à  pivot,  qui  faci- 
lite le  passage  dans  les  courbes  tout  en  conservant  à  la  machine 
son  grand  empâtement.  Mais  les  vitesses  qu'on  peut  lui  donner 
sans  imprudence  n'atteignent  pas  celles  des  machines  à  cadre 
rigide.  Dans  ces  dernières,  en  effet,  on  charge  l'essieu  d'avant 
d'un  poids  presque  équivalent  à  celui  que  porte  l'essieu  moteur, 
tandis  qu'avec  l'avant-train  à  pivot,  chacun  des  deux  essieux 
d'avant,  ne  portant  que  la  moitié  de  ce  poids,  est  plus  enclin 
aux  soubresauts,  aux  oscillations  en  tous  sens. 
• 

Machines  de  l'Est.  —  La  ligure  425  représente  le  profil  de 
la  machine  Crampton  employée  sur  les  chemins  de  fer  de  l'Est 
français  depuis  J8o'2.  Les  longerons  du  cadre  extérieur  sont 
placés  à  0m,520  des  longerons  du  cadre  intérieur.  Leur  section 
est  de  (V^S  sur  0m,02J  pour  les  deux  cadres  extérieur  et 
intérieur.  Mais  au-dessus  de  l'essieu  moteur,  cette  section 
prend  pour  dimensions  0m,300  sur  0m,025.  La  machine  est 
portée  par  cinq  ressorts ,  savoir  :  deux  ressorts  en  long  sur 
l'essieu  d'avant,  deux  ressorts  en  long  sur  l'essieu  du  milieu, 
un  ressort  transversal  en  dessous  de  l'essieu  moteur. 

Les  conditions  d'établissement  de  ces  locomotives  se  trou- 
vent dans  le  tableau  des  dimensions  principales  des  machines 
que  nous  avons  choisies  pour  types.  (Page  86.) 

La  machine  d'Orléans,  mentionnée  au  tableau,  a  conservé 
l'ancienne  forme  de  la  locomotive  type  de  Sharp,  mais  à  cylin- 
dres extérieurs  :  —  grandes  roues  motrices  au  milieu,  le  troi- 
sième essieu  à  l'arrière  du  foyer;  —  chaudière  surmontée  d'un 
dôme  de  prise  de  vapeur.  Elle  remorque,  selon  l'état  des  rails 
et  le  profil  de.  la  section,  de  huit  à  quinze  voitures  avec  des 
vitesses  de  60  à  46  kilomètres  à  l'heure. 

La  machine  de  l'Est,  sur  sections  dont  l'inclinaison  ne  dé- 
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passe  pas  0m,00o,  remorque  réglementairement  neuf  voitures 


Digitized  by  Google 


."0 


MOTEURS. 


en  été,  huit  voitures  en  hiver,  à  la  vitesse  de  72  kilomètres. 
Souvent,  en  été,  elle  traîne  douze  à  treize  voitures  sans  éprou- 
ver de  retard. 

On  rencontre  en  Angleterre  un  grand  nombre  de  machines 
de  vitesse  du  type  S/iarp,  avec  des  roues  motrices  dont  le  dia- 
mètre varie  entre  im,83  et  2m,49,  —  presque  toujours  avec 
cylindres  intérieurs,  l'essieu  coudé  muni  de  quatre  boîtes  à 
graisse,  chaque  roue  comprise  entre  deux  d'entre  elles,  —  ex- 
cellente disposition  qui  rend  l'emploi  des  essieux  coudés  plus 
sûr  et  plus  économique. 

La  machine  du  Great-Eastern,  dont  nous  reproduisons  les 
dimensions,  est  à  cylindres  extérieurs. 

La  Compagnie  du  chemin  de  texLondon  and North-  Western 
emploie  deux  systèmes  de  machines  à  essieu  moteur  unique. 
Dans  l'un  les  cylindres  sont  intérieurs  ;  l'autre  est  muni  de 
cylindres  extérieurs.  Leurs  roues  motrices,  placées  entre  les 
deux  essieux  libres,  ont  2n,,30  el2n,,33  de  diamètre.  Le  poids 
servant  à  l'adhérence  est  de  il  500  kilogrammes. 

Le  Caledonian  railway  emploie  des  machines  à  cylindres 
extérieurs  mettant  en  mouvement  des  roues  motrices  de  2m,49 
de  diamètre. 

Nous  ajouterons  enfin  que  l'emploi  dos  cylindres  intérieurs 
avec  essieux  coudés  en  acier  fondu,  dans  les  machines  à  trains 
rapides,  se  répand  de  plus  en  plus  en  vue  de  la  sécurité. 

Machine  Haswcll.  —  Pour  augmenter  la  vitesse,  la  sécurité 
de  marche  ou  la  charge  des  trains  express,  il  a  été  fait  depuis 
quelques  années  diverses  tentatives  qui  doivent  fixer  l'attention 
des  ingénieurs,  sinon  comme  systèmes  à  imiter  dans  toutes 
leurs  parties,  du  moins  comme  études  très-intéressantes  dont 
il  sera  peut-être  un  jour  possible  de  tirer  parti.  Dans  cette 
classe  de  machines  à  un  essieu  moteur,  nous  trouvons  la  ma- 
chine Duplex,  exécutée  par  M.  Haswcll,  directeur  de  la  fabrique 
de  machines  de  la  Société  autriclûenne  I.  R.  P.  des  chemins 
de  fer  de  l'État,  exposée  par  la  Compagnie  à  Londres,  en  18G2. 
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La  machine  est  portée  par  un  cadre  extérieur  et  trois  essieux 
placés  entre  le  foyer  et  la  boîte  à  fumée.  L'essieu  moteur  se 
trouve  à  l'arrière  ;  au  milieu,  les  deux  paires  de  cylindres,  ex- 
térieurs, agissant  sur  une  manivelle  double,  dont  les  deux  tou- 
rillons sont  aux  deux  extrémités  opposées  d'un  même  diamètre; 
les  roues  motrices  sans  contre-poids.  Elle  a  été  établie  pour 

pouvoir  circuler  sur  des  rampes  de  0m,007        et  des  courbes 

de  280  mètres  de  rayon. 

Ses  conditions  d'établissement  se  trouvent  au  tableau,  p.  86. 

Voici,  d'après  la  notice  publiée  par  la  Compagnie  à  l'époque 
l'Exposition  universelle,  les  motifs  qui  ont  guidé  l'ingénieur 
dans  le  choix  des  dispositions  adoptées. 

«  Dans  une  locomotive  en  action,  la  marche  normale  que 
l'ou  cherche  à  obtenir  subit  des  perturbations,  dues  principa- 
lement au  mouvement  de  certaines  pièces  qui  déplacent  à 
chaque  instant  le  centre  de  gravité  de  la  masse  entière.  Le 
niôuvement  de  ces  pièces  fait  nattre  des  actions  dont  la  résul- 
tante sur  le  centre  de  gravité  varie  d'intensité,  et  pour  quelques- 
uns  aussi  de  direction,  et  dont  les  moments  par  rapport  aux  axes 
passant  par  le  centre  de  gravité  ne  s'équilibrent  pas  d'une  ma- 
nière constante. 

«  Les  pistous  avec  leurs  tiges,  les  bielles  et  d'autres  parties 
du  mécanisme,  ont  un  mouvement  de  va-et-vient  par  rapport  à 
la  masse  totale  qui  repose  sur  les  ressorts,  et,  dans  une  certaine 
mesure,  le  mouvement  de  rotation  des  manivelles  vient  encore 
aggraver  les  effets  de  ce  va-et-vient. 

«  I^es  forces  qui  naissent  de  l'inertie  de  ces  masses  sous  l'in- 
fluence de  ces  mouvements  alternatifs,  peuvent  être  considérées 
à  deux  points  de  vue. 

«  Reportées  au  centre  de  gravité,  ces  forces  agiront,  tantôt 
vers  l'avant,  tantôt  \ers  lanière,  et  produiront  un  mouvement 
saccadé  longitudinal  d'avant  en  arrière  et  d'arrière  en  avant. 

«  L'intensité  de  cette  perturbation  —  qui,  ayant  lieu  dans  le 
sens  de  la  voie,  ne  compromet  pas  la  sûreté  de  la  marche  — 
croîtra  du  reste  avec  la  grandeur  relative  des  masses  ù  mouve- 
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ment  alternatif  par  rapport  a  la  masse  entière  ;  elle  deviendra 
donc  plus  grande  à  mesure  que  le  nombre  de  roues  couplées 
augmentera  et  sera  un  minimum,  par  suite,  sur  les  machines 
rapides  qui  n'ont,  en  général,  que  deux  roues  motrices;  mais 
pour  ces  âernières  machines,  le  nombre  de  saccades  par  minute 
augmentant  avec  la  vitesse  de  marche,  la  perturbation  dont 
nous  nous  occupons  pourra  avoir  une  influence  pernicieuse  sur 
la  durée  de  toutes  les  pièces  de  la  locomotive. 

«  Les  mômes  forces,  considérées  dans  leur  position  propre, 
tendront  à  faire  tourner  la  machine  horizontalement  autour  de 
son  centre  de  gravité,  tantôt  de  gauche  à  droite,  tantôt  de 
droite  à  gauche,  parce  que  leurs  actions  des  deux  côtés  de  la 
machine  sont  en  partie  concordantes,  en  partie  opposées,  et 
changent  alternativement  de  direction.  Ces  oscillations,  dési- 
gnées généralement  sous  le  nom  de  mouvement  de  lacet,  nui- 
sent à  la  voie  et  peuvent,  avec  un  concours  de  circonstances 
défavorables,  amener  des  déraillements.  C'est  surtout  pour  les 
locomotives  rapides  qu'il  est  essentiel  de  chercher  à  remédier  à 
cette  perturbation. 

«  Il  y  a  encore  dans  la  marche  de  la  locomotion  d'autres 
mouvements  désordonnés,  comme  le  roulis  ou  balancement  de 
la  machine  autour  de  son  axe  longitudinal  ;  Yondulation  de 
toute  la  masse  qui  porte  sur  les  ressorts  de  suspension  ;  le  galop 
ou  les  élans  autour  d'un  axe  transversal  horizontal.  Ces  mou- 
vements  sont  produits  ou  favorisés  par  la  pression  qu'exercent 
sur  les  glissières  les  têtes  des  tiges  de  piston  de  bas  en  haut 
dans  la  marche  en  avant  ;  de  haut  en  bas  dans  la  marche  en  ar- 
rière; par  le  jeu  des  ressorts;  parla  distribution  mal  combinée 
de  la  charge  et  d'autres  détails  défectueux  de  la  machine  ;  par 
les  inégalités  delà  voie,  etc.,  etc. 

«  L'inertie  des  manivelles  et  des  pièces  qui  s'y  rattachent 
produit  une  force  centrifuge  qui  croît  comme  le  carré  de  la  vi- 
tesse dont  les  manivelles  sont  animées;  la  composante  verticale 
de  cette  force  agit  tantôt  de  haut  en  bas,  tantôt  de  bas  en  haut, 
et  tend  à  surcharger  et  à  décharger  alternativement  les  roues 
motrices.  La  transmission  de  l'action  de  la  vapeur  par  les  bielles 
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contribue  aussi  à  augmenter  la  charge  des  roues  motrices  dans 
la  marche  en  avant  et  à  la  diminuer  dans  la  marche  en  arrière, 
mais  cette  action  est  moins  considérable  que  la  précédente . 

«  On  peut  empêcher  le  mouvement  longitudinal  saccadé  et  le 
mouvement  de  lacet  dont  il  a  été  question  plus  haut,  en  em- 
ployant des  contre-poids  ajoutés  aux  roues  motrices,  et  de  di- 
mensions telles  que,  dans  leur  mouvement  de  rotation,  ils 
exercent  une  action  horizontale  égale  et  opposée  à  celle  des 
masses  en  mouvement  qui  produisent  les  deux  perturbations 
dont  il  s'agit;  mais  malheureusement  en  allant  jusqu'à  cette 
limite,  Faction  verticale  des  contre-poids  dépasse  beaucoup  l'ac- 
tion en  sens  contraire  des  manivelles  et  des  pièces  qui  s'y  rat- 
tachent, et  produit  ainsi  des  perturbations  analogues  à  celles 
dont  nous  venons  de  parler,  mais  notablement  plus  intenses. 

«  Ces  actions,  qui  augmentent  et  diminuent  alternativement 
la  charge  des  roues  motrices,  sont  nuisibles  dans  les  deux  cas. 

«  En  diminuant  la  charge,  elles  réduisent  l'adhérence  qui 
quelquefois,  et  surtout  dans  les  machines  rapides,  est  juste  suf- 
fisante à  l'état  normal.  Il  en  résulte  donc  une  tendance  au  pa- 
tinage, et  dans  des  conditions  défavorables  ;  il  peut  en  résulter 
aussi  des  déraillements.  En  augmentant  la  charge,  les  actions 
dont  il  s'agit  soumettent  souvent  les  bandages  et  les  rails  à  des 
efforts  qui  dépassent  les  limites  qu'il  faut  se  fixer  dans  un 
intérêt  de  conservation. 

«  Aussi,  quoique  chacun  reconnaisse  le  besoin  de  supprimer 
le  mouvement  du  lacet,  beaucoup  d'administrations  ne  donnent 
pas  aux  contre-poids  toute  la  masse  qu'il  faudrait  pour  l'équi- 
libre horizontal  des  actions  dues  à  l'inertie  des  pièces  en  mou- 
vement. 

«  Les  dispositions  adoptées  pour  la  machine  Duplex  donnent 
sensiblement  à  la  fois  l'équilibre  horizontal  et  l'équilibre  vertical 
pour  les  pièces  en  mouvement,  et  tendent  par  conséquent  à  faire 
disparaître  à  peu  près  complètement  les  mouvements  désor- 
donnés et  les  variations  de  charge  des  roues. 

«  En  effet,  l'application  proposée  de  deux  engins  complets  a 
vapeur,  agissant  de  chaque  côté  sur  des  manivelles  directement 
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opposées,  contre-balance  chaque  action  par  une  action  égale  et 
directement  contraire.  Sur  chaque  côté  de  la  machine,  quand 
un  piston  avec  sa  tige  et  la  bielle  correspondante  marche  en 
avant,  un  autre  piston,  exactement  pareil  par  lui-même  et  par 
les  accessoires,  marche  en  arrière  et  à  la  môme  vitesse  à  chaque 
instant.  Si  une  manivelle  tourne  de  bas  en  haut,  l'autre  tourne 
de  haut  en  bas  exactement  dans  le  même  angle. 

«  L'équilibre  dont  nous  venons  de  parler  n'est  pas  absolu  ; 
cela  tient  à  ce  que  les  deux  manivelles  de  la  môme  roue  ne 
peuvent  être  dans  le  môme  plan ,  à  égale  distance  de  l'axe  de  la 
machine,  d'où  il  résulte  que  les  forces  perturbatrices  sont  bien 
égales,  mais  agissent  avec  des  bras  de  leviers  différents.  La 
construction  a  été  étudiée  de  manière  à  réduire  cette  différence 
au  minimum:  elle  est  de  O^^SO  seulement;  mais  môme 
avec  cette  différence  inévitable,  il  est  évident  que  la  combi- 
naison proposée  se  rapproche  très-sensiblement  de  l'équilibre 
parfait. 

a  La  condition  essentielle  de  rapprocher  autant  que  pos- 
sible les  plans  des  deux  manivelles  du  môme  côté  ne  permettait 
pas  de  satisfaire  à  une  autre  condition  importante  aussi,  celle 
de  placer  les  cylindres  horizontalement.  L'écart,  sous  ce  rapport 
encore,  e6t  peu  considérable  dans  la  machine  Duplex,  car  les 
axes  des  deux  cylindres  font  avec  l'horizontale  deux  angles 
égaux,  qui  ne  dépassent  pas  2°  30'. 

«  Les  dispositions  de  la  machine  Duplex  n'améliorent  pas 
les  conditions  par  rapport  au  mouvement  de  roulis,  d'ondu- 
lation et  de  galop. 

«  Les  dispositions  de  la  machine  Duplex  présentent  donc  les 
avantages  ci-après  : 

a  a.  —  Elles  suppriment  h  peu  près  complètement  les  sac- 
cades d'avant  en  arrière  et  d'arrière  en  avant,  et  le  mouvement 
de  lacet; 

«  b.  —  Elles  donnent  l'équilibre  vertical  des  pièces  en  mou- 
vement en  môme  temps  que  l'équilibre  horizontal  et,  par  con- 
séquent, elles  n'altèrent  pas  la  charge  des  roues  motrices  ; 

«  c.  —  Par  suite,  l'allure  de  la  machine  devient  beaucoup 
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plus  sûre  et  les  rails  comme  les  bandages  sont  beaucoup  mieux 
ménagés. 

«  Les  avantages  sont-ils  compensés  par  les  inconvénients  du 
système,  qui  exige  un  double  mécanisme  et  allonge  les  conduites 
de  vapeur,  ce  qui  semble  entraîner  comme  conséquence  un  ex- 
cédant de  dépenses  d'entretien  et  une  déperdition  de  la  force  de 
la  vapeur?  A  cet  égard,  il  convient  d'observer  que  toutes  les 
pièces  de  mécanisme  ne  sont  pas  en  double,  et  que  celles  qui 
sont  en  double  sont  en  même  temps  de  moindre  dimension.  11 
y  a,  en  outre,  lieu  d'espérer  que,  en  raison  môme  de  la  suppres- 
sion des  actions  perturbatrices  les  plus  graves,  les  conditions 
d'usure  de  la  machine  seront  améliorées  et  que,  notamment, 
la  bonne  conservation  des  bandages  et  des  rails  fera  plus  que 
compenser  l'excédant  d'entretien  du  double  mécanisme. 

«  Du  reste,  y  eût-il  en  dernière  analyse  une  perte  comme 
entretien  et  consommation  de  vapeur,  on  jugera  sans  doute  que 
ce  ne  serait  pas  acheter  trop  cher  par  là  le  grand  avantage, 
pour  une  machine  de  train  exprass,  de  pouvoir  marcher  beau- 
coup plus  vite  en  toute  sûreté.  » 

Notre  tableau,  p.  86,  reproduit  les  principales  dimensions 
de  la  machine  des  trains  express  construite  sur  les  plans  de 
M.  Sinclair  pour  le  chemin  de  fer  du  Great-Easlern* .  Dans  cette 
locomotive  à  longerons  intérieurs  et  extérieurs,  les  roues  mo- 
trices se  trouvent  entre  les  deux  essieux  libres.  Les  cylindres 
sont  extérieurs,  un  peu  inclinés.  L'essieu  d'avant  porte  quatre 
fusées  chargées  par  des  ressorts  longitudinaux  à  l'extérieur,  et 
un  ressort  transversal  à  l'intérieur. 

345.  Machine*  à  deux  essieux  moteurs.  —  Ce  type  de  ma- 
chines est  employé  tantôt  au  service  des  trains  mixtes  ou  des 
trains  de  marchandises  sur  des  lignes  faiblement  accideutées, 
ou  bien  encore  à  celui  des  trains  de  voyageurs  omnibus^  tantôt 
enfin  au  remorquage  des  trains  express  sur  les  lignes  à  rampes 
très-prononcées. 

1  Mémoires  des  ingénieurs  civils.  —  L'exploitation  et  le  matériel  des  che- 
mins anglais,  par  M.  Jules  Morandièrc.  1806. 
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C'est  le  type  qui  tend  à  se  répandre  de  plus  en  plus;  car,  aux 
avantages  d'une  flexibilité  relative  dans  les  courbes,  il  joint 
celui  d'une  augmentation  considérable  d'adhérence  compara- 
tivement aux  machines  à  un  seul  essieu  moteur;  de  là  son  nom 
de  machines  mixtes. 

Nous  diviserons  les  locomotives  de  cette  classe  en  deux  caté- 
gories : 

1°  Celle  des  machines  à  movenne  vitesse: 

2°  Celle  des  machines  à  grande  vitesse. 

Machines  mixtes  a  moyenne  vitesse.  —  L'emploi  de  ce  type 
est  de  date  assez  reculée,  car  nous  en  avons  vu  circuler  un  spé- 
cimen, en  4839,  en  France,  sur  les  chemins  de  fer  de  Versailles 
et  Saint-Germain,  sous  le  nom  de  la  Victorieuse.  Cette  loco- 
tive,  sortie  des  ateliers  de  MM.  Rob.  Stephenson  et  C°  à  New- 
castle,  était  portée  par  trois  essieux  montés,  dont  deux  essieux 
moteurs  conjugués  à  l'arrière  et  un  essieu  libre  à  l'avant. 

Sur  les  roues  de  l'essieu  intermédiaire  se  trouvaient  des  ban- 
dages sans  boudin,  pour  faciliter  le  passage  dans  les  courbes. 

Voici  quelles  étaient  les  conditions  d'établissement  de  cette 
machine.  Elles  diffèrent  considérablement  de  celles  usitées  au- 
jourd'hui dans  l'industrie  des  chemins  de  fer;  mais  il  nous 
paraît  intéressant  de  les  rappeler  à  titre  de  souvenir  et  d'ensei- 
gnement. 

• 

Dimensions  principales  de  la  machine  mixte  LA  VICTORIEUSE 

(1830). 


Corps  cylindrique.  —  Longueur   met.  2,600 

Diamètre  moyen   —  1,110 

Capacité  totale  de  la  chaudière   m.  cub.  4,600 

Volume  de  l'eau   —  2,000 

Volume  de  la  vapeur   —  1,120 

Longueur  totale  de  la  chaudière   met.  4,310 

GRILLE. 

Surface   met.  carr.  0,949 

Foyer.  —  Longueur   met.  0,930 

—     Largeur   —  j,020 
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Foyer.  —  Hauteur  du  ciel  au-dessus  de  la  grille. ...  *  met.  1,100 

Tubes.  —  Nombre   _  445 

—  Diamètre  extérieur   —  o,040 

—  Longueur  totale   —  2,600 

Surface  de  chaufTe.  —  Foyer.   met.  carr.  5,210 

—  Tubes   -  43,060 

MÉCANISME. 

Cylindres.  —  Diamètre   met.  0,380 

—       Course  des  pistons   —  0,450 

SUPPORTS. 

* 

ilo^.-Diamctre au  contactf  ^nt mèl'  J-J* 

(Motrices   —  1,380 

l  Avant-milieu ........        —  1 ,450 

Essieux  montés.  —  Entraxe.?  Milieu-arrière                  —  2,080 

(Extrême                        —  3,530 

Poids  de  la  machine.  —  Vide   kilogr.  12,000 

—              En  feu                                —  14,500 

Machines  de  tEst.  —  Depuis  1840,  ce  type  s'est  introduit 
sur  tous  les  chemins  de  fer  du  monde,  et  constitue  la  grande 
majorité  des  machines  locomotives.  Adoptant  en  principe  le 
type  de  la  compagnie  de  l'Est  en  France,  nous  l  avons  appliqué 
à  un  convoi  de  voyageurs  sur  le  chemin  de  fer  de  Hainatit  et 
Flandres  (Belgique),  où  l'on  rencontre  fréquemment  des  courbes 
de  500  mètres  de  rayon  et  des  rampes  de  0m,040. 

A  l'exception  des  roues  motrices  et  des  plaques  de  garde  de 
l'essieu  d'avant,  ces  machines  étaient  exactement  semblables 
aux  locomotives  à  trois  essieux  moteurs,  destinées  au  service 
des  marchandises1. 

Pour  un  chemin  de  fer  secondaire,  cette  disposition  est  d'un 
très-grand  avantage  au  point  de  vue  de  l'entretien  et  des  appro- 
visionnements en  pièces  de  rechange. 

1  Nous  ajouterons  que,  le  14  novembre  1859,  nous  donnions  l'ordre  à 
l'usine  do  Saint-Léoniird  à  Liège,  constructeur  de  ces  machines,  de  rem- 
placer l'une  des  pompes  alimentaires  par  un  injecteur  Giffard,  ce  qui  nous 
parait  être  une  des  premières  applications  de  ce  nouveau  mode,  aujour- 
d'hui universellement  employé,  d'alimentation  des  locomotives. 
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Les  conditions  d  établissement  de  ces  machines  sont  les  sui- 
vantes : 

CHAUDIÈRE. 

Enveloppe  du  foyer.  —  Longueur   met.  1,400 

—  Largeur   -  U10 

—  Épaisseur  des  tôles   —  0.013 

Corps  cylindrique.  —  Diamètre  moyen   —  1*258 

—  Longueur  •   — *  3,957 

—  Épaisseur  des  tôles   —  0,013 

Boite  à  famée.  —  Longueur   —  «,843 

—  Largeur   —  1,280 

—  Épaisseur  de  la  plaque  tabulaire  en 

fer   —  0,017 

—  Longueur  totale  de  la  chaudière...  —  6/200 
Cheminée.  —  Diamètre  intérieur   —  0,392 

—  Épaisseur  de  la  tôle   —  0,004 

—  Hauteur  au-dessus  du  rail   —  4,300 

Grille.  —  Longueur   —  1£00 

—  Largeur   -  0,916 

—  Surface   m.  carr.  1,100 

Foyer.  —  Longueur   mèt.  1,200 

—  Largeur  moyenne   —  0,965 

—  Épaisseur  des  cuivres.  —  Plaque  tubulaire 

(autour  des  tubes)   —  0,025 

—  Au  bas   —  0,013 

—  Plaque  arrière  et  enveloppe   —  0,013 

—  Hauteur  du  ciel  au-dessus  de  la  grille   —  1,400 

Tubes.  —  Nombre   —  1 ,J7 

—  Diamètre  extérieur  i   -  0.M4JI 

—  Longueur  extérieure  aux  plaques   —  4,042 

—  Épaisseur   —  0,002 

—  Poids  par  mètre  courant   kilogr.  2,20  ' 

—  Distance  verticale  d'axe  en  axe   —  0,0595 

Surface  de  chauffe.  —  Foyer   m.  carr.  7,20 

—            Tubes  (intérieurement)   —  100,26 

MÉCANISME 
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Distribution.  —  Tuyau  d'admission.  —  Diamètre. . . .  met.  0,100 

—           —    d'échappement   -  0,130 

Excentriques.  —  Avance   degrés  32 

_         Course   met.  0,116 

Tiroirs.  —  Course  maxima   —  0,116 

—  Longueur   —  «,362 

—  Recouvrement  extérieur   —  0,038 

_             _         intérieur   —  0,007 

Cylindres.  —  Diamètre   —  0,420 

—  Course  des  pistons   —  0,600 

—  Écartcment  d'axe  en  axe   —  2,010 

SUPPORTS. 

Longerons  du  cadre.  —  Écartcment  intérieur   M**6 

-  Épaisseur   0,030 

-  Hauteur   0,215 

/Avant   1,300 

Roues.  —  Diamètre  au  contact  J  Milieu  V.  1,650 

f  Arrière   1,650 

f  Avant-milieu.  1,760 

Essieux  montés.  —  Écartcment  d'axe  en  axe. .  .J  Mi  lieu -arrière.  1,760 

'  Extrême   3,520 

Poids  de  la  machine.  -  Vide                                  kilogr.  25  500 

/Avant              —  8  100 

En  (eu   Milieu -       40  300 

1  Arrière....       -        10  300 

\  Total   —        28  700 

Les  machines  mixtes,  construites  par  l'ancienne  Compagnie 
du  chemin  de  fer  des  Ardennes  sur  le  même  type,  sauf  quel- 
ques légères  différences  dans  les  dimensions,  effectuent,  avec 
un  poids  adhérent  de  20  700  kilogrammes,  sur  le  réseau  de 
l'Est,  le  service  des  trains  omnibus,  semi-directs,  trains  mixtes, 
ou  trains  de  marchandises  à  grande  vitesse.  Sur  profil  dont 
l'inclinaison  ne  dépasse  0,005,  elles  remorquent  —  en  été  — 
vingt-et-unc  voitures  ou  waggons  chargés  de  5  tonnes  ;  —  en 
hiver  —  dix-huit,  avec  une  vitesse  de  36  kilomètres  à  l'heure. 

Dans  ce  type  de  machines,  le  foyer  est  en  porte  à  faux,  à 
l'arrière  du  deuxième  essieu  moteur. 

Machines  de  Lyon.  —  Les  chemins  de  l'Est  et  de  Lyon  pos- 
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sèdent  un  grand  nombre  de  machines  dont  les  deux  essieux 
moteurs  sont  reportés  à  l'avant,  et  l'essieu  libre  à  l'arrière  du 
foyer.  —  Les  cylindres  sont  intérieurs,  et  par  conséquent  in- 
clinés pour  échapper  le  premier  essieu  accouplé. 

Ces  machines  doivent  remorquer  sur  rampes  fictives  (2e  p., 
ch.  v,  §  i)  de  10  millimètres,  une  charge  de  50  tonnes  à  la 
vitesse  de  60  kilomètres  à  l'heure,  ou  152  tonnes  à  la  vitesse  de 
15  kilomètres  à  l'heure. 

Elles  possèdent  82  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe,  des 
cylindres  de  0ra>420  de  diamètre  avec  course  de  0œ,560;  — 
diamètre  des  roues  motrices  lm,500.  Leur  poids  adhérent  s'é- 
lève à  21  000  kilogrammes,  et  leur  poids  total  à  24  000  kilo- 
grammes. —  Timbre  :  huit  atmosphères  ;  l'effort  théorique  de 
traction  est  de  682  kilogrammes  par  atmosphère  effective,  et  de 
3  100  kilogrammes,  avec  un  coefficient  de  0,65. 

Voici  les  conditions  d'établissement  des  machines  les  plus 
puissantes,  construites  sur  ce  type  par  la  Compagnie  de  Lyon  : 

Surface  de  chauffe,  117  mètres  carrés;  cylindres  (extérieurs), 
diamètre  0m,450,  course  0™, 600;  roues  motrices,  diamètre 
lm,660.  Traction  théorique  par  atmosphère  effective,  758  ;  effort 
de  traction  (avec  coefficient  de  0,65),  3  450  kilogrammes.  Poids 
adhérent  21 700  kilogrammes  ;  poids  total  29  000  kilogrammes. 
Elles  doivent  remorquer,  sur  mêmes  rampes  que  ci-dessus, 
149  tonnes  à  15  kilomètres  à  l'heure,  et  67  tonnes  à  60  kilo- 
mètres à  l'heure. 

V 

De  nombreuses  applications  des  machines  mixtes  ont  été 
faites  en  Allemagne  et  en  Suisse.  Mais  pour  faciliter  le  passage 
dans  les  courbes,  tantôt  on  a  muni  les  machines  d'un  avant- 
train  mobile  (système  américain);  tantôt,  au  contraire,  on  a 
fait  porter  le  foyer  de  la  machine  sur  un  train  articulé  avec  le 
tender  (système  Engcrth).  —  Le  premier  s'est  conservé  et  rend 
de  grands  services  sur  les  lignes  a  courbes  très-prononcées, 
lorsque  la  vitesse  ne  dépasse  pas  40  à  50  kilomètres.  Quant  au 
second,  son  emploi  est  parfaitement  justifié  s'il  s'agit  de  re- 
morquer des  trains  lourds  à  de  moyennes  vitesses,  ou  des  trains 
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légers  sur  des  lignes  fortement  inclinées  et  à  courbes  raides. 
Dans  ces  deux  cas,  le  foyer,  soutenu  par  l'avant-train  du  ten- 
der,  n'est  plus  en  porte  à  faux,  et  la  machine  possède  une 
grande  stabilité,  une  complète  régularité  d'allure. 

Machines  mixtes  a  grande  vitesse. — Nous  trouvons  en  France 
plusieurs  exemples  de  ce  système  de  machines;  sur  les  chemins 
de  fer  d'Orléans, de  Lyon,  de  l'Ouest  et  de  l'Est;  en  Suisse,  sur 
le  chemin  de  fer  du  Nord-Est;  en  Wurtemberg;  en  Angleterre, 
sur  le  Great-Western  railway  ;  en  Russie,  sur  la  grande  ligne 
de  Pétersbourg  à  Varsovie,  etc. 

Machines  russes.  —  Ces  dernières  sont  supportées  par  quatre 
essieux,  dont  deux  libres,  l'un  à  l'avant,  l'autre  à  l'arrière,  et 
deux  essieux  moteurs  placés  entre  les  premiers.  Les  essieux 
libres  ont  un  jeu  latéral  de  \  0  millimètres. 

Les  dimensions  principales  de  ces  machines  sont  reproduites 
au  tableau,  page  86. 

Le  môme  tableau  renferme  les  conditions  d'établissement 
des  douze  machines  de  grande  vitesse  que  la  Compagnie  d'Or- 
léans a  établies  en  1864  (M.  V.  Forquenot,  ingénieur  en  chef). 
Elles  ont  deux  moteurs  placés  vers  l'arrière,  mais  le  foyer  laissé 
en  porte  à  faux,  ainsi  que  l'indique  la  figure  426.  La  chau- 
dière et  les  bielles  sont  en  acier  fondu. 

Machines  du  Nord.  —  La  machine  à  deux  paires  de  cylin- 
dres du  chemin  de  fer  du  Nord  (France),  a  été  établie  en  vue 
d'obtenir  à  la  fois  une  grande  adhérence,  une  grande  vitesse, 
une  production  considérable  de  vapeur,  en  évitant  les  inconvé- 
nients de  l'accouplement  des  essieux. 

Voici  comment  M.  Petiet,  ingénieur  en  chef  du  matériel  et 
de  l'exploitation,  a  disposé  la  machine  : 

La  chaudière  se  compose  d'un  vaste  foyer  ayant  3m,33  de 
surface  de  grille,  du  système  breveté  par  M.  Belfaire,  directeur 
au  chemin  de  fer  de  l'Etat  de  Belgique,  —  d'un  corps  cylin- 
drique renfermant  des  tubes  de  3m,50  de  longueur;  —  d'un 
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sécheur  et  réservoir  de  vapeur,  surmonté  d'une  cheminée  hori- 
zontale. 

Elle  repose  sur  un  cadre  assez  bas  et  s'étend  au-dessus  des 
roues  libres.  —  Le  nombre  d'essieux  est  de  cinq,  dont  trois  in^ 
terraédiaires  ;  les  deux  extrêmes  sont  moteurs.  L'écarteraent  de 
ces  derniers  est  de  .v>m,(7. 

La  force  étant  répartie  sur  quatre  cylindres  au  lieu  de  deux, 
les  pistons  sont  plus  légers  ainsi  que  les  bielles  et  tout  le  méca- 
nisme. 

Elle  porte  un  approvisionnement  de 7  000  kilogrammes  d'eau, 
et  2  000  kilogrammes  de  combustible. 

Un  point  important  à  signaler,  c'est  la  réduction  du  diamètre 
des  roues  desessieux  moteurs  à  1",60,  tandis  que  les  roues  mo- 
trices des  locomotives  de  trains  express  ont  généralement  près 
de  2  mètres. 

L'expérience  à  engagé  les  ingénieurs  de  la  Compagnie  du 
Nord  à  revenir  du  diamètre  des  roues  motrices  des  machines 
Grampton  de  2m,300  à  celui  de  2m,i0.  —  Or,  en  supposant  la 
vitesse  des  pistons  de  la  machine  à  quatre  cylindres  égale  à 
i  mètre  par  seconde,  la  vitesse  de  la  circonférence,  de  la  roue 
est  de  7 m, 39.  —  Dans  la  machine  Grampton  cette  vitesse  est 
de  6  mètres. 

Si  donc,  un  train  express  marchant  à  72  kilomètres  à  l'heure, 
soit  20  mètres  par  seconde,  est  remorqué  par  une  machine  à 
quatre  cylindres,  la  vitesse  des  pistons  sera  de  2m,7i  par  se- 
conde. Lorsqu'il  est  traîné  par  une  locomotive  Crampton,  la 
vitesse  des  pistons  s'élève  à  3m,33  par  seconde.  —  Le  travail  de 
la  force  perturbatrice  résultant  du  mouvement  alternatif  des  pis- 
tons, des  bielles,  etc.,  étant  proportionnel  au  poids  des  pièces 
et  au  carré  de  leur  vitesse  moyenne,  le  rapport  entre  le  travail 
de  cette  force  dans  les  deux  systèmes  est  de  i  (machine  à  quatre 
cylindres)  à  3,391  (machine  Grampton). 

On  ne  doit  pas  se  dissimuler  que  le  nombre  de  tours  de 
roues  par  seconde,  pour  la  môme  vitesse  de  marche,  est  plus 
grand  pour  la  première  que  pour  la  seconde  machine,  et  qu'à 
la  vitesse  de  72  kilomètres,  par  exemple,  les  roues  de  la  pre- 
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mière  feront  quatre  tours,  quand  celles  de  la  seconde  n'en 
feront  que  trois. 

Les  trois  essieux  du  milieu  ont  un  jeu  latéral  de  2  centi- 
mètres, de  manière  à  se  déplacer  dans  les  courbes. 

Les  distributions  de  vapeur  des  deux  paires  de  cylindres  sont 
commandées  par  le  même  levier  de  marche. 


Conditions  d'établissement. 


i  Longueur                                            mèt.  1  ,475 

Grille.*  Largeur.  t                     m.carr.  1,775 

(  Surface                                                   —  2,620 

Foyer.  —  Hauteur  du  ciel  au-dessus  de  la  J  Avant,   met.  1,372 

grille  (Arrière.  —  1,160 

Chaudière.  —  Diamètre  du  corps  cylindrique               —  1,278 

Tubes.  —  Nombre   356 

—  Longueur  (entre  les  plaques)                     mèt.  3,500 

—  Diamètre  extérieur                                —  0,040 

—  Épaisseur                                           _  0,0015 

[foyer                                 m.carr.  10,06 

Surface  de  chauffe)™? " 

"   iSécheur                                    —  12,00 

(Totale                                     _  166,82 

Tension  de  la  vapeur  (atmosphères)   9 

Cylindres.  —  Diamètre                                        met.'  0,360 

—        Course  des  pistous   6,340 

SUPPORTS. 

Avant                     mèt.  1 ,600 

1er  intermédiaire.      —  1,050 

Jlouet.  —  Diamètre  au  contact.  {  2e  intermédiaire.         —  1 ,050 

3e  intermédiaire ...      —  1 ,050 

Arrière                      —  1,600 

(Avant.  —  1er  interra.  1,450 

1"  —  2°  interra   1,125 

2<  —3e  interm   1,185 

!  3e  interm.—  Arrière.  1 ,410 

\  Extrême   5,170 

Poids  de  la  machine.  —  Vide                               kilogr.  35  600 
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Poids  de  la  machine.— En  l'en  (approvisionna- 


Poids  adhérent,  approvisionnements  complets. 


Avant.  .. 

M  200 

1er  interm. 

8  C00 

2*  interm. 

8  000 

3e  interm. 

8  «00 

Arrière — 

a  ooo 

48  000 

23  400 

Huit  machines  de  ce  type  sont  employées  depuis  1862  au  re- 
morquage des  trains  semi -direct s  de  voyageurs,  composés  de 
dix-huit  voitures.  —  Elles  font  ainsi  un  bon  service;  mais  elles 
ont  présenté,  à  la  vitesse  de  72  kilomètres,  une  assez  grande 
•  instabilité,  et  n'ont  pu,  quant  à  présent,  être  employées  régu- 
lièrement au  service  des  trains  express1. 

Machines  allemandes.  —  Nous  citerons,  comme  type  de  ma- 
chines mixtes  très-répandu  en  Allemagne,  celle  que  rétablisse- 
ment Borsig,  à  Berlin,  avait  exposée  à  Londres  en  1862. 

Portée  par  trois  essieux,  dont  deux  couplés  h  l'arrière,  elle 
est  suspendue  au  moyen  de  leviers  ou  balanciers  compensa- 
teurs qui  servent  à  répartir  également  la  pression  sur  les  roues 
(2e  part.,  ch.  i,  §  3,  Ressorts). 

Ses  principales  dimensions  se  trouvent  au  tableau,  page  86. 

C'est,  dans  sa  silhouette  générale,  le  moteur  habituel  des 
chemins  allemands,  celui  qui,  sur  les  lignes  à  trafic  peu  im- 
portant, sert  au  remorquage  de  tous  les  trains  indistinctement, 
lorsque  les  rampes  sont  moyennement  prononcées.  Ainsi,  le 
chemin  de  la  Haute-Silésie,  —  Breslau,  Myslowitz,  Oswiecim, 
—  possède  des  machines  à  deux  essieux  moteurs,  qui,  sur  des 
pentes  de  0m,00o,  remorquent  à  la  vitesse  de  60  à  6b'  kilo- 
mètres à  l'heure,  des  trains  express  de  200  tonnes  de  charge 
brute,  à  celle  de  40  à  4o  kilomètres  des  trains  omnibus  de 
300  tonnes,  et  enfin  à  la  vitesse  de  30  kilomètres  des  trains 
mixtes  de  450  tonnes. 

Les  locomotives  du  chemin  de  Leipzig  à  Dresde  sont  iden- 

1  Guide  du  mécanicien,  constructeur  cl  conducteur  de  machines  locomo- 
tives,  par  MM.  Eu?.  Flachat,  Le  Cliatelier,  Petiet  et  Polonceau.  —  Supplé- 
ment, p.  40. 
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tiques  pour  trains  de  vitesse  et  pour  trains  omnibus.  On  les 
emploie  aussi  au  remorquage  des  trains  mixte*  qui  marchent  a 
raison  de  30  kilomètres  à  l'heure,  y  compris  les  arrêts  Les 
roues  motrices  ont  lœ,828  de  diamètre,  les  cylindres  0m,381  de 
diamètre,  et  0",807  de  course. 

La  machine  mixte  du  London-North-\Vestemy  dont  les 
dimensions  se  trouvent  dans  le  tableau,  p.  87,  est  établie 
d'après  les  plans  de  M.  Uamsbottom,  superintendant  de  ce 
chemin.  Sa  chaudière  est  de  la  forme  dite  Crampton  ;  les  deux 
essieux  moteurs  comprennent  entre  eux  le  foyer,  les  cyjindres 
intérieurs  ainsi  que  les  longerons. 

Le  levier  de  mise  en  marche  y  est  remplacé  par  une  vis  à 
volant  qui  donne  le  mouvement  aux  tiroirs. 

346.   Machines  u  trois  essieux  moteurs.  —  Cette  classe,  la 

plus  nombreuse  et  la  plus  importante  des  machines  locomo- 
tives, se  trouve  aujourd'hui  répandue  sur  toutes  les  lignes  où 
le  trafic  des  marchandises  a  pris  une  certaine  importance. 

Il  s'agit  ici  d'avoir  une  grande  puissance  de  traction,  et  dans 
ce  but  il  a  fallu  sacrifier  la  vitesse  à  l'effort.  —  Aussi  ces  ma- 
chines sont-elles  caractérisées  par  les  données  suivantes  : 

Une  large  surface  de  chauffe; 

Des  cylindres  de  grandes  dimensions  ; 

Des  roues  de  petit  diamètre  ; 

L'accouplement  de  tous  les  essieux. 

Les  roues  sont  généralement  inscrites  entre  le  foyer  et  la 
boîte  à  fumée,  afin  de  réduire  au  minimum  1  ccartement  ex- 
trême des  essieux  conjugués,  et  la  longueur  des  bielles  d'accou- 
plement. 

Les  cylindres  sont  tantôt  intérieurs  et  tantôt  extérieurs  aux 
supports  de  la  machine.  —  Nous  avons  vu  précédemment  que 
la  première  disposition  offre,  au  point  de  vue  de  la  stabilité,  le 

1  Congrès  des  ingénieurs  allemands.  Dresde,  t8(ij. 
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plus  d'avantages,  à  la  condition,  toutefois,  d'employer  de  très- 
bons  essieux  coudés.  —  Cette  dernière  question,  jointe  à  celle 
des  commodités  de  tout  genre  que  donne  la  seconde  disposi- 
tion, a  engagé  les  ingénieurs  français  h  adopter  les  cylindres 
extérieurs.  —  Bien  que  leur  écartement  occasionne  des  os- 
cillations horizontales,  nuisibles  à  la  marche  de  la  machine,  on 
leur  donne  la  préférence  aujourd'hui,  surtout  si  l'on  adopte  les 
manivelles-tourillon  du  système  de  M.  Hall*,  qui  permet  de 
diminuer  l'entraxe  des  cylindres. 

Comme  exemple  de  machines  à  trois  essieux  moteurs,  nous 
donnons  les  conditions  d'établissement  (voir  p.  87)  des  machines 
de  cette  classe,  mises  récemment  en  service  sur  les  lignes  d'Or- 
léans et  de  l'Est  (fig.  427). 

Machines  Isabelle  //.  —  Nous  rangerons  dans  cette  caté- 
gorie la  machine  construite  pour  le  chemin  de  fer  Isabelle  II 
(Alar  del  rey  à  Santander,  Espagne)  par  l'usine  de  Saint- 
Léonard  a  Liège,  sur  les  plans  de  M.Waessen,  directeur  de 
l'usine. 

La  longueur  du  chemin  à  parcourir  est  de  439  kilomètres 
comprenant,  en  nombres  ronds  : 

13  kilomètres  en  palier, 

77  kilomètres  en  rampe  de  (P,010; 

14  »  »        de  0", 010  à  (T ,015  ; 

35       »  »         de  0m,015  à  0m,020,  et  des  sections 

avec  des  courbes  de  rayon  descendant  à  400, 350  et  300  mètres. 

Les  conditions  imposées  par  la  Compagnie  au  constructeur, 
quant  à  la  disposition  des  machines  à  marchandises ,  renfer- 
maient la  clause  suivante  : 

—  Remorquer  un  train  de  200  tonnes  brutes  sans  compter  la 
machine,  sur  rampes  de  0m,020  dans  des  courbes  à  rayon  infé- 
rieur à  300  mètres,  à  la  vitesse  de  20  kilomètres  à  l'heure.  — 
La  machine  repose  sur  trois  essieux  moteurs  à  l'arrière,  et 

1  Ancien  ingénieur  des  ateliers  de  MM.  Maflei  à  Munich  et  Gunther  à 
Vienne,  auteur  d'améliorations  importantes  dans  les  machines. 
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sur  un  avant-train  mobile,  qui  diffère  des  trains  américains  en 
ce  que  ceux-ci  pivotent  autour  d'une  cheville  ouvrière  fixée  à 
la  machine,  tandis  que  l'avant-train  de  la  machine  en  question 
jouit  d'un  mouvement  de  rotation  partielle  autour  d'un  pivot 
sphérique  fixé  sur  la  longueur  d'un  levier  articulé  à  l'une  de  ses 
extrémités  vers  le  milieu  de  la  chaudière;  à  l'autre  extrémité  ce 
levier  supporte  la  boîte  à  fumée,  en  empruntant  l'intermédiaire 
de  deux  coins  en  acier  fondu  couchés  sur  deux  doubles  plans 
inclinés. 

En  alignement  droit,  le  levier  est  dirigé  suivant  l'axe  de  la 
chaudière  et  tous  les  essieux  sont  parallèles.  Dans  les  courbes 
et  par  la  pression  latérale  des  rails  contre  les  boudins  des  roues, 
l'avant-train  tourne  autour  de  son  pivot  d'une  part  et,  de  plus, 
il  s'écarte  du  plan  passant  par  l'axe  de  la  chaudière  d'une  quan- 
tité variable  avec  le  rayon  de  la  courbe. 

La  chaudière,  en  se  déplaçant,  exerce  sur  les  plans  inclinés 
une  pression  qui  fait  équilibre  à  l'effort  latéral  produit  par  les 
boudins  des  roues  contre  les  rails  extérieurs  et  qui  se  traduit 
par  un  abaissement  du  châssis  mobile.  Lorsque  ce  dernier  effort 
cesse,  la  pression  sur  les  plans  inclinés  fait  descendre  les  ta- 
quets, et  le  train  mobile  se  replace  dans  l'axe  de  la  chaudière. 

La  machine  à  marchandises  de  ce  système  est  établie  sur  les 
données  portées  au  tableau  de  la  page  87. 

Machine  du  London-  C/iatam-Dover-Raitway .  —  Cette  loco- 
motive, dont  les  dimensions  se  trouvent  au  tableau,  p.  87, 
diffère  des  machines  françaises  à  trois  essieux  en  ce  que  le 
porte  à  faux  du  foyer  de  ces  dernières  est  évité  par  la  disposi- 
tion de  l'essieu  d'arrière  placé  sous  la  grille  du  foyer,  qui  est 
inclinée  à  cet  effet.  Un  bouilleur  longitudinal  partage  en  deux 
sections  le  foyer,  du  système  Gudworth,  muni  de  deux  portes. 
Le  cadre  de  la  machine  est  double  ;  l'essieu  coudé  porte  quatre 
boîtes  à  graisse. 

347.  Machines  à  quatre  essieux  moteurs.  —  a  L'influence  et 

les  besoins  du  trafic  sur  la  puissance  et  les  dispositions  des 
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machines  destinées  au  transport  des  marchandises1,  s'est  mon- 
trée en  France  d'une  manière  plus  significative  encore  que 
dans  les  autres  pays  et  que  pour  les  services  de  grande  vitesse. 

0  Avant  que  l'altération  rapide  des  rails  et  des  bandages  résul- 
tant des  charges  de  6  à  7  tonnes  portées  par  des  roues  de  faible 
dia.nètre  fût  soupçonnée,  c'était  par  l'accroissement  du  poids 
porté  par  chaque  essieu  que  l'adhérence  était  augmentée.  Mais 
lorsqu'on  a  reconnu  que  le  fer  de  (a  \oic  et  l'acier  des  bandages 
accouplés  imposaient  une  limite  de  charge  de  5  tonnes  à 
5  tonnes  1/2  aux  roues  de  faible  diamètre,  on  s'est  rejeté  sur  le 
nombre  d'essieux  accouplés  ;  de  3  on  est  passé  à  4,  et  de  4  la 
Compagnie  du  Nord  vient  de  passer  à  6  par  l'accouplement  de 
deux  groupes  de  3  essieux.» 

Machines  du  Nord.  —  La  machine  à  4  essieux  moteurs  du 
chemin  de  fer  du  Nord  (France)  est  du  système  des  machines- 
tenders,  mais  à  cadre  rigide,  faisant  porter  à  ses  roues  motrices 
tout  son  approvisionnement.  Le  foyer  est  placé  au-dessus  des 
roues  et  des  longerons  du  cadre.  On  lui  a  donné  une  grande 
largeur,  ce  qui  a  permis  de  disposer  dans  la  chaudière  un  grand 
nombre  de  tubes  ;  la  grille  est  du  système  Helpaire  (355).  Afin 
de  mettre  le  plus  grand  nombre  possible  de  tubes  dans  le  corps 
cylindrique,  il  a  fallu  restreindre  le  volumo  de  vapeur  dispo- 
nible et  reporter  le  réservoir  dans  un  second  corps  tubulaire, 
traversé  et  entouré  par  la  fumée.  La  chaudière  porte  aussi  un 
sécheur  qui  a  pour  but  d'augmenter  le  volume  de  vapeur  et  de 
lui  enlever  une  partie  de  l'eau  entraînée. 

Machines  d Orléans.  —  La  machine  à  quatre  essieux  moteurs 
du  chemin  de  fer  d'Orléans  est  munie  d'un  foyer  à  grille  inclinée 
et  d'un  bouilleur  du  système  Tembrinck-Bonnet  (355);  son 
attelage  au  tender  se  fait  par  une  articulation  à  balancier  qui 
reporte  vers  le  centre  de  la  machine  le  point  d'intersection 

1  Us  Chemin*  de  fer  en  18t»2  el  1863,  par  Kugénc  Hachât.  Rapport  sur 
IVxpositiun  universelle  de  1802. 
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des  accouplements  de  véhicules  et  facilite  le  passage  dans  les 
courbes  roides  (362). 

Les  essieux  sont  munis  de  dispositions  de  suspension  sur 
plans  inclinés,  qui  permettent  aux  machines  de  circuler  en  vi- 
tesse sur  des  courbes  do  300  mètres  de  rayon  en  voie  courante, 
de  150  à  125  dans  les  stations. 

On  trouvera  ses  dimensions  principales  dans  le  tableau  de  la 
page  87. 

Les  Compagnies  du  Midi  (France)  et  du  Nord  (Espagne)  ont 
adopté  un  système  analogue  à  celui  que  nous  décrivons.  Pour 
la  première,  la  chaudièro  est  on  tôle  d'acier  fondu  de  0W,010 
d'épaisseur. 

Nous  ne  parlerons  pas  des  machines  Engerth,  qui,  après 
avoir  rendu  de  grands  services  à  l'exploitation  et  donné  une 
nouvelle  direction  dans  le  système  de  construction  des  machines 
à  grandes  surfaces  de  chauffe,  paraissent  devoir  être  aban- 
données pour  faire  place  aux  machines  à  cadre  rigide  et  séparées 
du  tender  (349). 

Machines  du  Scmmering .  —  La  transformation  des  ma- 
chines de  ce  type  a  été  commencée  en  1859-1860  par  la  Com- 
pagnie de  l'Est  \  on  1861  par  le  chemin  du  Sud  de  l'Au- 
triche \ 

Les  machines  Engerth  étaient  construites  pour  fonctionner 
avec  les  deux  essieux  du  tender  accouplés  à  un  essieu  de  la 
machine  au  moyen  d'engrenages.  Cette  transformation  de 
mouvement  n'ayant  donné  que  des  résultats  défavorables,  il 
fallut  renoncera  l'accouplement  des  roues  du  tender. 

La  machine  se  trouvait  ainsi  réduite  à  trois  essieux  moteurs 
donnant  un  poids  adhérent  de  37500  kilogrammes,  avec  une 
charge  de  13  700  kilogrammes  à  l'avant  et  de  18000  à  l'ar- 

1  Ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  la  traction,  M.  Sauvage,  depuis 
directeur  de  la  Compagnie.,  et  remplacé  par  M.  Vuillemin. 
s  Ingénieur  «  n  chef  du  matériel  el  de  Ij  traction,  M.  1  H- ranges. 
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rière.  La  machine  portait  son  eau,  et  vers  la  fin  du  parcours  de 
sa  section  ,  l'absorption  de  l'eau  d'alimentation  réduisait  le 
poids  adhérent  à  32  000  kilogrammes. 

Pour  obvier  à  tous  ces  inconvénients,  on  a  fixé  le  quatrième 
essieu  à  la  machine,  en  l'accouplant  aux  trois  premiers  ;  le  ten- 
der  a  été  séparé  de  la  locomotive  ;  en  remplaçant  la  chaudière, 
on  a  porté  la  surface  de  chauffe  de  1 53B\ 39  à  182m,20  ;  la  boîte 
à  feu  extérieure  a  été  faite  en  acier  fondu  ;  en  un  mot,  les  ma- 
chines transformées  se  trouvent  dans  les  conditions  indiquées 
au  tableau,  page  87. 

La  charge  ordinaire  des  trains  à  la  vitesse  de  45  à  16  kilo- 
mètres à  l'heure  étant  de  175  tonnes,  l'effort  de  traction  sur 
rampes  de  0B,,025  peut,  d'après  M.  Desgranges,  être  évalué 
à  7  440  kilogrammes,  décomposés  comme  suit  : 

Pour  le  train   175  tonnes  X  (25  +  fi)  =  5425  kil. 

Pour  la  machine   47     —     X  (25  +  6)  ss  i  469 

Pour  le  tender   18     -     X  (25  +  6)  =  558 

L'effort  théorique  étant  de  10 325*50,  l'effort  de  traction 
est  de  72  pour  100  de  l'effort  théorique,  et  le  1/7  du  poids 
adhérent. 

Machines  de  t Est.  —  La  machine- tender  de  l'Est  pesait, 
avant  sa  transformation,  65l,6;  après  la  séparation  du  tender, 
les  poids  sont  devenus  (page  87)  : 

Machine   45,500) 

Tender   23,800  j  W'300 

Elle  remorque,  en  été,  soixante  wagons  de  houille  chargés 
à  cinq  tonnes,  et,  en  hiver,  cinquante  à  la  vitesse  de  22  kilo- 
mètres, sur  profil  n'excédant  pas  0m,005  d'inclinaison. 

Depuis  cette  époque,  la  Compagnie  a  commandé  de  nouvelles 
machines  à  quatre  essieux  moteurs  (fîg.  428) ,  dans  lesquelles 
la  chaudière  s'allonge  jusqu'à  la  traverse  d'avant,  ce  qui  a  di- 
minué le  contre-poids  et  augmenté  la  surface  de  chauffe;  — 
en  même  temps  on  a  raccourci  la  partie  supérieure  du  foyer, 
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dont  l'enveloppe  est  en  tôle  d'acier  Hessemer  de  0m,013.  Nous 
croyons  qu'on  aurait  pu  descendre  jusqu'à  0m, 010  d'épaisseur. 

De  môme  que  dans  l'Engerth  transformée,  les  roues  portent 
des  bandages  dont  le  profil  n'est  pas  semblable  pour  les  quatre 
essieux  :  sur  le  premier,  le  boudin  a  une  saillie  de  0",035  dont 
lo  congé  est  décrit  avec  un  rayon  de  O^O^.  Sur  le  second  essieu, 
le  boudin  est  supprimé,  le  profil  est  horizontal  à  partir  de  la  cir- 
conférence de  roulement  normale.  Les  bandages  du  troisième 
essieu  sont  identiques  a  ceux  du  premier.  Enfin  ceux  du  qua- 
trième portent  des  boudins  saillants  seulement  de  0m,025  avec 
des  congés  de  0m,008  de  rayon. 

Cette  disposition  facilite  le  passage  dans  les  courbes.  En  ou- 
tre, l'essieu  d'arrière  a  un  jeu  latéral  de  0,n,0i  de  chaque  côté. 
Les  bielles  d'accouplement  sont  rigides;  pour  leur  permettre 
de  suivre  les  oscillations  transversales  de  l'essieu  d'arrière,  on 
compte  en  partie  sur  l'élasticité  du  métal,  et  principalement 
sur  un  jeu  égal  de  0m,01  de  chaque  côté  des  tètes  de  bielles  sur 
leurs  tourillons. 

Machines  (f  Orléans.  —  Comme  machine  puissante,  le  ta- 
bleau de  la  page  87  renferme  les  principales  dimensions  des 
locomotives  à  quatre  essieux  moteurs  du  chemin  d'Qrléan*. 
Avec;  un  poids  adhérent  de  44  000  kilogrammes  et  un  tender 
de  18  000  kilogrammes,  elle  remorque  soixante  wagons. à 
25  kilomètres  à  l'heure. 

—  Nous  donnons,  a  titre  de  renseignements  historiques  seu- 
lement, la  description  succincte  de  machines  à  quatre  essieux 
moteurs  ayant  fait  pendant  quelque  temps  le  service  de  trac- 
tion sur  des  lignes  a  profil  très-accidenté. 

Machines  Verpilleux.  —  M.  Verpilleux,  constructeur  de  ma- 
chines et  entrepreneur  de  la  traction  sur  le  chemin  de  fer  de 
Saint-Etienne  à  Lyon,  mit  en  senice  sur  ce  chemin,  en  18 't  ï 
et  184?) ,  huit  machines  de  son  invention  qui  consistait  a  placer 
sous  le  tender  deux  cylindres  à  vapeur  semblables  à  ceux  de  la 
machine,  tous  puisant  leur  alimentation  dans  la  même  chau- 
dière. Chaque  véhicule  était  porté  par  deux  essieux  moteurs. 
L'attelage  des  deux  véhicules  conjugués  s'opérait  au  moyen 
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d  une  barre  rigide  prenant  ses  points  d'attache  au  centre  de 
chacun  d'eux. 

Voici  quelles  étaient  les  principales  conditions  d  établisse- 
ment de  ces  machines  : 

Timbre  de  la  chaudière   g  atmosphères. 

Grille.  —  Surface   \  mètre  carré. 

Surface  tfr  chauffe   37  mètrcs  carré*. 

Cylindre*.     Diamètre   0"*,2tf5 

—       Course  des  pistons.  0,750 

Boues.  —  Diamètre  au  contact..  {  ,220 

Essieux*  —  Ecartement   \  ,7u 

Poids  de  la  machin»?   1 7  200  kilogrammes. 

Machines  de  Giovi.  —  La  ligne  de  Gônes  à  Turin  ren- 
contre, à  quelques  kilomètres  de  la  première  de  ces  villes,  une 
ramification  de  la  chaîne  des  Alpes  qui  a  nécessité  l'adoption 
d'un  profil  des  plus  accidentés.  La  section  de  Gènes  à  Ponte- 
decimo,  qui  a  14  Kilomètres  de  longueur,  se  développe  avec 
des  rampes  inférieures  à  12  millimètres  par  mètre,  tandis 
que  celle  de  Pontedecimq  à  Busalla,  qui  s'étend  sur  10k,a  seu- 
lement, se  présente  avec  une  pente  moyenne  de  (P,02Ô7  dont 
le  maximum,  au  passage  des  giovi,  s'élève  jusqu'à  0œ, 02808 
dans  le  souterrain  et  0m,03o  en  voie  découverte. 

Ces  différences  brusques  d'inclinaison  ont  conduit  a  scinder 
le  service  de  traction.  Sur  la  section  de  Gônes  à  Pontedecimo, 
les  trains  sont  remorqués  par  des  machines  pesant  2o  tonnes, 
à  deux  essieux  moteurs  et  avant-train  mobile;  les  roues  mo- 
trices ont  lm,40  de  diamètre. 

La  section  de  Pontedecimo  à  Busalla  était  exploitée  par  des 
machines-tenders  à  deux  essieux  moteurs,  accouplées  par  leur 
plateforme  d'arrière,  formant  un  groupe  de  quatre  essieux  mo- 
teurs conduits  par  un  mécanicien  et  un  chauffeur.  Ces  machines 
remorquaient  des  trains  de  80  à  100  tonnes,  suivant  l'état  de  la 
voie  et  plus  facilement  sur  les  rampes  découvertes  de  0mî03o 
que  dans  le  souterrain  humide,  incliné  seulement  de  0B,028. 
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Voici  quelles  étaient  les  principales  dispositions  de  ces  ma 
chines  : 


Timbre   7  atmosphères. 

Surface  de  chauffe.  —  Foyer   U   mètres  carrés. 

—             TuIh-s   130  — 

Cylindre.  —  Diamètre   0o',3.i(> 

—      Course  des  pistous. . .  0  ,558 

Roues.  —  Diamètre   1  ,006 


Poids  des  deux  machines  réunies.    54000  kilogrammes. 

348.  Machines  à  six  essieux  moteurs.  —  Les  besoins  d'adhé- 
rence croissant  toujours  avec  l'aggravation  décharge  des  trains 
à  remorquer  sur  faibles  rampes,  ou  par  suite  des  conditions  de 
tracé  des  nouvelles  lignes,  ont  engage  les  ingénieurs  à  recher- 
cher une  nouvelle  augmentation  de  l'effort  de  traction  dans  le 
développement  de  la  tension  de  la  vapeur,  le  diamètre  des  cy- 
lindres et  le  nombre  d'essieux  moteurs. 

Nous  venons  d'indiquer  les  solutions  que  les  lignes  de  Turin 
à  Gênes ,  celle  de  Saint-Etienne  à  Lyon  avaient  adoptées  il  y  a 
quelques  années.  Sur  la  première,  on  a  remplacé  la  machine  à 
quatre  essieux  par  des  machines  à  six  essieux  moteurs,  réunis 
par  groupes  de  trois  essieux  sous  chaque  machine.  Ces  loco- 
motives présentent  les  dimensions  suivantes  : 


Timbre  de  la  chaudière   7,8  atmosphères. 

Surface  de  chauffe.  —  Foyer   l  im*,600 

—  Tubes   186  ,400 

Cylindres.  —  Diamètre   O»,4O0 

—          Cours*1  des  pistons. . .  0  ,008 

Roues.  —  Diamètre   \  ,220 


Poids  des  deuv  machines  réunies..     OOOOO  kilogrammes. 

ê 

Elles  remorquent  en  été  420  tonnes  de  poids  brut  à  \  l\  kilo- 
mètres à  l'heure. 


Machines  du  Great-Xorthcrn.  —  Depuis  le  27  mai  1863,  le 
chemin  de  fer  du  Great -Northern ,  en  Angleterre,  se  sert  de 
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locomotives  à  tender-machine  qui  lui  ont  permis  d'augmenter 
considérablement  sa  puissance  de  locomotion. 

Procédant  des  mômes  idées  que  M.  Verpilleux,  l'ingénieur 
en  chef  des  machines  du  Great-Northern-iiailway,  M.  Archi- 
bald  Sturrock  a  utilisé  pour  l'adhérence  le  poids  du  tender,  en 
appliquant  ace  véhicule  une  paire  de  cylindres  (voir  le  tableau 
page  87).  La  vapeur  leur  est  fournie  par  la  chaudière  de  la 
machine.  En  sortant  des  cylindres  la  vapeur  traverse  des 
tuyaux  horizontaux  rangés  vers  le  fond  de  la  soute  à  eau  ;  celle 
qui  n'est  pas  condensée  s'échappe  par  un  tuyau  vertical  dans 
une  petite  cheminée  surmontée  d'un  entonnoir  contre  lequel 
vient  frapper  l'eau  entraînée  par  la  vapeur,  et  qui,  condensée, 
retombe  dans  la  soute  du  tender.  L£  mouvement  est  imprimé 
à  l'essieu  du  milieu  du  tender  et  l'accouplement  se  fait  à  l'exté- 
rieur des  boîtes  à  graisse.  La  machine  a  trois  essieux  moteurs; 
le  troisième  essieu  qui  se  trouvait  en  arrière  du  foyer  est 
maintenant  placé  sous  la  grille,  qui  est  fortement  inclinée  d'ar- 
rière en  avant,  par  suite  de  l'allongement  du  foyer. 

Les  roues  du  tender  ont  lm,37  de  diamètre,  celles  de  la  ma- 
chine J  m,52. 

La  machine  agrandie  pèse  35  tonnes ,  soit  1  1 660  kilo- 
grammes sur  chaque  essieu,  et  le  tender,  au  départ,  21  tonnes, 
soit  7000  kilogrammes  sur  chaque  essieu. 

L'ancienne  machine  remorquait  trente  wagons  ;  la  nouvelle 
en  traîne  de  quarante  à  quarante-cinq. 

L'augmentation  de  dépenses  amenée  par  cette  modification 
est  de  10,000  francs  environ. 

Ces  machines  ont  l'avantage  de  fournir  un  frein  plus  puis- 
sant contre  l'action  du  train,  puisque  le  tender  est  plus  lourd, 
et  d'apporter  un  surcroît  de  puissance  de  traction  au  moment 
où  le  train  en  a  besoin  pour  franchir  les  points  difficiles. 

Cette  transformation  est  imitée  par  plusieurs  lignes  impor- 
tantes en  Angleterre  et  doit  être  prochainement  appliquée  sur 
le  réseau  de  l'Est. 

Voici  les  conditions  d'établissement  des  deux  machines 
que  cette  Compagnie  fait  construire  dans  les  ateliers  de  Graf- 
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fenstadcn,  pour  l'exploitation  de  la  section  de  Luxembourg  h 
Spa  ,  qui  prosente  de  longues  rampes  dont  l'inclinaison  atteint 
0U',025  (4/40). 

Grille.  —  Longueur   2v*i5 

—  Largeur   i,o«8 

-  Surface   2 ,51 

Foytr.  -  Hauteur  du  ciel,  du  dessous!  Ava"1,   "•  "  *'8îi 

du  cadre   Au-de*usdeia 

(roue  d'arrière.  1,535 

—  Largeur  intérieure  j  £D  haut 1 ,32° 

{En  bas.   |,0C8 

—  Longueur  intérieure  horizontale,  au-dessus 

de  la  grille  f4   2,258 

! Enveloppe.          .  0,U 

Plaques  d'arrière..  0,15 

Tubulaire   0,25  et  0,15 

Tubes.  —  Nombre   276 

—  Diamètre  extérieur                          mèt.  0,040 

—  Epaisseur   2,1/4 

—  Longueur  entre  les  plaques               —  3,000 

Surface  de  chauffe.—  Foyer  (avec  bouilleur  de  3  mètres 

environ)                 mèt.  car.  14,85 

—  Tubes                           —  117,05 

—  Total                            _  13l,î>0 

Chaudière.  —  Diamètre  moyen  du  corps  cylindr.  mèt.  1,500 

—  Epaisseur  des  tôles  du  corps  cylindrique.  0,01 1 

—  Enveloppe  du  foyer  (acier  Besseiner). . .  0,012 

—  Timbre  de  la  chaudière  (pression  effec- 

tif)  Hkil.p.  cent  c. 

Machine.— Nombre  d'essieux  accouplés  *   3 

—  Ecarternent  extrême  des  essieux.. .    mèt.  3,550 

—  Diamètre  des  roues  —  1 ,300 

Cylindres,  j  Diamèlre  intérie,lr---    ~  o4w 

(Course                       —  o,600 

—  Ecartcmentdescylindresd'axeenaxe.-—  0,900 

—  Poids  vide                                  _  30  500  kilogr. 

—  Poids  en  charge                               3:;  r>00  — 

Tender. — Nombre  d'essieux  accouples   3 

—  Ecarternent  extrême  des  essieux   3,251  mèt. 

Diamètre  des  roues   1,200  os 
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Cylindre».  —  Diamètrr  Intérieur  

—  Course  

—  Ecarteinent  d'axe  en  axr 
PoMt.  —  Vide  

—  En  charge  


15  000  kilogr. 
23  000  à  27  000 


0,380  met. 
O,f20  — 
0,750  - 


Machines  du  Nord.  —  Établir  une  machine  puissante  pou- 
vant circuler  dans  des  courbes  de  rayon  moyen,  avec  six  essieux 
moteurs  réunis  sous  un  bAli  rigide,  sans  dépasser  la  charge  de 
12  000  kilogrammes  pour  chacun  :  tel  a  été  le  problème  résolu 
par  M.  Pctiet,  ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  l'exploitation 
de  la  Compagnie  du  Nord  (France). 

La  machine  est  du  genre  des  locomotives-tenders;  elle  porte 
ses  approvisionnements  d'eau  et  de  combustible  pour  un  long 
parcours. 

La  chaudière  est  semblable  à  celle  des  machines  à  deux  es- 
sieux moteurs  du  même  chemin  que  nous  avons  décrites  plus 
haut  (345). 

Le  mécanisme,  qui  est  complètement  extérieur ,  comprend 
quatre  cylindres  à  vapeur  conjugués  deux  à  deux.  Chaque 
couple  actionnant  un  groupe  de  trois  essieux,  a  un  régulateur 
séparé,  mais  les  deux  couples  n'ont  qu'un  seul  levier  de  mise 
en  marche. 

Renvoyant  au  n°  34b*  pour  la  description  des  chaudières  de 
ce  type  de  machine,  nous  nous  bornerons  à  en  donner  les  di- 
mensions principales  au  tableau  de  la  page  87. 

L'empâtement  de  la  machine  est  de  six  mètres.  Les  bandages 
des  roues  sur  les  troisième  et  cinquième  essieux  moteurs  ont  des 
boudins  minces  (machines  de  l'Est,  347);  les  essieux  extrêmes 
ont  un  jeu  de  0m,015  de  chaque  côté,  soit  en  totalité  de  0m,030. 
L'écartement  des  essieux  fixes  n'est  que  de3m,720  ;  par  ces  dis- 
positions, la  machine  peut  passer  facilement  dans  les  courbes 
de  200  a  300  mètres  de  rayon.  Les  mannetons  d'accouplement 
sont  cylindriques  et  les  bielles  extrêmes  peuvent  prendre  un 
jeu  latéral  au  moyen  d'une  articulation,  dont  l'axe  est  vertical, 
ménagée  entre  elles  et  les  bielles  médianes. 

Ces  machines  remorquent  sur  la  ligue  du  Nord  (rampes  de 
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0* ,003) quarante-cinq  wagons  chargés  à  iO  tonnes,  avec  une 
vitesse  de  20  kilomètres  à  l'heure.  Sur  la  rampe  de  0œ,018  de 
l'embranchement  de  Saint-Gobain,  une  de  ces  machines  a  re- 
monté un  train  de  267  tonnes  avec  une  vitesse  moyenne  de 
J4k,6  à  l'heure  *. 

«349.  Nachines-tenders. — Nous  avons  vu  précédemment  (347) 
que  les  machines  destinées  à  opérer  de  fortes  tractions,  et  qui 
portent  leurs  approvisionnements,  courent  la  chance  de  man- 
quer d'adhérence  au  moment  où  ces  approvisionnements  s'é- 
puisent, ou  bien  arrivent  à  des  surcharges  d'essieux  si  l'on 
veut  conserver  une  adhérence  capable  d'utiliser  la  surface  de 
chauffe  de  la  chaudière. 

Dans  certaines  circonstances,  les  machines-tenders  de  grande 
dimension  peuvent  devenir  une  cause  d'embarras,  notamment 
lorsqu'il  s'agit  de  réparer  des  pièces  importantes  ou  de  rétablir 
sur  la  voie  une  machine  déraillée. 

M.  Couche,  ingénieur  en  chef  et  professeur  à  l'École  des 
mines,  émet  les  observations  suivantes  à  propos  des  grandes 
machines  Engerth,  observations  que  l'on  pourrait  étendre, 
jusqu'à  un  certain  point,  aux  grandes  machines  à  quatre  cylin- 
dres du  chemin  de  fer  du  Nord  (348)  : 

«  La  machine  Engerth  n'est  pas  seulement  coûteuse  et 
gênante  par  les  installations  spéciales  qu'elle  exige,  par  la 
nécessité  de  renvoyer  l'appareil  aux  ateliers  pour  une  simple 
réparation  à  faire  au  tender,  par  l'écrasement  fréquent  des  ban- 
dages très-chargés  du  troisième  essieu,  par  les  avaries  conti- 
nuelles de  son  immense  foyer,  etc»,  etc.;  elle  est  loin,  de  plus, 
de  posséder  la  flexibilité  complète  qu'on  lui  attribue.  En  cas  de 
déraillement,  accident  auquel  elle  est  plus  particulièrement  su- 
jette, tant  à  cause  de  sa  roideur  que  par  suite  des  ruptures  de 
rails  qu'elle  détermine  plus  souvent  que  toute  autre  machine, 
elle  encombre  les  voies  pendant  très-longtemps  à  cause  de  la 
difficulté  de  séparer  les  deux  parties  de  l'appareil,  les  pièces  de 

1  Relation  oVs  expérienres  «les  2  octobre  fK«»:j  et  2\  janvier  i  8*»4 . 
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jonction  étant  généralement  gauches  et  soumises  à  des  efforts 
énormes.  » 

Les  avantages  que  l'on  prétend  recueillir  par  l'adoption  de 
dispositions  aussi  gigantesques  sont  moins  clairement  établis 
qu'on  pourrait  le  croire.  La  consommation  de  combustible  est 
très-sensiblement  proportionnelle  au  travail  produit  ;  les  frais 
d'entretien  sont  au  moins  aussi  considérables  pour  ce  moteur 
unique  que  pour  deux  machines  d'égale  puissance.  Mais,  s'il 
s'agit  de  réparation,  l'infériorité  est  très-marquée.  Qu'il  sur- 
vienne une  avarie  quelconque  à  l'une  des  caisses  à  eau  de  la 
machine  tender,  celle-ci  doit  rentrer  à  l'atelier,  et  si  c'est  une 
machine  à  quatre  cylindres,  le  service  de  la  traction  se  trouve 
par  là  privé  du  travail  des  quatre  véhicules  que  la  machine 
représente. 

La  réunion  de  deux  moteurs  en  un  seul  réalise  une  éco- 
nomie dans  les  frais  de  conduite ,  c'est  incontestable.  Il  y 
aurait  cependant  à  examiner  si  l'entretien  de  ces  colossales  ma- 
chines ne  laisse  pas  plus  à  désirer  (pie  celui  des  machines 
ordinaires,  par  suite  du  surcroit  de  travail  en  route  imposé  au 
personnel.  Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  différentes  objections,  la 
solution  VerpilleuX'Sturrock  nous  parait  infiniment  pins  avan- 
tageuse que  la  précédente  sous  tous  les  rapports. 

11  est  des  cas,  cependant,  où  les  machines-tenders  peu- 
vent rendre  de  grands  services.  Nous  voulons  parler  notam- 
ment des  services  de  banlieue  ou  d'embranchements  de  peu 
d'importance,  ou  enfin  de  traction  sur  une  forte  pente  de 
longueur  tres-réduitc.  Ce  système  de  moteurs  présente  alors 
de  nombreux  avantages  par  les  facilités  de  tout  genre  qu'il 
procure. 

Le  cas  du  service  sur  forte  rampe  de  faible  longueur  (pic 
nous  venons  de  citer  s'est  présenté  en  18;>4,  lorsqu'il  s'agit  de 
taire  franchir  la  chaîne  des  Alleghanys  au  chemin  de  fer  qui 
devait  relier  llichrnond  (Virginie)  à  l'Ohio*.  La  réunion  des 


1  EisenbaUn  Zeilung,  10  avril  18j7.  — 
Engineering,  etc.,  p.  X\. 
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deux  lignes  séparées  par  la  montagne  devait  s'effectuer  au 
moyen  d'un  tunnel,  dont  la  construction  souffrit  de  longs  re- 
tards. Suivant  les  conseils  de  l'ingénieur  Ellet,  on  établit  un 
chemin  provisoire  à  ciel  ouvert  à  travers  le  col,  en  s'attachant 
aux  sinuosités  du  terrain;  la  construction  dura  sept  mois. 

Cette  petite  section  se  développait  sur  i2k,5  en  deux  versants; 
la  longueur  du  versant  ouest  était  de  3  248  mètres  avec 
une  inclinaison  qui  s'élevait  jusqu'à  0m,053  par  mètre,  et  en 
moyenne  à  0m,042. 

A  Test,  le  chemin  s'étendait  sur  3  812  mètres  avec  une  incli- 
naison raaxima  de  0m,056  et  moyenne  de  0ni,049. 

Les  courbes  étaient  tracées  avec  des  rayons  de  92  mètres 
(300  pieds),  et  sur  un  point  le  rayon  descendait  à  72  mètres. 

La  machine  affectée  au  service  de  cette  section,  et  construite 
par  MM.  Baldwin  et  G%  portait  son  eau  et  son  combustible. 
Elle  avait  trois  essieux  moteurs,  avec  roues  couplées  de  im,0G7 
de  diamètre  et  un  écartement  extrême  de  boudin  à  boudin  en 
contact  avec  les  rails  de  2œ,847.  Les  deux  essieux  d'avant,  avec 
leurs  boîtes  à  graisse  reliées  par  deux  jougs  en  fer,  se  dépla- 
çaient transversalement,  ces  bottes  à  graisse  étant  réunies 
par  un  balancier  qui  pivotait  autour  d'un  point  fixe  pris  sur 
chacun  des  longerons  de  la  machine. 

L'accouplement  des  roues  d'avant  s'effectuait  par  des  bielles 
de  connexion,  reliées  aux  roues  du  milieu  sur  un  point  de  la 
manivelle  situé  entre  le  corps  de  la  roue  et  l'attache  de  la 
bielle  d'accouplement  de  la  roue  du  milieu  avec  la  roue  d'arrière. 
De  cette  façon,  les  bielles  d'arrière  restaient  parallèles  aux  lon- 
gerons, tandis  que  les  bielles  d'avant,  prenant  la  direction  des 
jougs,  se  plaçaient  dans  les  courbes  suivant  une  direction  pa- 
rallèle à  la  corde  de  l'arc  parcouru,  l'essieu  d'avant  se  déplaçant 
parallèlement  à  lui-môme.  Les  cylindres,  extérieurs,  avaient 
pour  dimension  0m,41 9  de  diamètre  et  0œ,508  de  course.  Avec 
son  apprivisionnement  de  2mS,83  d'eau  et  2m3,83  de  bois,  en 
état  de  marche,  elle  pesait  près  de  2o  tonnes  (oo  000  Ibs.). 

Pour  faciliter  le  passage  dans  les  courbes,  un  ressort  pressait 
contre  le  boudin  des  roues  des  éponges  imbibées  d'huile. 
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Ces  machines  ont  ainsi  fonctionné  pendant  deux  ans  et  demi 
sans  interruption,  remorquant  soit  deux  wagons  à  huit  roues 
pour  voyageurs  et  un  wagon  à  huit  roues  pour  bagages,  soit 
trois  wagons  à  huit  roues  pour  marchandises.  La  vitesse  im- 
primée au  train  se  tenait  entre  12  kilomètres  à  la  remonte  et 
8  kilomètres  à  la  descente. 

La  Compagnie  de  l'Ouest  possède  un  grand  nombre  de  raa- 
chines-tenders.  Elles  sont  de  trois  catégories  différentes. 

Les  unes,  portées  par  trois  essieux  dont  deux  moteurs,  pla- 
cés tantôt  à  l'avant,  tantôt  à  l'arrière  de  la  machine,  font  le 
service  des  trains  de  voyageurs  de  banlieue. 

La  seconde  catégorie  comprend  les  machines  à  un  essieu 
moteur  avec  cylindres  intérieurs  qui  remorquent  les  trains  de 
voyageurs  sur  les  lignes  de  Normandie. 

La  troisième  enfin  se  compose  de  machines  à  trois  essieux 
moteurs  affectées  aux  manœuvres  de  gare  et  au  remorquage 
des  trains  de  marchandises.  Dans  ces  dernières,  la  chaudière 
est  de  la  forme  dite  des  machines  Crampton,  avec  l'enveloppe 
du  foyer  légèrement  renflée.  Le  foyer  est  légèrement  pyra- 
midal. 

La  prise  de  vapeur  se  fait  dans  un  dôme  placé  près  de  la  che- 
niinée.  Les  cylindres  et  le  mécanisme  sont  extérieurs.  Les 
soutes  à  eau  se  trouvent  comprises  entre  les  longerons  sous 
toute  la  longueur  du  corps  cylindrique,  deux  bossages  laissant 
passer  les  essieux  d'avant  ;  les  caisses  à  charbon  forment  rampes. 
Les  roues  d'arrière  reçoivent  les  sabots  du  frein  à  main. 

Ces  machines,  qui  peuvent  développer  un  effort  de  traction 
assez  élevée,  ne  sont  cependant  pas  susceptibles  d'effectuer  un 
service  de  transport  à  longue  distance,  parce  que  leur  approvi- 
sjOIineaient  est  trop  restreint. 

Nous  rapprocherons  cette  machine  d'une  locomotive  analogue 
npartenant  aux  chemins  de  fer  du  Hanovre.  Dans  celle-ci,  les 
troi*  cssieux  moteurs  ne  se  trouvent  pas,  comme  dans  la  pré- 
cédente, compris  entre  le  foyer  et  la  boite  à  fumée.  Ici  l'essieu 
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d'arrière  est  rejeté  au  delà  du  foyer.  Les  cylindres  et  le  méca- 
nisme sont  extérieurs. 

Les  soutes  pouvant  contenir  6  mètres  cubes  d'eau,  et  2  000  ki- 
logrammes de  houille,  se  trouvent  partie  sous  la  chaudière, 
partie  à  l'arrière  de  la  machine. 

Quand  les  soutes  sont  complètement  vides,  mais  la  machine 
en  état  de  marche,  la  locomotive  pèse  30  000  kilogrammes. 
Quand  elle  est  complètement  approvisionnée,  elle  pèse 
38  900  kilogrammes  ;  le  poids  moyen  déterminant  l'adhérence 
est  donc  de  34  450  kilogrammes,  uniformément  réparti  sur 
les  trois  essieux. 

• 

Le  service  de  la  banlieue  de  Londres  se  fait  principalement 
avec  des  raachines-tenders. 

La  machine  du  North-London  a  deux  essieux  moteurs  avec 
avant-train  mobile,  cadre  et  cylindres  intérieurs.  Les  soutes  à 
eau  sont  dispersées  sur  les  flancs  et  à  l'arrière.  La  soute  a 
charbon  se  place  en  travers  à  l'arrière. 

Nous  terminerons  enfin  cette  nomenclature  parla  description 
des  machines  de  gare  qui  sont  de  la  forme  des  machines-ten- 
ders,  mais  de  dimensions  très-réduites.  En  Angleterre,  pour 
faciliter  le  passage  dans  les  courbes,  on  n'accouple  que  les  deux 
essieux  extrêmes.  Dans  quelques  locomotives  du  chemin  de  fer 
de  l'Ouest,  on  trouve  deux  essieux  seulement,  tandis  qu'aux 
chemins  d'Orléans,  de  Lyon,  de  l'Est  et  du  Nord,  on  fait  re- 
poser la  machine  sur  trois  essieux  qui  servent  à  l'adhérence. 

Au  North- Western,  les  locomotives  de  gare  n'ont  que  quatre 
roues  ;  mécanisme  intérieur  ;  le  foyer  placé  dans  le  corps 
cylindrique,  comme  dans  la  machine  de  Hackworth,  la  Sans- 
parcil. 

11  va  sans  dire  que  toutes  ces  machines  sont  munies  de  sa- 
bliers et  de  freins  énergiques.  Dans  les  machines  à  deux 
essieux  de  l'Ouest,  chaque  roue  est  pressée  verticalement  sous 
un  sabot  serré  par  un  levier  du  deuxième  genre,  mis  en  mou- 
vement au  moyen  d'une  traverse  à  écrou,  que  fait  monter  ou 
descendre  une  vis  verticale  dont  la  tige  porte  une  roue  d'angle 
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engrenant  avec  un  pignon  placé  à  l'extrémité  de  la  tringle  de 
manœuvre  à  la  disposition  du  chauffeur. 

Sur  les  machines  de  l'Est  et  d'Orléans  affectées  aux  ma- 
nœuvres de  gare,  les  hommes  chargés  de  la  manœuvre  sont 
abrités  par  un  toit  de  2  mètres  de  longueur  pour  les  premières 
et  de  2in,o0  pour  les  secondes. 


Maeliiues-teutlers  A  deux  et  trois  essieux  moteurs. 


DÉSIGNATION  DE  LEU1  EMPLOI  : 


CHEMIN  DE  FEÎl 


<*«•....•.  \  ftfrr:::r 

Corps  cylindrique.; 

i  nombre  

Tubes  ]  longueur  

'  diamètre  ext., 


Pression  absol.de  la  vapeur  (atm.) 

i  entraxe  

Cylindres  ■.  diamètre  

(  course.... . . . 

nombre..  

\  entraxe  extrême  des  roues 

Roue.- .  J  accouplées  

/  diamètre  (roues  accoupl.) 
*  diamètre  (roues  libres). . 


SlRTICK  Dl  GA*I 


Orléans 


0,920 

0,920 
3,238 
1,102 

139 
3,363 
0  048 

m' 
4,99 
'.8,000 

8 

2,000 
0,400 
0,400 

6 

2,600 
1,077 


Poidsdelamachi-j  j^é^ 

Volume  de  l'eau  dans  les  caisses. , 
Longueur  totale  de  tampon  eu  lamp 


kil. 
'Of,  S70 


7««  575 


UàM  .runoitH. 


L\  DO 

Ilauorrc. 

m. 

1,142 

1,571 
123 
3,200 
0,047 

m* 

62,00 

_  i 

8 

7,5 

0,400 
0,4<U) 
6 

0,449 

0,609 
6 

1,050 

3,732 
1,371 

kil. 
25  000 

kil. 
38  900 

GmS 

m. 

1,090 
1.H3 
8,780 
1,080 
147 
3.780 
0.045 

m' 
6.45 
77,51 
9 

1 .985 
0,420 
0,600 
6 

2,800 
1,290 


3.100 
7,985 


YOlAf.tOUS. 


Ouest. 


m. 
1,090 
1,030 
3,S00 
1.080 


0,750 


6 

3,440 
1,650 
1.100 
kil. 
33100 
24  050 

8,125 


*  Avant  train  mobile. 
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Poids  «le  ta  machine  Ylde  

Pression  <>e  la  machine  pleine  : 

Sous  le  premier  essieu  .1  vanl) 

Sous  le  deuxième  

Sou»  le  troisième  

Sou»  le  quatrième  

Kou»  le  cinquième  

Sou»  le  sixième  

Pression  servant a  l'effort  de  traction.. 

totale  sur  les  rail»  


A  V  il»  F.l' Il 

dufojrer  !  brg*uu7r 

Corps  cyUndnqUe...j^-mo-  ;n: 

Capacité  totale  delà  chaudière,  en  m'. 

Volume  de  l'eau  ,, 

Volume  de  vapeur    


Snapa|>cs.  Diamètre 


Pression  de  la  vapeur  en  atmosphère» 

Boîte  à  fumée  |  ,ttn«n*-u«-  

largeur  moyenne 


Tubes. 


diamètre 
haut  sur  rails. . 

longueur  

largeur  

surface  en  m'... 
longueur  min... 
largeur  rnimm.. 
haut  sous  grille 

nombre  

diamètre  exlér.. 

longueur  t. 

»  . 


t .  .  .  *  •  «  «  •  *  *  • 

Longueur  totale  de  la  chaudière 
fll  (  Ivlnii 


Distribution  

Lum  d'adm  < 

Tuyère  d'échapp.  Section  roax.  en  m 
*  m  v;i n  (m.  en  ar.) 

course  

1  course  maxim. . 
1  long 


extèr. 


1  entraxe. 

Cylindres  ]  diamètre 


motrices, 

•ur 


longueur. 


rours.  du  pist. 


i.r_a«. 

S»  — 3». 
3»  —  4». 

5»., 
5»  —  «♦. . 


extrême  

roues  libres..., 

roues  motrices. 

Longueur  totale  de  la  machine  de  tam- 
pon en  tampon  

Prix  d'acquisition  des  machines  


Houes,  diamètre  au 
contact. . . . 
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1856 


k. 

23  920 

10  000 

7  000 
10  275 


10  27* 

27  275 

m. 
M00 
1,220 
1.40t» 
1,266 
4.223 
3.355 
0.868 
«.(00 
8 

0.5*0 

MM) 
4.100 

1,232 
t. "52 
1,286 
1.170 
1,030 
1.400 
180 
0.049 
3.510 
6,640 
84.620 
5  380 


0.300 
0,050 

9» 
0,160 
0.130 
0  364 

0.286 
0.028 

1,838 
0,400 
0.560 
2.070 


2,184 
2.316 


4,500 

1,350 
1.210 

2.300 

7.702 
2f.50  k. 


O  Hy  «Tait  quatre  cylindres. 


18  03 


k. 

25  960 

10  740 
12  890 
5  500 


12  800 

20  100 

m. 

1.520 
1.213 
3.482 
1.211 
4,300 
2,760 
1,600 

8 

0,890 
1.194 


Great- 
Bastern. 

1866. 


k. 
9  600 
11  400 

8  500 


Il  400 

20  500 

m. 

1.550 

3  600 
1.220 


10,5 
0,850 

haut  0.46 


Société 
autrich. 

1862. 


k. 

10  000 
0  700 
12  500 


12  500 
32  200 

m. 
1.470 
1.260 
4.320 
1,212 


0  400  '"»«""•""  / 
'      '  bas  6.38  ^ 


1.328 
1.013 
1,345 
1,270 
1,000 
1.330 
179 
0.048 
3,650 
9  000 
91,057 


0.280 
0,085 
0,0146 
30o 
0,120 
0,120 


0  030 

1,900 
0.400 
0.650 
1.930 


4,300 
1.230 
2,010 

7,820 


1.370 
t.06u 
1.450 


190 
0.0475 
3.66 
7,400 
101,600 
6,000 


1,827 
0.400 
0,010 


2.130 
2.440 


4.570 
1,090 
2,160 

7,500 


0,700 
1,260 
0,419 

1,300 
1,11; 
1,400 
1 ,270 
1.100 
1,320 
160 
0,053 

7.795 
117.128 


0.316 
0,040 
0.0168 

21»  1/3 
0,158 
0.119 

0,284 
0,395 
0,031 


».  1  •  • 
»  ,>  « 1 

(  )0.277 

0.632 
2,213 


1.422 
2,0! 


3,477 


1,264 


2,055 
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EsL 

1802. 


k. 

25  789 

8  212 
10  415 
10  328 


20  743 
28  955 

m. 

1.450 
1,110 
3.910 
1.256 
4.578 
3.166 
1,412 
0.100 
6 

0.810 

0.400 

4  200 
1  27N 
0.U3M 

Mit 
1,200 
0  tllO 
1.400 
160 
0.050 
4,047 
6.754 
95.850 
6.170 


0.300 
0,040 

30* 
0.116 

0,t70 

0,262 
0,026 
1,800 
0,420 
0.560 
1.660 


1,760 
1,760 


3,520 
1,30o 
1,680 

8,235 
60  1.000 


Alle- 
magne. 

1861. 


k 

8  000 

11  000 

12  000 


24  000 

32  000 

m. 

2.150 
1,270 
4,256 
1.210 


8 

0.790 
1,480 


1.080 
1 ,950 
0.982 
1.258 
156 
0.045 
4.236 
6.000 
89,500 
7.200 


1.884 
0.432 
0.560 


3.370 
1.020 
1  375 


Busse». 

1863. 


k. 

1 0  050 

11  120 
10  800 

7  520 


21  920 
39  490 

m. 
2.100 

4,255 


0.025 


10,138 
113,140 
7,380 


0.440 
0.806 


1.800 
2,200 
i.8< 


5,800 
1.300 
2,100 
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Orléaoa 
1864. 

North- 
Westtra. 

1  OWJ- 

Eal. 

0  O  VA* 

Orléans 

k. 

k. 

k. 

-29  854 

28  500 

SI  997 

9  000 

1 1  000 

12  090 

If  400 

10  750 

13  010 

Il  550 

10  700 

11  414 



H  959 

32  450 

36  514 

33  959 

3  »  450 

16  514 

m 

ru 

1  5oo 

1,536 

m. 

1,160 

rn. 

4,888 

3,300 

4.020 

4.315 

1,240 

1  200 

S  ,  «vu 

1,320 

1 ,367 

5.750 

5.200 

<\350 

3,750 

3,950 

4,050 

2  UOU 

1 ,250 

1  2,300 

0,100 

0  ,r» 

V  *  m  *r 

'g 

g 

0,900 

0  875 

0,000 

1,450 

1,580 

0  410 

0  420 

0  430 

4  HO 

k  100 

4  Ol»o 

1,380 

1.270 

1,386 

1,372 

4  01') 

Il  '.l'.tO 

i.ott 

1,380 

1,350 

1.350 

1.387 

1  îttti 

0  11  so 

1  280 

1  000 

1.450 

17B 

4  'I  l 

IU7 

1  V  1 

ÎOH 

— 

0.048 

0  0  L4k 

il  O'iO 

0,o  48 

5,00 

3  280 

4  433 

8,130 

M  (il ' il 

8  orifl 

8  700 

127,98 

u  >  non 

1  1  w,uju 

7*300 

'.  ftftft 

o .  uuv 

1  100 

Vf  ,  '7  V/  M 

0,300 

0    i  M 

0  '120 

oïo35 

— 

0.040 

0.040 

0,0132 

0.017 

30 

— 

30» 

30» 

0,120 

0,130 

0  120 

0,120 

0.1 28 

0.119 



0  400 

0,270 

0,030 

0,030 

0.030 

1,900 

intérieur*. 

2.020 

l.O'.tO 

0,430 

0  400 

0.440 

0,4ôû 

o!«50 

0.010 

o!«60 

0.050 

1,800 

1  0j0 

1.850 

1,900 

2,210 

1,800 

1.970 

2,100 

2  510 

1  75» 

1  4U0 

4,000 

4,720 

3.556 

3,430 

1,247 

1,070 

2.027 

1,850 

1.400 

1 .370 

7,650 

lf.70  k. 

71,000 

3  ESSIBUI  MOTBIRS. 


IMt. 


k. 

36  000 

4  500 
4  500 

12  000 
11  000 

13  000 

36  000 
45  000 


tn. 
1.300 


1862. 


2,400 
1.110 

2,400 
1.110 

200 
6.055 
4.120 
9.200 
129.56 


0.460 
0.610 


1 .200 
1.800 
1.300 
1.300 

5.800 
0,800 

1  .'200 


k 

10  700 

11  000 

9  700 


32  000 

32  ooq 

m 

2.5O0 

3.300 
1.270 


10.50 
0.750 


».  4  • 
».  I  • 


2.310 
1.010 
2.33 


189 
0,051 
3  300 
11,000 
95,500 


0,756 
0.430 
0.611 


2.360 
2.360 


4,800 

1,680 
8.200 


4  ESSIEUX  MOTEURS. 


Sud 
Aolrirh 

I8M. 


k 

41  500 

12  000 
11  600 
11  600 
11  800 


47  000 
47  000 

m. 
1,300 

4.500 


8.75 
0,900 


0,475 
0  610 


1.100 
1.100 
1,200 


I.4M 


1 .00 


Eal. 
1860. 


k. 

41  090 

10  800 

11  625 

11  625 

12  200 


46  310 
46  310 

m. 

1,620 
1.530 
4,900 
1.500 
7.250 
5,220 

0,130 
8 

0,805 

0.440 
4,150 
1.440 
1.356 
1,044 
1,860 
1.260 
1,700 
219 
0.058 
5,050 
9.708 
183.920 
7,826 


0,350 
0  045 

30» 
0.140 

0,140 
0.420 
0,200 
O.OtO 

2.040 
0.500 
0,660 
2,400 


1 .300 
1,300 
1.350 


3,9»0 


1 ,200 


Orléans 
1863. 


k 

38  178 

10  292 

10  535 
12  000 

11  351 


44  182 

44  182 

m. 

1,700 
1.170 
5.040 
1,480 
7.947 
5.012 
1.935 

8 

0.7'»8 
1.700 
0,480 

1.500 
0,970 
1,455 
1.500 
0,970 
1.480 
251 
0.050 
5,160 
10.837 
196  20 


0.360 
0.042 
0.0277 
31o.30' 
0.140 
0.140 


0,030 
2.100 
0,500 
0,650 
2.500 


4,080 


1  .'287 


—  » 


6  ESSIEUX  MOTEL  HS 


Nord. 
1862. 


1*1 
Ci 


k. 

44  500 

9  000 
10  400 
8  800 

10  000 

11  000 
10  500 
59  700 
59  700 

m. 
2,100 
2.000 
3,550 
1.450 


9 

0.750 
1.500 
0.550 
4.100 
1.850 
1,800 
3.330 
1,650 
1,700 

I  >J14> 

l'M 

0,040 
3.500 
000 
.00 
14.35 


b1 


2;010 
0.420 
0.440 
2,500 


f.real- 
Nolhrrn 

1864. 


k 

-i  Ml 

12  000 

'.»  non 
,*)  »too 

9  000 

|  ooo 

58  000 
58  000 

m. 
2,250 

2.600 

{  un 


11,25 
0.900 


4.100 
2.130 
1.020 
2.200 


187 
0.051 
3.280 
15,000 
07,000 
6.400 


0.756 
0.400 
0.610 


1.140  2.360 
1.140  2,360 
1,448, 

1  140'  "rt1""" 
«  ooo^ m-  4<7i0 


1,065 


m.  1.520 
l.  1,220 
cn«*mliiV 

14,300 


(•)  AvecledAme.  —  {')  Tubes.  —  (»J  S«hcur.  -  (•)  Tcnder  plciu. 
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88  MOTEURS. 

Obsfrvtifinn  ycwmi/r  — -  Dans  celte  revue  succincte,  nous 
aums  cherché  a  mettre  en  relief  les  caractères  essentiels  de 
chacun  îles  principaux  tvpes  de  machines  actuellement  en  usage 
sur  les  chemins  de  fer.  Poussant  plus  loin  les  recherches,  afin  de 
les  comparer  entre  eux.  on  pourrait  faire  ressortir,  entre  autres 
questions  intéressantes,  les  points  suivants  : 

Kappori  eut  tv  la  \  itesse  des  roues  motrices  et  celle  des  pistons  ; 

Nombre  de  tours  de  roues  par  kilomètre; 

Volume  de  vipeur  dépensée  par  coup  de  piston  et  par  kilo- 
mètre; 

l\^uî>  de  vapeur  dépensée  par  kilomètre; 

IVids  de  vapeur  produite  par  heure; 

Vitesse  correspondante  en  kilomètres; 

IStat  de  traction  théorique  par  atmosphère  effective; 

V  \  r*.  de  traction  eaVu'e  avec  le  coefficient  pratique. 

GeTe  rv\\;ervre  ivas  clouterait  de  notre  but.  Nous  tirerons 
»Yiw.Xr%î  de  iVîude  qv.:  prvcMe  un  renseignement  intéressant, 
»{\ir  *.a  c\*r,fcp*r4:sen  du  poids  adhérent  à  ta  surface  de 
c>ju5,\        chx^w  clisse  de  tvjw  étudié  : 


%.'>  \i  t»*s       >fs   %  S  à      c<t.  cit. 

^*vî."î«nicv«*   i  4  5  — 

%to»  rvx  jk-  vrf.  :r*;t.»  c    4JÎ  à  4,7  — 

U*VÀ4Mfv*s«,.   à  4  — 

V»  *  r».   :  >•"».>.•-    2  — 

V  ^e  îct\\  *  .v  *sv  :v.  v.\:\—.  sers;*  ir.ror- 
»'  \  .v  3l  vî  s..-  't.\'  *e  :vj..Ti\  ;r.  v;c:  qve    v::^>se  es;  chr^e 

>c*       ►u-'KV-Nfs      vers  >>  r.:res  r-^i  - -es 

*  -  «  «       ,  V  »  V  .      .A     -        »«.»..  .  »-    —  «a*  «.-• 
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Exposition  universelle  de  1867.  — 


CLASSIFICATION  DES  MACHINES 
(d'après  la  noabrt  4'tnltii  uaoleara); 

Chemin*  sur  lesquels  elle*  fou  tiennent  


Indication  des  uleliers  .le  construction. 


Poids  de  la  machine  vide   kil 

Pression  de  la  machine  pleine  : 

Sous  le  l«  essku  (avani)    

—     2e  —    


-3'  - 


—  4«  —   

—  5«  —   

—  6«  -   

Pression  totale  sur  les  rails   .kil 

Pression  servant  à  l'effort  de  traction...  .kil 

Cliaadlara  à  ▼■p«ar. 

(  Longueur    met. 

Grille  j  Largeur  met. 

'  Surface.  m.  q 

Haut'  du  ciel  du  foyer  au-dessus  de  la  grille  (*).  m 

Nombre   


Surface  de  chaufK 


i  Diamètre  intérieur.,  met 

i  Long,  (entre  les  plaques) 

\  du  foyer.  ....... .m.  q 

t  des  tubes  m.  q 

Diamètre  moyen  du  corps  cylindrique  , 

Epaisseur  de  la  tôle  du  corps  cylindrique  

Pression  effective  de  la  vapeur.  kil 

Volume  d'eau  contenu  dans  la  chaudière  [«)  .me 

Volume  de  vapeur  contenu  dans  la  chaudière.  . . 

finit-  *  f„mA„  S  Longueur  intérieure,  met 
Boite  a  fumée  }  Lar|eur  ln,éricure  

Diamètre  intérieur  de  la  cheminée  (3)  met. 


Méeanlaaac. 

Diamètre  des  cylindres  mèt. 

Course  des  pistons    .met. 

•apporta. 


Nombre  d'essieux  

Nombre  d'essieux  accouplés.  .  .  . 
Ëcarteraent  des  essieux  extrêmes  . . 
Diamètre  des  roues  motrices 
Diamètre  des  roues  de  support. .  . 
Puissance  de  traction  (8)   


met, 


kil 


UN  ESSIEU  MOTEUIl. 


G  mil 
Eastern. 

Creusol. 

Egypte. 
Strphen- 

Compagnie 
4a 

T  lllawlmll 

Kilson 
et  C'. 

Paria- 
Lyon. 

Ateliers 
de  la 

/Va  m  rvji  a  t\  î  1 

■  .'  .'Il  1  ]  U  aJ  '  1  ' 

i7  7iiO 

<(*,  \rn 

9  200 

9048 

10  MO 

9  160 

10  900 

1:1900 

13  710 

12  700 

91170 

iouoo 

K  COU 

7  109 

8  400 

9  070 

6  8*5 

*1 1  •?  fut 

«SI  uou 

— 

AU  1  Ait 

ira  l>Z9 

a  -1  tî#l/\ 

»  3  »00 

1 .1  /Kl 

12  <  00 

19  340 

ai  ullA 
ZI  MOU 

1,388 

1,219 

— 

l,29h 

1,230 

i,o  i:i 

l  ,057 



1,043 

1,020 

1,440 

t,2M9 

1,670 

1,347 

1  200 

1  ,Ayn 

1  tu£ 

!  y  IBO 

*  1,120; 
1  »,<72s 

i  -mu 
1  ,.»00 

190 

toi 

IN6 

140 

158 

extérieur. 

0,040 

0.051 

0,05  14 

0,045 

0,046 

3,604 

3,454 

3.400 

3,305 

4,000 

7,3HO 

7.711 

9,000 

7.525 

7,100 

97.180 

88,719 

91,000 

73,391 

91,880 

1  âoo 

1.219 

1,290 

1.170 

1,236 

o  oui 

0,0127 

0,01 1 

9,5 

12,7-S 

8  1/4 

12 

7.5 

•j  jiin 

O  ,  ï  vftf 

4  TOI 

4  s  ut 

*.0>'lF 

3  000 

1  <i~n 
1  ,U/u 

1  lit 
■  •  »  •  a 

1   'Il  U 

1  7SO 

1,1  •9X9 

ft  Ji'ti 

n  h->  i 

u,na«* 

0  KH7 

U  ,0©  / 

0  774 

1  111) 

1    "1  1 

1  ,  —  1  *■ 

n  *iho  i 
0,458} 

0,381 

0,350 

0,420 

0,4005 

0,406 

0,406 

0,406 

0,420 

0,610 

0,559 

0,533 

0,559 

0,  »00 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

8 

4,572 

4,776 

5,030 

4,725 

4.600 

8,165 

1,981 

2,134 

1,676 

1.800 

1,099 

1,143 

1,290 

1,319 

1,100 

8874 

3854 

• 

8207 

5896 

2691 

(')  Les  deux  dimensions  placée*  dons  quelques  colonnes  en  record  de  relie  lifrne  indiquent,  la  première,  la  hauteur  pr 
nu  droit  de  la  porte,  la  deuxième,  celle  de  la  plaque  lubuloirr.  —  ('}  Avec  O'.iO  d'eau  au  dessus  Ou  ciel  du  foyer. 
(•)  Lorsque  le  tableau  indique  deux  d  mensions  pour  le  diamètre  de  la  cheminée,  c'est  que  la  cheminée  est  conique,  et 
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Machines  locomotives  (!•■  tableau). 


DEUX  ESSIEUX  MOTEURS. 


rd. 

el  C  ■ 

Orléans. 

Ateliers 
de  la 

'Eiat  belge 
J.  Cockril 

1  Colognc- 
Mmdcu. 

Borsig. 

Meklembonrg 
Kried. 
Frani.  E. 

H.  Hartmann 

Rast  Indu 
E»dingen. 

Chemins 
1     H  us»n. 

SOjl 

New  - 
ïork- 
Erié 

Grant. 

Duché 
|  de  Bade. 

jf.mrTensta 

1  den. 

Durhé 

d'Olden 
bourg. 

Krauss 

Godillot 

500 

30  000 

30  319 

31  000 

30  400 

29  600 

29  500 

26  400 

23  000 

16  300 

19050 

300 
5i»0 
000 

0  700 
1*  100 
12  200 

9  500 
12  000 
12  000 

12  250 
1 1  750 
1 1  250 

1 1  090 
1 1  350 
1 1  350 

1 1  000 
10  400 
1»  4(10 

10  500 

11  000 
1 1  500 

J  7  50» 

10000 
10000 

13  000 
13  000 

10910 
10910 

11  480 
11720 

hOo 
800 

34  (  00 
21  300 

31  500 
«4000 

35  250 
23  000 

33  700 
2*700 

I   32  100 
310  800 

33  000 
22  5(>0 

27  500 
20  000 

26  000 
26  000 

2l  820 
21  820 

23  200 
23  200 

GOO 
1140 
Mi 
250 
(OO 
64 

1,380 
1,0 13 
1.400 
0,850 
1.500 
179 

1.740 
1.1*0 
3.070 
0,<*80 
1,230 
208 

1.726 
0,9<»4 
1 ,7 1 5s 
1,373i 
0.7I9Î 
104 

1.370 
O.MlO 
1,2.7 

1  578 

193 

1 ,295 
1 ,295 
1.677 

1.295 
162 

1.100 
1 ,080 
1.310 

1.380 
150 

1,690 
0,802 
1  (50 

1,472 

142 

1  027 
1,130 
1,160' 

1.290 

171 

0,950 
1 .000 
0.950 

1,380 
156 

1,390 
1 , 1 20 
1,550 
«0,940 
j 1,050 
162 

OiO 
800 
1U0 

»0 

175 
ni 

i 

1100 
iOtt 
lhV 
*75 

(oo 

0.043 
5.000 
8,13 
Ii8. 78 
1.210 

Il  (llltl 

8 

3,750 
2,000 
0.900 
1,450 

0,410 

0,015 
3,057 

10  os 

79.92 

1,273 

n  1 1 1  i 
W|VI  1 

8 

3,100 
2,010 
0.764 
1,250 

/  0  540)! 

1  0,170/ 

0,0(1 
3,  i52 
6.77  i 
86,29( 
1,321 
V  VI  19 
8 

3,2l| 
1,8)2 
0,712 
0,366 

0,366 

0,010 
3  IbO 
8.50 
76,b0 
l,2ô8 
0  (lit 

8 

3,300 
1.000 
0,678 
1,258 

0,380 

0.0168 
3  330 
9,(00 
70.0011 
1  21» 
il  ni  1 1 

8 

2,800 
1.130 

0.  832 

1,  (97 

0,194 

0  050 
4.30M 
7,500 

loi  500 
1,205 

il  il  1 
Il  If  |  Q 

7 

3.380 

1  020 
0.850 
1,480 

0,390 

0.1-50* 
3.J2< 
9,(»0 
79.1.65 
1,2*0 

0.850 
0.102 

0.0  41 
.i,iy.» 
5,8*5 
85,*no 
1,280 
0.0 1  1 

» 

3.000 
1,250 

0.  900 

1,  *hO 

0,430 

0.  0(0 
3,50(1 
4  6(4 

75,(70 
1,104* 

il  illiU 

10 

3,1 16 

1.  (10 

0,730 
1,160 

0,350 

0,040 
2,535 
5,700 
56  890 
1.1(0 
0,01  1 
7 

1 ,950 
0,763 
0,595 
1,140 
*0  400 
(0,340 

>20 
»60 

0,420 
0,650 

0.420 

0,560 

0.406 
0,559 

0,407 
0,560 

O.iOO 
0,559 

0.406 
0  61* 

0,400  j 
0,558 

0,  436 
0,610 

0,355 
0,560 

0.350 
0,460 

3 
2 

00 
00 
175 

53 

3 
2 

4,000 
2,0*0 
1.120 
2951 

3 
2 

4,630 
2,000 
1,200 
2692 

3 
2 

4,080 
1,524 
1.085 
3143 

3 
2 

4,395 
1,830 
1 ,030 
2636 

3 
2 

4.521 
1,700 
1,09* 
2819 

3 

3,350 
1.570 
1,270 
3018 

4 

')  * 
2,590 

1,676 

0.625 

2 
2 

2,600 
j  1,676 
4016 

2 
2 

2,i50 
1,500 
•  3057 

2 
1 

2,750 
1,200 
2136 

j  nombre»  roprésenlenl  les  diamètrts  eilréme*.  -  '  Machine- tender  -  ErartMlMH  de-,  n.ucs  ««-couplées  --  [*t  Calculée 
!  Pd'l 

1  par  la  formule  F.  —         (Ch.  I»f,  J39),  el  eu  prenant  pour  coefficient.  0,65. 


l'ar.s    -  Typ.  Iknnujrer  et  Ul». 
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CLASSIFICATION  DES  MACHINES 
d  iprii  la  nombre  d'essieux  molturi. 

Chemins  sur  lesquels  elles  circulent  

Indication  des  ateliers  de  construction. 


iv.ii!*  de  la  machine  vide   .kIL 

Pression  de  la  machine  pleine  sous  le  1  "  essieu  (»v.  ) 
_    *)' 

-  '  -  3       -  .", 

4       -  .. 

-  -  3      -  . 
-  0-      -  .. 

Pression  tolnle  sur  les  roils  

Pression  servant  à  l'effort  de  traction  


Grille. 


<  ii  ii  mi  i  i-rr  à  vspiar, 

(  Longueur   nièt. 

 J  Largeur  mèt. 

f  Surface   met 


Hauteur  du  ciel  du  foyer  \  avant.   met. 

la  grilie    (  arrière  mi  l 


Nombre. 


Tubes 


\ 

"  j  Diamètre  intérieur  mM. 

[  UflfMbf   mèt. 


Surface  de  •'hauffu 


\  Foyer  

I  Tube..  


......  mèt.  q, 

 mèt.  q. 


Corps  cylindrique.  | 


 mèt 

Epaisseur  de  la  tdle  mèt. 


»ion  effective  de  la  vapeur    kil 

Volume  d'eau  contenu  dons  la  chaudière  m.  c. 

Volume  de  vapeur  contenu  dans  la  chaudière. .  m.  c 


Longueur  Intérieur  mèt 

Largeur  intérieur*  mèt. 


Botte  a  rum-e  . . 
Diamètre  intérieur  de  la  cheminée  mèt. 


Mécanisme.. 

Diamètre  des  cylindres  mèt 


Nombre  d'essieux. . .   

Nombre  d'essieui  accouplés  

Ides  essieux  extrêmes. 


Diamètre  des  roues  motrices   mèt 

Diamètre  des  roues  de  support  mèt 

Puissance  de  traction  [**)..  k" 


THOIS  ESSIEUX  MOTEURS. 


Midi. 

Ateliers 
de  la  C". 

Gr.-Ducbé 
de  Bode. 

Carisruhe. 

1  Evrard. 

Saint- 
Léonard. 

Btot 

belge. 

Carels. 

Crrusot. 

Mid 
Cail  ci 

30500 

11  200 

12  500 

j  a  1 1 1 1 1  l 
1  1  uuu 

• 

30  400 

12  000 

11  700 
1 1  n\n 

11  l«HJ 

31500 
12  000 
12  000 
I  I  Ktïii 

1  1  «>Utl 

35600 
f  10  670 

14  V1U 

12  500 

12700 

0 
24000 

8  566 

9  46ft 
o  auu 

H 
29  000 
«2650 
12700 
12850 

391 
101 
101 
111 
lit 

m 

34700 
34700 

35  000 
35  000 

35500 
35500 

48  300 
37  630 

26  598 
26  598 

38  200 
38  200 

43: 

431 

1.450 
1.008 

1     '  t  il 

1,325 
1,004 
1 ,3JU 

1,800 
1.100 

J  UÛA 

1  ,V9U 

2.200 
0.882 

1,440 
1,260 
2.U2PO 

1.278 

0.988 

A  AilA 

1,260 

l.t 
1,< 
1.1 

1.525 
1.433 

1.387 
1.387 

i  .435 
1.220 

1.400 
1.040 

1.020 
0,900 

1.580 
1.580 

U 
i; 

223 

0.044 
4.*00 

203 

0  0445 

4.350 

200 
extérieur. 
0.U50 
3.660 

193 

0.0455 
3.700 

168 

0  040 

2,700 

181 

0.046 
4,250 

t 

o,< 

8.361 
137,250 

7.  «00 
1*0,660 

9.170 
115.U00 

9,100 
111,900 

6  023 
65,142 

7.940 
111,150 

101 
1834 

1.361 
0.009 

1.380 
0.015 

1.296 
0.0(2 

(  1.300/ 
1  1.250$ 
0,012 

1,140 
0,010 

1,280 
0,013 

li 
01 

8 

4.000 
1.980 

10 
3.840 
1,686 

8 

3.050 
1,825 

8 

4.052 
1.880 

7 

2.230 
0.877 

8 

(•)  3,300 
1.300 

• 

0,994 

0,950 

0,765 

0.900 

0,595 

0,890 

1.370 

1.380 

1.545 

1,250 

1.140 

1,806 

1T 

0,452 

0.450 

<  0.450 
1  0.500 

0.430 
0.530 

0,400, 
0.340^ 

0,435 

44 

0,450 
0.650 

0.457 
0.635 

0.450 
0,650 

0.460 
0,600 

0  380 
0.460 

0.440 

0,600 

•s 

3 
3 

3.600 

3 
3 

3,450 

3 
S 

4,100 

5 
3 

5.400 

3 
3 

3.100 

3 
3 

3.500 

I  600 

1,212 

1,450 

1.300 
0.800 

1.200 

1.200 
— 

— 

4278 

7  1(2 

4720 

5  078 

2  518 

3333 

g» 

yu.\ 


(')  Mnchine-tender.  —  ('»  Machine  à  tender  moteur.  — 
•   Roue*  ilu  tender.  —  (•)  Roues  horizontales.   (■•■  Puisi 


(•)  Essienx  du  tender 


dachines  locomotives  (2r  tableau). 


RI  ESSIF.IX  MOTKIRS. 

CIRQ  ESSIEU  X 

motel;  ns. 

SIX  ESSIEIX 
MOTEURS. 

MACHINES 
IOUR     CHKHIKS  ÉCONOMIQUES 
A    10  II  RiBOITI. 

!  Nord. 
C»  1  CaU  et  C« 

Cheni.ruM. 

Slal. 

h  Tienne. 

Orléans 
Ateliers 
delaO 

1*1 

Soc. 
1.  K.  P. 
autrich. 

Ci 

E*t 
GrafTen- 
•ladeti. 

IV 

j  .Nord. 
Gouin  elC 

O 

Blonzy 
Creusol. 

:•- 

Corn 
meutry. 
Bolgues 

1 1  ■  1  Ut  \  i  *  . 

Ml  Cenls. 
Gouin 
•t  C« 

1*1 

Huches. 

C) 

Ruiton. 
Procter 
«t  C' 

l'ï 

)0 
>0 
)0 
H) 
10 

10 

J0 

38  500 
12000 
10  «80 
11600 
8800 

43380 
43  380 

43  500 
11500 
12  500 
13000 
12  000 

49  000 
lu  min 

■ 

47  500 
11700 
U700 
12330 
12  450 
42  450 

60  030 

fin  rt-4n 
ou  00» 

38  600 
9  200 
9100 
8  7  Ml 
6250 
9100 

42  400 

la  à  A  A 

«  4UU 

30510 
12  040 
12  050 
11030 
10310 

>  '(  8  400 
63290 

A-l  4UA 

46  200 
40  000 
40  600 
8  600 

J  I7  200j 

11  500 

59  900 

r.u  11,111 

09  900 

5210 

3  275 
3  335 

— 
6010 

A  H  1  il 
O  01  U 

I 

It  J  AA 

1  j  100 
0  440 

0  440 

6(500 

19  680 
la  km n 

17  000 
8  000 
8  500 
5  000 

21500 

11  500 

9000 
5  500 
5500 

Il  000 
11000 

)0 
10 
10 

1.260 
1.000 
2.260 

1.638 
1,110 
1,818 

4,828 
1.132 
2,070 

1.471 
0.891 
1,400 

2.280 
1,068 
2,435 

1,880 
1.600 
3.000 

0.610 
0.4H6 
0,300 

1  084 
0,582 
0  6308 

1  080 

0  863 
0  932 

0  910 
0.730 
0  686 

0.730 
0,705 
0,5140 

10 

1,240 

M     A  É  A 

1,110 

1.516 
1.510 

1.480 
1.100 

1,340 
1,209 

1,850 
1,300 

1.206 
1,093 

0.920 
0.920 

1.170 
1,170 

1.110 
1,110 

1.060 
1,060 

0.950 
0.950 

» 

2(9 

220 

280 

158 

276 

275 

73 

98 

159 

100 

64 

15 
)0 

0,04tt 
4,100 

0.0465 
4  724 

0.045 
5,000 

0.049 
4.425 

"0,044 
3.000 

0,051 
2.500 

0.035 
1.780 

0  040 

2,000 

0,0335 
2,921 

extérieur. 
0,051  ,  0  050 
-  1,110 

m 

159 

9.000 
146.700 

9,680 

10.000 

4 ne  min 
200,000 

7.220 

i  l'y  Aun 

14.850 

1  1 7  «.un 
1  17.300 

«  600 

(   '   1  'un 

140,400 

2.174 
14.4/6 

4.85 

1»-J  A4 

4.98 

3.061 
22,566 

10 

1.500 

1.524 

1,600 

1,212 

1.500 

4  450 

0.760 

0,890 

0,905 

0,980 

0  800 

10 

0.016 

0.016 

0.010 

0,013 

o.on 

0.014 

0,00925 

0,011 

0.008 

0,010 

0,010 

13 
»0 

8 

3.100 
2.600 

8 

5.500 
2  000 

8 

5.580 
■i  .  1  i  « 

7 

3,300 

1  Tllll 

î ,  m 

9 

3.808 

8 

3.500 
i  nnn 

8 

0  730 

8 

1  380 

0  Ail 
V,D4  1 

8  1/2 
1,080 
0  RHO 

9 

0.964 

0.425 

13 
•0 

0.910 
1.530 

0  820 
1,556 

t  1.100, 
\  0,940* 
1.850 

0  800 
1.740 

1  000 
1  500 

0  900 
4,478 

0  542 
0.780 

0  710 
0.912 

0,546 
1,080 

0.5588 
0.8636 

iî 

0,490 

0.520 

0.450 

0,421 

0,440 

0.510 

0.205 

0  '19.0 

o  tas 

V,  OU  J 

0.1095 

.0 
.0 

0.500 
0.650 

0,530 
0.632 

0.500 
0.600 

0,461 
0.832 

o,tto  o.a*o 
o,«oo|o,ito 

0,440 
0,440 

0,204 

0.360 

0,320 
0,400 

0,406 
9.400 

0.305 
0.508 

0.220 
0  400 

0 

4 
4 

4.250 

4 
4 

3  885 

5 
5 

4,532 

5 
5 

5.874 

6 
6 

3.550 

6 
6 

6.000 

2 

1 

1.450 

3 

1 

1.050 

3 
2 

3,696 

2 
1 

1,572 

2 
1 

1,514 

« 

1,300 

1.220 

1,070 

4,000 

4.800 
H  4.200 

1.005 

0,760 

1  025 

0.711  1 
•I0,«I0(')| 

0,9i0 

0,820 

0 

6  500 

7  566 

7  295 

0111 

\  4822i 
i('*)2950\ 

8  313 

1  024 

2  677 

5  100 

1.401 

')  Po«r  Toiede  la.fl  avec  rail  central  -  (•) 
1  précédent. 

Cylindre*  d 

a  tender.  —  t»)  Irte  i 

-,41  d'eai 

■  du  tend 

1 

-  Trp 


et  OU. 
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CLASSIFICATION  DES  MACHINES 
h'ai-km  U 


Chemins  de  fer  où  elles  fonctionnent  : 


Poids  de  in  machine  Ylde, 
Preeainn  de  la  machine 

Sous  le  premier  essieu  avant] 

Sous  le  deuxième  

Sous  le  troisième  

Sous  le  quatrième  

Sous  le  cinquième  

Sous  le  sixième  

servant  h  l'effort  de  traction. . 
totale  sur  les  rails  


<  Il  11  IM»  Kl     A  UITUI 


Enveloppe  du  fojer  j  Lirgcur 

Corps  cylindrique...)  JER,^ 

Capacité  totale  de  la  chaudière,  en  m1. 

Volume  de  l'eau    , , 

Volume  de  vapeur  

Soupapes.  Diamètre  

Pression  de  la  vapeur  en  atmosphères 

Botte  a  fumé*  \ 

(  largeur  moyenne 

i  diamètre  

*  t  haut,  sur  rails. . 

longueur  

.  largeur  

surface  en  m'.. . 

longueur  min.. . 

■        largeur  minim.. 

haut  sous  grille 

nombre  

Tubes  ]  diamètre  extér. 


..*••••< 


i  foyer,  en  m*. 

•J  tubes  

U 

MÉCANirviK 


Distribution  S  longueur.. 

 I 


Lura  d'adm  )  largeur 

Tuyère  d'échapp.  Section  max.  en  m' 
S  a  van  (m.  en  av., 
I  course  


Tiroirs  , 

i  largeur  

f  recouvr.  extér. 

entraxe  

Cylindres  J  diamètre  


motrices,  longueur. 


Essieux  montés 


!"-*«  

2»  —  s»...., 

3«  —  4»  

—  &•  

5*  —  «•  


extrême. 


Roues,  diamètre  au  |  ruU**  llDr**-.-. 

contact  )  „  . 

'  roues  motrices.. 

r  totale  de  la  machine  de  tam- 


d'acquisition  des  maehines  

(')  11  y  avait  quatre  cylindres. 


1  ESSIEU  MOTEUR. 


Est. 
1856 


k. 


io  oon 

7  000 
10  '275 


10  275 

27  275 

m. 
1.400 

1.220 
3.40U 
1,268 
4,223 
3,355 
0.868 
0,100 
8 

0.580 

0.400 
4.100 
1,232 
1 .052 
1,2X6 
1.170 
1,030 
1.400 
180 
0,040 
3,510 
6,640 
84.620 
5.380 


0.300 
0,050 

9« 
0,160 
0.130 
0  364 
0,286 
0.028 
1.638 
0.400 
0.500 


Al'1 

2,184 
2.316 


4,500 

1,3*0 
1,310 

2.300 

7.702 

2f..*>  k. 


Orléans- 
18  63 


k. 

23  MO 

10  740 
12  800 
5  560 


12  800 
20  190 

m. 

1,520 
1.213 
3,482 
1.241 
4.360 
2,760 
1,600 

8 

0.890 
1.194 


1.328 
1.013 
1.315 
1,270 
1.000 
4.330 
170 
0,048 
3,650 
9  000 
91,057 


0.280 
0.085 
0,0146 
30» 
0.120 
0,120 


0  030 

1,000 
0.400 
0.050 
1.930 


4,300 
1.230 
2,010 

7.R20 


2  ESSIEUX 


Grest- 
BaMera. 

1866. 

Société 
autrich. 

1862. 

Bat 

1862. 

Alle- 
magne. 

4801. 

Busses. 

1863. 

k. 

— 

— 

25  789 

^m 



k. 

k. 

k. 

k. 

9  600 

10  000 

8  212 

8  000 

10  050 

11  400 

9  700 

10  415 

12  000 

11  120 

8  5u0 

12  500 

40  328 

12  000 

10  800 

— 

— 

— 

— . 

7  520 

— 

— 

— 

— 



— 
11  400 

— 
12  500 

_ 
10  743 

_ 
24  000 

■M 

21  920 

20  500 

32  200 

28  955 

32  000 

39  400 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

1,550 

1,470 

1,450 

2.150 

2.200 

1,260 

1,110 

1,270 

3.000 

4,320 

3.910 

4.250 

4,253 

1.220 

1,212 

1.256 

1.210 

mmm 

— 

— 

4  578 

— 



— ■ 

— 

3.166 

— 



— 

1.412 

— 



— 

— 

0,100 

— 

10,5 

— 

H 

8 



0,850 

0,700 

0.810 

0.790 

0.925 

hautO  46 

il  nui  v  ,  ^ 1  » 

1,260 

— 

1,480 

_ 

lins  0  38 

'  0.419 

0.400 

— 



4  200 

— 

— 

4.370 

1.300 

1.278 

1.060 

1,115 

0,938 

— 

1.450 

1,400 

MM 

1,080 

— 

1.270 

1,200 

1 ,950 



— 

1,100 

0  910 

0,082 

— 

1 .320 

1.400 

1.258 

100 

160 

166 

156 

0.0475 

0,053 

0.050 

0.045 

3.66 

— 

4.047 

4,236 

— 

7,400 

7.795 

6.754 

6,000 

10.438 

101,600 

117,128 

95.850 

89,500 

113,140 

6,000 

— 

6.170 

7,200 

7,380 

0.316 

0.300 

— 

0,040 

0,040 

z 

— 

0.0166 

— 

■ — 

21»  1/3 

30» 

— 

0.158 

0,416 

_ 

— 

0.119 



0.284 

0,370 

0,395 

0,262 

0.031 

0,026 

— 

1.827 

i  1. 1 •  • 
■  * .  *  *  $ 

1,800 

4.884 

0.400* 

(  J0.277 

0.420 

0,432 

0.440 

0,610 

0.631 

0.560 

0.560 

0.606 

1 

2,213 

1.660 

— 

— 

2,130 

1.422 

1,760 

1.800 

2,440 

2.055 

1,760 

— 

2,200 

1,800 

4.570 

3,477 

3.520 

3,370 

5,800 

1,090 

1,264 

1,300 

1.020 

1.300 

2. 1C0 

2,055 

1,680 

1  375 

2,100 

7,500 

V235 

t-'.u  f  .000 

Digitized  by  Googl 


MOTEURS. 


Orleaot 
1864 


k 

20  854 

9  000 
12  400 
12  550 


24  95» 
33  959 


m. 
4.888 
1.240 

5.750 
3,750 
•2,000 


1,900 
1.450 
0,410 
4,220 
1,380 
1,013 
1,380 


1,260 
179 
0.048 
5.00 
8,130 
127,98 
7,300 


0.300 
0.035 
0.0132 
30 

0.120 
0.120 


0.030 
«,900 
0,430 
0.650 
1,800 


1.000 
2,100 


4,000 
1.247 
2.027 


North- 
western. 

1803. 


m. 

1,500 

3.300 
1.200 


9,25 


0.380 

1.270 
1  0110 
1,350 


192 
0,017»» 
9.280 
8,900 
92.000 
5,000 


llf.70  k 


inltriitir» 
0.400 
0.610 


2,210 
2,510 


4,720 
1,070 
1,850 

7,650 


3  ESSIEUX  MOTEl  RS. 


Eat. 

Orléans 

1 IÉI 

i  9V9i 

1  Ovtf  ■ 

k. 

k. 

'>  M  ,'00 

'44  o<n 

4 1  non 

49  0Q0 

lu  -  ., 

4't  04  0 

1  O  Vf  1  w 

10  700 

ii.  MA 

•JO  iil  1 

O  m.     4  OU 

1A  Mi 

#v  ■  i  1  i 

M) 

1  VtA 

m 

ni  • 

4  020 

4  IIS 

4  '420 

■  ,  Ov  1 

5,200 

6,350 

3,950 

4  050 

1  250 

i  '  i  Uni 

0  4  OU 

8 

8 

0  DOft 

1 ,580 

0  l'tn 

i  ion 

*■  |  IVU 

4  oon 

1.366 

1.372 

O  «»<( 0 

104  4 

■  *  "  1  I 

1.350 

1.387 

4  "îflll 

V ,  C..IU 

4  ivnn 

4  i'.n 

4  U7 
1  w  1 

JIIO 

U,VOV 

H  *T  il  n 
o,  I  *HI 

III,  IM 

4  'in  knh 

u,  *)£o 

0.040 

0.040 

Oui" 

30o 

30» 

0  (  lu 

V,  1  ou 

fl  1  -In 

W,  1  «Il 

0.1 '28 

0,119 

0  400 

0,2  (0 

0,030 

0,030 

2.020 

2,000 

0.440 

0,450 

0.660 

0  650 

1  650 

1,850 

1,800 

1 .970 

1.750 

1,460 

3,550 

3,430 

1,400 

1,370 

71.000 

1863. 


k. 

36  000 

4  500 
4  500 

12  000 
11  000 

13  000 


1862 


10  700 

11  600 
9  700 


36  000  32  000 
45  000  32  000, 

■ 

2,500 


m. 
1.300 


2,400 
1,140 

2,400 
1.110 

200 
0,055 
4,120 
'•.•200 
129.56 


0.460 
0.610 


1.200 
1.800 
1,300 
1,500 

5.600 
0,800 

1.200 


3.300 
1,270 


10.50 
0.750 


•  >»* 


2.3(0 
1.010 
2.33 


189 
0,051 
3  300 
11,000 
95,500 


0,756 
0.430 
0.611 


2.360 
2,360 


4,800 


1 .680 


8,200 


4  ESSIEIX  MOTEURS. 


Sud  - 
Astriro 

1859 


k 

41  500 

12  000 
1 1  600 
11  600 
11  800 


47  000 
47  000 

m. 
1,300 

4,500 


8.75 
0.900 


0,475 
0  610 


1,100 
1.100 
1,200 


3,400 


I.Oti 


Est. 
1860. 


Orléans 
1863. 


k 

41  090 

10  800 

11  625 

11  625 

12  260 


46  SlO 
46  310 

m. 
1,620 
1.530 
4,900 
1.500 
7,150 
5,220 

0,130 
8 

0,805 

0.  440 
4.150 
1.440 
1.350 
1,944 

1.  aco 
1.280 
1,700 

219 
0,050 
5.050 
9.708 
183.920 
7,325 


0.350 
0  045 

30  o 

0.140 

0,140 
0.420 
0,290 
0,010 

2,040 
0,500 
0,6«i0 
2,400 


1,300 
1,300 
1,350 


3.9',0 


1  .'26(1 


38  178 

10  292 

10  535 
12  000 

11  35k 


44  181 

44  182 

m. 
1,700 
1.170 
5.040 
1,480 
7,947 
5.012 
1.935 

0 

0.7'»8 
1,700 
0,480 

1,500 
0,970 
1,455 
1.500 
0,970 
1,460 
251 
0.050 
5,160 
10,037 
190.20 


0.360 
0,042 
0,0277 
31-.30 
0.140 
0.140 


0,030 
2.100 
0.500 
0,650 
2.500 


4,080 


1,287 


6  ESSIEUX  MOTEL  RS 


Nord. 
1862. 


k. 

44  500 

000 
10  400 
8  800 

10  000 

11  000 
10  500 
59  700 
5»  700 

m. 
2,100 
2,000 
3,550 
1.450 


9 

0.750 

1,500 

0.550 

4,100 

1.850 

1.800 

3,330 

1,850 

1,700 
>  >}»• 

"464 
0,040 
3.500 
10,000 
189.00 
14,35 


■2;010 
0,420 
0.440 
2,500 


Great- 
Noihern 

1864. 


k 

9  500 
12  000 
»  500 

«J  0  000 
9  000 
9  000 
58  000 
58  000 

m. 
2,250 

2.600 

i 

i  i.i» 


11,25 
0,900 


4.100 
2,130 
1,020 
2.200 


187 
0.051 
3.280 
15.000 
97.000 
A, 400 


0,756 
0,400 
0,610 


1.140  2,360 
1.110  2,360 
1.440j 

1  140'  entr*JL* 
i;i«0\"lr*œe 

6.000j»-  *  ™ 


,  mim  1.520 
'      {t.  1.220 

—  14,300 


(')  Avec  le  dAmc.  —  (»j  Tubes.  —  (')  Séehrur.  -  {')  Trn.ler  plein. 


Digitized  by  Google 


88  MOTEURS. 

Observation  générale  —  Dans  celte  revue  succincte,  nous 
avons  cherché  à  mettre  en  relief  les  caractères  essentiels  de 
chacun  des  principaux  types  de  machines  actuellement  en  usage 
sur  les  chemins  de  fer.  Poussant  plus  loin  les  recherches,  afin  de 
les  comparer  entre  eux,  on  pourrait  faire  ressortir,  entre  autres 
questions  intéressantes,  les  points  suivants  : 

Rapport  entre  la  vitesse  des  roues  motrices  et  celle  des  pistons  ; 

Nombre  de  tours  de  roues  par  kilomètre  ; 

Volume  de  vapeur  dépensée  par  coup  de  piston  et  par  kilo- 
mètre ; 

Poids  de  vapeur  dépensée  par  kilomètre  ; 

Poids  de  vapeur  produite  par  heure  ; 

Vitesse  correspondante  en  kilomètres  ; 

Effort  de  traction  théorique  par  atmosphère  effective; 

Effort  de  traction  calculé  avec  le  coefficient  pratique. 

Cette  recherche  nous  éloignerait  de  notre  but.  Nous  tirerons 
cependant  de  l'étude  qui  précède  un  renseignement  intéressant, 
donné  par  la  comparaison  du  poids  adhérent  à  la  surface  de 
chauffe,  dans  chaque  classe  de  type  étudié  : 

pour  1  toune  d'adhérene*. 

Machines  rapides   9  à  10  met.  car. 

Machines  à  vitesse  moyenne   4  a   6  — 

Machines  de  forte  traction   4,2  à  4,7  — 

Machines  à  faible  vitesse   3,50  à  4  — 

Machines  à  6  essieux  moteurs. —  4  cylindres. .  3,50  — 

Machine  et  tender  moteurs   2  — 

A  vitesse  égale,  la  consommation  étant  sensiblement  propor- 
tionnelle à  la  surface  de  chauffe,  on  voit  que  la  vitesse  est  chose 
coûteuse  ;  il  ressort  en  outre  du  tableau  que  les  machines  à  tender 
moteur  sont  plus  avantageuses  que  toutes  les  autres  machines 
lentes  employées  jusqu'ici  en  exploitation  de  chemin  de  fer. 

Ce  résultat  était  d'ailleurs  prévu  par  les  auteurs  du  Guide 
du  constructeur,  etc.,  etc.  «  Ce  mode  de  construction,  di- 
sent-ils 1  en  parlant  de  l'ingénieuse  disposition  des  machines 

1  Guide  du  mécanicien  constructeur  et  conducteur  de  machines  locomo- 
tives, livr.  IV,  chap.  I,  g  t. 
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CLASSIFICATION  DES  MACHINES 
{  «Taprèa  le  nombre  daasloam  nol«in  |  ; 


Indication  des  uteliers  «le  conalruclion. 


Poids  de  la  machine  vide   kil 

Pression  de  la  machine  pleine  : 
Sous  le      essieu  (avani)  

—  «•  —   

—  4«  —   

—  5«  -   


-  6« 


Pression  totale  sur  les  rai 

Pression  servant  à  l'effort  de  traction...  .kil 


i  Longueur   met. 

Grille  j  Largeur  met. 

f  Surface  m.  q. 

Hautr  du  ciel  du  foyer  au-dessusde  la  grille  (').  ra. 

k  Nombre 

Tubes. 


Surface  de  chaufie 


Diamètre  intérieur. .  .met 
Long,  (entre  les  plaques). 

du  foyer.  m.  q. 

des  tubes  m.  q 

Diamètre  moyen  du  corps  cylindrique  

Epaisseur  de  la  tôle  du  corps  cylindrique  

Pression  eiïeclive  de  la  vapeur.  kil 

Volumed  eao  contenu  dans  la  chaudière (*). m  e. 
Volume  de  vapeur  contenu  dans  la  chaudière.  . . 

Dolte  à  fumée.         J-™8U«»; i"Mrieurc-  mfel- 
'     t  Largeur  intérieure ..  ... 

Diamètre  intérieur  de  la  cheminée  (8)  mèt. 


,   mfel. 


Diamètre  des  cylindres 
Course  des  pistons  


mèt. 


Nombre  d'essieux  

Nombre  d'essieux  accouplés.  

Kcartement  des  essieux  extrêmes  

Diamètre  des  roues  motrices     , 

Diamètre  des  roues  de  support. .   

Puissance  de  traction  (6)  kil 


9  200 
t:i  900 

8  «00 


31  700 

13900 


1,382 
i.o  43 

1,140 
1,398 
190 

0,0 10 
3,064 
7,380 
97 , 1 80 
1.200 
0  0112 
9.5 
3,ï00 
1,070 
0.832 
1,410 
I  0,380) 
I  0.458 | 


0,4005 
0,610 


4.572 
2,165 
1,099 
2874 


96(8 
13710 
7  109 


30  469 
13  710 


1,219 

i  ,057 
1,289 

1,186 

161 
extérieur. 
0.051 
3,454 
7.712 
88,719 
1.219 
0,0127 
12,7* 
2,5.19 
1.444 
0,825 
1,460 

0,381 


0,406 
0,5&9 


Compagnie 

de 
Lilleahall 


4,776 
1,081 
1,143 
3854 


27  700 

I0&50 
1 2  700 
8  400 


31  650 
12  700 


1.670 


186 

• 

O,0ti4 
8,400 
9,000 
91.000 
1 ,290 

8  1/4 


0,t06 
0,533 


5,o:io 

2,134 
1,290 
2  207 


Kl  Won 
el  C'. 


25  500 

9  160 
9  670 
9  670 


28  500 
10  340 


1,296 
1,043 
1,347 
l,l<0i 
l,3Tij 
1  40 

0,045 
3,305 
7.525 
73,391 
I  170 

12 

2.850 
1.318 
0,687 
1,293 

0,:i50 


0,406 
0,559 


3 
2 

4,725 
1,676 
1,219 

5896 


raria- 
Lyon. 

Ateliers 
de  la 


10  900 

10  900 
6  8*5 


28  025 
21  800 


1,230 
1,020 
I  2b0 

1 .300 
158 

0,046 
4,000 
7,H»0 
91,280 
1,236 
0,011 
7.5 
3,000 
1,750 
0,774 
1,214 

0,420 


0,420 
0,»6O 


3 
2 

4.600 
1.800 
1,100 
2691 


('j  1**  deux  dimension*  placées  dans  quelques  colonnes  i  n  rcjtnrd  de  celle  liirne  indiquent,  la  première,  la  hauteur  pria 
au  droit  do  lu  porte,  la  deuxième,  telle  de  la  plaque  tuhulaire.  —  ('}  Avec  0".l(l  d'eou  ou  dessns  du  ciel  du  foyer.  - 
[*)  Lorsque  le  tableau  indique  deux  d  mensiona  pour  le  diamètre  de  la  cliemiuée,  c'eal  que  la  cheminée  eat  conique,  cl  W 
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DEll  ESSIEUX  MOTEURS. 


rd. 
et  C 

Orléans. 

Ateliers 
de  la 

Eial  belge. 
J.  Cockrlll 

Coloune- 
Mmdcu. 

Bortig. 

Meklem  bourg 
Kried. 
Franc.  R. 

II.  Hartmann 

lent  ludit 

E»»lingen. 

(  Chemins 

Blfl. 

New- 
Tork- 
Krié 

Grant. 

Duché 
de  Bade. 

Gruffenstn 

|  den. 

500 

30  000 

■   

JO  J 1 9 

31  000 

30  *00 

->.  i   i"  i  i  i  i 

29  600 

29  500 

26  400  !  23  000 

#»  a\ £\ 

.100 

/>  —  ,  ,  , 

9  700 

tf  •lilH 

1  2  z.iu 

1  1  AAil 

1  1  090 

i  i  njifk 

1  1  (M  10 

f  A  ~  /  1  . 

J 

1  1  Util  i 
1  4  UUU 

■tuf  t 
•il  »U 

1  »  1  uu 

1 1  350 

10  400 

11  000 

>  750» 

f  *l  fil III 
■  <J  UUU 

0(10 

1 2  200 

l 2  000 

1 1  250 

1 1  350 

1 0  4n0 

1 1  500 

loin  III 

1  U UU" 

— 

— 

• 

— 

- 

— 

— 

— 

1  U  UUU 

— 
sO(» 

— 

sinon 

— 

31  500 

— 
35  250 

— 

33  700 

— 

32  (00 

— 

33  000 

27  500 

26  000 

800 

2(  :U)0 

2(000 

23  000 

22  700 

1O8OO 

22500 

20  000 

26  000 

■lin  » 

1  1811 

t  7  il» 

■  .  1  lu 

1  7*fi 
1  .  t  zu 

1  17(1 

,  .«IU 

1  295 

1  100 

■  . 1 1 ni 

1,690 

1  027 

il  VII 

■  ,u  1  •» 

1  1  ?fi 

■  •  1  1  VF 

n  'i  ii 

V|*r>'l 

0,9 10 

f  295 

1 ,080 

0,862 

1,130 

ij  .  >  - 

1  .  »uu 

*(  f  17(1 

1  7  1  Sa 
i  ,  <  l  •»«*, 

1  2i7 

1  677 

1 ,310 

1  450 

1,160  - 

250 

0  HSn 

0  9M0 

1  578 

1.295 

1.380 

1,472 

1.280 

•  110 

1 .500 

1,230 

0.7191 

6k 

179 

208 

194 

193 

162 

150 

1  42 

1 7  1 

040 

0.013 

0,0  i  5 

0,011 

O.OiO 

0.0(68 

0  050 

O.cïom 

0.0  43 

100 

5.000 

3,057 

:i,i52 

3  160 

3.  .130 

4.300 

3.32; 

3,595 

1U0 

8,13 

10  08 

6.77  4 

M. 50 

9,400 

7,500 

9,no 

5,825 

00 

128.78 

79,92 

86,294 

76,60 

79.000 

loi  500 

79.26;, 

85,2(10 

275 

1,210 

1,273 

1,321 

1,2^8 

1.219 

I.2K5 

1  •'Mil 

DU 

0,008 

0,011 

0  0115 

0,01.» 

0,0111 

0  015 

0.O08 

0.01 1 

S 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

9 

MMl 

3,750 

3, 1 00 

3,2  il 

3,300 

2,800 

3.380 

3.000 

HOO 

2,000 

2,010 

1 ,832 

î  à"ili\ 

1  .t»00 

(           |  Hit 

1 . 1 30 

1.020 

1 .250 

7o9 

0,9d0 

0.761 

0,712 

U,b/  8 

0,8.12 

0,850 

0.850 

0,900 

270 

1,450 

1,250 

0,366 

1  ,SJ8 

1,(97 

1 ,480 

1,280 

400 

0,410 

I  0.5401 
\  0,i70/ 

0,366 

0,380 

0,394 

0,390 

0,102 

0,430 

(20 

0,420 

0.420 

0.406 

0,407 

0.106 

0.406 

0,4ii6 

0, 436 

560 

0,650 

0,560 

0,559 

0,560 

0,559 

0  632 

0,558 

0,610 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

M  2 

2 

(00 

4,000 

4,630 

4,080 

4,395 

4.521 

3,350 

2,590 

2,600 

400 

2,020 

2,000 

1,524 

1,830 

1,700 

1 .570 

1,676 

(  1,676 

2175 

1.120 

1,200 

1.085 

1 ,030 

1,092 

1,270 

0.625 

453 

2951 

2692 

3143 

2  630 

2819 

3  018 

40(6 

Durhé 

d'Olden 
bourg. 

Krauss 


j  Cou  il  kl. 


16  300 

10910 
t09IO 


21  820 
21  820 


0,950 
1,000 
0.950 

1,380 
1 56 

0,0  iO 
3,500 
4  6(4 
75,(7(1 
1,111 1< 

0.  008 
10 

3,116 

1.  (10 
0,730 
1,160 

0,350 


0,355 
0,560 


2 
2 

2,150 
1,600 
3057 


19050 

1 1  480 
11720 


23200 
23  200 


1 ,390 
1,120 
1,550 
,0,9(0 
(  1 ,0»0 
162 

I  0,040 
2,535 
5,700 

56  890 
1.1(0 
0,011 
7 

1 ,950 
0,763 
0,594 
1,140 
kO  400 
(0,340 


0.3  ,0 
0,(60 


2 
2 

2.750 
1,200 
2136 


I  nombres  repréfenlenl  les  dinmètns  extrêmes.  - 
fd'l 

1  par  la  formule  E  =         (Ch.  I*r,  339;,  et  eu  prenanl  pour  coefficient.  0,6.» 


Marhine-tender    -  ^\  Ecarlemenl  de«  roues  arcoupléea.--  [9t  Calrulée 


Par.v   -  Typ.  Ihnnujrer  et  Ul*. 
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CLASSIFICATION  DES  MACHINES 
<T  après  U  iM.mi.ro  d'essleus.  mot 

eure. 

TRC 

al-  , 

tlS  ESSIF.l 

X  MOTEURS. 

 —  — 

QOA 

rhomina  sur  1p<uiiip1«  flli-s  rimilrnl 

llidi. 

Gr. -Duché 

Etat 

— -  - 
M  id 

Cail  e 

Indication  Je»  ntatten  de  construction.   

Ateliers 
de  la  Cu. 

de  Bade. 
Cariaruhe. 

Evrard. 

Saint- 
Léonard. 

belge. 
Carels. 

Crr-usot. 

l'rw^inn  de  la  machine  pleine  sou»  le  1  •<  essieu  («v.  ) 

—  .—             î»  .... 

—  —             .1       —  .   . . 

4       -  .... 

—  -                      -    .  . 

30  500 
11200 
12  500 
11000 

— 

• 

30  400 
12  000 
11  700 
H  750 

— 

31  500 
12  000 
12  000 
11  500 

35600 

j  10670( 

12  430 
12  500 

12700 

0 

24000 
8  566 
9466 
8  566 

"ï 
29  000 
12650 
12700 
12850 

— 

39 
10 
10 
11 
11 
- 

_                     -  fl' 

^  .... 

34700 

35  000 

35500 

48  300 

26  598 

38  200 

43 

34700 

35  000 

35500 

37  630 

26  598 

38  200 

43 

1     1  nnmijlti. 

mil 

1.450 
1.008 
1.400 

1.325 
1.004 
1,330 

1.800 
1.100 
1.980 

2.200 
0,882 
1,9404 

1.440 
1,260 
2,0286 

1.278 

0.988 
1,260 

• 

1. 

u 

1.525 
1.525 

1.387 
1,387 

1,435 
1.220 

1.460 
1.040 

1 ,020 
0.900 

1,580 
1,580 

\. 

i; 

223 

203 

200 

193 

168 

181 

» 

Tubes  . 

i  Diamètre  intérieur  . 

1 

0.  044 

1.  »60 

0  04*5 
4.350 

extérieur. 
0.O50 
3,860 

0.0455 
3.70O 

0  040 

2,700 

0,046 
4,250 

5; 

8,360 
137.250 

7,600 
120,600 

9,170 
115.000 

9.100 
11 1,900 

6  023 
65,142 

7,940 
111,150 

10/ 
183* 

Corps  cylindrique  \  7 

v  Epaisseur  de  1a  t>rK  . 

1.361 
0.009 

1.380 
0.015 

1,290 
0,012 

(  i.30o; 

1  1.250} 
0,012 

1,140 
0.010 

1,280 
0,013 

lî 
01 

Volume  d'eau  contenu  dans  la  chaudière. . 
Volume  de  Tapeur  contenu  dans  la  cfaaudièi 

.  .m.  e. 
■e. .  m.  c 

8 

4,000 
1,060 

10 
3,840 
1,686 

8 

3,050 
1,825 

8 

4,052 
1  880 

7 

2.230 
0.877 

8 

f»)  3,300 
1.300 

r 
Si 

w 

„      „  .              (  Longueur  intérieur.. 
Boite  à  fumée  ....] 

f  Largeur  intérieure.. 

0.994 

1  M  il 

1.370 

0,950 

à  van 
1,380 

0.765 

1 ,0*0 

0.900 
1,250 

0.595 
1.140 

0,890 
t  ,806 

*• 

V- 

0,452 

* 

0,450 

i  0.450 
t  0.500 

0.430 
0,530 

0,400/ 
0.340* 

0,435 

Mécanisme. 

0,450 
0,650 

0,457 
0.035 

0.450 
0,650 

0.460 
0,600 

0  380 
0.460 

0.440 
0,600 

¥ 

Mnpporl.. 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3,600 

3 

3.450 

3 

4,100 

3 

5,400 

3 

3.100 

S 

3.500 

1  600 

1.212 

1,450 

1.300 
0.800 

1.300 

1,200 

& 

4278 

7  112 

4720 

5  078 

2518 

5033 

— 

(•)  Mschlne-tender.  -  (*t  Machine  a  tendrr  moteur.  —  |«)  Rsnieui  du  tender  moleur.  —  «M  A  chéris  articulé  • 
(•   Roue*  «lu  tender   -  (•)  Ruues  horizontal.*  —  (••>  Puissance  de  traction  du  tender.  —  v"i  Calculée  comme  |«our  i,  %i*> 

 - — .  r- 
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HE 

ESSIEUX  MOTEURS. 

CI.Ny  ESSIEUX 
MUT  El  US. 

six  ESSIEIX 
MOTEURS. 

MACHINES 
l'OUH     f.  HEMIKS  CCOKOMIQOtlS 
A  TOIt  atfaoïta. 

O 

Nord. 
Call  rt  Ce 

Cheni.rius. 

Stgl. 
^  Vienne. 

Orléans 
Atelier* 
«le  ta  O 

") 

Soc. 
1.  R.  P. 
aulricti. 

bl 

Grafîen- 
•lodeii. 
f 

.Nord. 

Cou Hi  cM. 

 {_)_ 

Blnoxr 
Creu«t>l. 

Com- 
menlry. 
Holftues  • 
llamb<. 

M>  Cenlt. 

GouId 
et  c<- 

\%\ 

Hugbes. 

(M 

Ruslon 
Prortoi 
et  O 

(') 

kO 
10 
)0 
10 
>0 

)0 
)0 

38500 
12000 
10  980 
11600 

8  800 

43380 
43  380 

43  500 

11  500 

12  500 

13  00(1 
12  000 

49  00(1 
49000 

47  500 
11  700 

11  700 

12  330 
12  4V) 
12  450 

60  630 
«0  630 

38  6011 
9  200 
9100 

8  750 
6250 

9  100 

42  400 
42  400 

30  .MO 
12  040 
1 2  050 
(  1  030 
10310 
*  9  460 
l  >(  6  400 
63290 
63290 

40  200 
10000 

10  600 
8  600 

[  17200[ 

11  500 
59900 
59  900 

5  210 

3  275 
3335 

■ 

6010 
6610 

1 

15  100 
6  440 
6  440 

6800 

19  680 
19680 

17000 
8  000 

8  500 
5000 

31500 

11  500 

9  000 
5  500 
5  500 

1 1  000 
11  000 

)0 
)0 
)0 

2.260 
4.000 
2.260 

1.638 
1,110 
1.818 

1.828 
1.132 
2,070 

1.471 
0.891 
1,400 

2.260 
1.068 
2,435 

1.880 
1.600 
3.000 

0.616 
0.486 
0.300 

1  064 
0,582 
0  0308 

1  080 
0  863 
0  932 

0  910 
0.730 
0  686 

0.730 
0.705 
0.5146 

10 
(0 

1 ,240 
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Vvrpilleuxy  doit  Gxer  l'attention  dos  ingénieurs  qui  ont  à  faire 
construire  des  machines  pour  gravir,  avec  de  fortes  charges, 
des  rampes  d'une  déclivité  très-prononcée.  » 

i 

§  m 

SYSTÈMES  DIVERS. 

Bien  que  notre  programme  ne  nous  permette  pas  de  décrire 
tous  les  moteurs  simplement  proposés  ou  temporairement  uti- 
lisés dans  l'industrie  des  transports,  il  nous  a  semblé  intéres- 
sant de  ne  point  passer  sous  silence  quelques  dispositions  qui 
peuvent  encore  trouver  une  application  dans  certains  cas  dé- 
terminés, et  que  les  perfectionnements  de  la  science  appli- 
quée conduiront  peut-être  un  jour  à  un  emploi  plus  général. 
Nous  rangerons  ces  moteurs  en  trois  classes  :  I.  Moteurs  funi- 
culaires.—  II.  Moteurs  fixes.  —  III.  Moteurs  à  rail  auxiliaire. 
Nous  y  ajouterons  la  description  d'une  classe  de  moteurs,  an- 
nexes indispensables  d'une  exploitation  de  chemin  de  fer  inter- 
rompu par  un  bras  de  mer  ou  un  grand  fleuve  qui  ne  comporte 
pas  de  pont  fixe.  Nous  avons  nommé  les  Bateaux-Transbor- 
deurs. 

350.  *iot<  urs  funiculaires.  —  Système  Stephenson  et  Mous. 
—  Comme  type  de  système  funiculaire  dont  on  a  vu  beaucoup 
d'exemples  à  Londres,  à  Liverpool  et  à  Glascow  notamment,  en 
Angleterre,  et  en  France,  sur  les  chemins  de  fer  de  Saint- 
Etienne,  d'Epinac,  etc.,  avant  l'application  des  locomotives  aux 
fortes  rampes,  nous  rappellerons  les  moteurs  des  plans  inclinés 
qui  conduisent  le  chemin  de  fer  venant  de  l'est  de  la  Belgique 
à  la  station  de  Liège,  construits  par  M.  Maus,  ingénieur  en  chef. 

La  différence  de  niveau  entre  les  deux  lignes  mises  en 
communication  par  ces  plans  inclinés  est  de  410  mètres  sur 
4  kilomètres  partagés  en  deux  sections;  la  pente  moyenne  est 
de  0m,0275. 

Au  milieu  de  la  longueur  se  trouve  la  machine  fixe  composée 
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de  deux  moteurs  ayant  chacun  deux  cylindres  à  vapeur.  Chaque 
moteur  est  affecté  à  une  section  spéciale  de  la  rampe  ;  et,  à  cet 
effet,  il  agit  sur  deux  tambours  desservant  la  partie  du  plan 
incliné  qui  le  concerne.  Néanmoins,  les  quatre  tambours  sont 
indépendants  les  uns  des  autres  et  disposés  pour  être  mus  in- 
distinctement par  les  deux  machines.  Sur  chaque  section,  le 
câble  moteur,  celui  de  la  voie  montante,  par  exemple,  mis 
en  mouvement  par  l'un  des  tambours,  passe  sur  trois  poulies 
de  renvoi  qui  le  conduisent  à  la  voie  descendante ,  sa  tension 
étant  réglée  par  un  contre-poids  attaché  au  chariot  souterrain 
qui  porte  une  de  ces  poulies  de  renvoi. 

L'effort  de  traction  ou  de  retenue  est  transrais  aux  trains 
montants  ou  descendants  par  un  truck,  muni  de  mâchoires 
qui  saisissent  le  câble  moteur  ;  ce  véhicule  est  en  outre  armé  de 
freins  à  sabots  du  système  Laignel,  que  les  gardes-train  peu- 
vent manœuvrer  en  cas  de  besoin. 

Depuis  l'introduction  des  perfectionnements  dans  la  construc- 
tion des  locomotives,  le  service  des  plans  inclinés  de  Liège  et 
de  leur  analogue  aux  abords  d'Aix-la-Chapelle  peut  sans  diffi- 
culté se  faire  par  locomotives  et  cela  plus  économiquement  que 

par  machines  fixes. 

ê  ■ 

Système  de  Lyon  à  la  Croix-Rousse.  —  Ce  petit  chemin  se 
compose  d'un  plan  incliné  de  489" ,20  de  longueur,  franchis- 
sant une  différence  d'altitude  de  70  mètres;  la  pente  par  mètre 
atteint  0",(605  par  suite  de  l'extension  des  garages. 

On  a  établi  deux  voies  sur  le  plan  incliné  et  quatre  voies  aux 
extrémités  pour  séparer  le  service  des  marchandises  de  celui 
des  voyageurs.  Les  deux  services  ont  donc  un  câble  distinct; 
les  voies  de  garage  étant  en  courbe,  il  a  fallu  donner  aux  câbles 
une  section  circulaire,  et  comme  ils  supportent  une  tension 
considérable,  —  9  000  kilogrammes,  —  on  a  dû ,  pour  ne  pas 
exagérer  leur  diamètre,  employer  le  fil  d'acier  fondu. 

Chaque  câble  au  diamètre  de  0m,06  s'enroule  sur  un  tambour 
de  4m,50  de  diamètre,  à  masse  très-réduite,  commandé  direc- 
tement par  deux  cylindres  de  2  mètres  de  course,  de  la  force 
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de  loO  chevaux,  sans  condensation,  à  détente  donnée  par  la 
coulisse. 

L'inclinaison  du  chemin  de  fer  de  la  Croix-Rousse  est  supé- 
rieure à  la  tangente  de  l'angle  de  frottement,  de  sorte  qu'un 
wagon,  môme  avec  toutes  ses  roues  enrayées,  glisserait  le  long 
du  plan  incliné.  En  cas  de  rupture  du  cable,  on  aurait  donc  eu 
à  craindre  des  accidents  sérieux  si  Ton  n'avait  pas  recours  à  des 
moyens  plus  puissants  que  le  système  d'enrayage  ordinaire* 
Les  ingénieurs  du  chemin,  MM.  Molinos  et  Pronnier,  ont  pris 
une  disposition  aussi  sûre  qu'ingénieuse  pour  obtenir  un  en- 
rayage prompt  et  énergique,  agissant  de  lui-môme  des  que  le 
cable  vient  à  manquer.  Ils  ont,  à  cet  effet,  monté  un  truck  spé- 
cial, dont  toutes  les  roues  sont  munies  de  freins  à  bande  mis 
en  serrage  sous  l'action  de  contre-poids  dont  la  chute  est  pro- 
voquée par  celle  d'un  frein  spécial  ;  celui-ci,  suspendu  par  une 
came  en  marche  normale,  tombe  abandonné  par  la  détente  du 
ressort  de  traction  quand  îo  câble  casse. 

Ce  frein  consiste  en  une  poulie  h  gorge  qui,  en  tombant  sur 
les  rails,  tourne  par  le  mouvement  que  lui  imprime  le  truck  en 
descendant.  Ce  mouvement  de  rotation  de  la  poulie  se  transmet 
à  l'arbre  qui  la  porte,  et  qui  est  fileté  en  sens  inverse  de  chaque 
côté  de  la  poulie.  Sur  ces  parties  filetées  sont  engagées  deux 
mâchoires,  qui  descendent  de  chaque  côté  du  rail,  et  que  la  ro- 
tation de  l'arbre  rapproche  l'une  vers  l'autre  jusqu'à  ce  qu'elles 
arrivent  au  serrage.  Le  frottement  que  ces  mâchoires  exercent 
sur  les  deux  faces  du  champignon  du  rail  est  suffisant  pour 
arrêter  le  truck  après  un  recul  de  quelques  mètres. 

Tous  les  wagons  sont  munis  de  freins  à  contre-poids  qui 
sont  mis,  par  l'intermédiaire  d'une  tige,  d'un  tendeur  et  d'une 
manivelle,  successivement  en  fonction  par  la  chute  du  contre- 
poids du  véhicule  voisin. 

Système  Agudio  5,  —  L'exécution  des  plans  inclinés  d'après 
les  systèmes  qui  précèdent  exige  : 

1°  Une  pente  relativement  faible,  sans  quoi,  si  l'on  veut  avoir 

1  Rapport  de  M.  Molinos.  Société  des  ingénieurs  civils,  1863. 
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une  forte  pente  et  remorquer  un  train  pesant,  le  câble  doit 
prendre  une  section  considérable  ; 

2°  Un  alignement  droit  sans  aucune  courbe,  attendu  que  les 
courbes  excluent  l'emploi  du  câble  plat  et  que  le  câble  rond 
cause  de  grandes  pertes  de  travail  par  sa  roideur,  s'use  beau- 
coup sur  les  poulies  de  la  voie  dans  les  courbes,  etc.,  etc. 
Par  suite  de  ces  deux  conditions,  l'établissement  d'un  chemin 
de  fer  pour  franchir  une  montagne  devient  une  cause  de  dépense 
considérable  comme  premier  établissement  et  comme  entretien 
journalier. 

M.  Agudio,  ingénieur  italien,  a  trouvé  une  solution  très-in- 
téressante du  problème  à  résoudre,  —  établir  le  plan  incliné- en 
courbe,  ce  qui  permet  de  suivre  les  ondulations  du  sol,  et  réduire 
les  dimensions  du  câble  remorqueur, — solution  qui  consiste  à 
substituer  au  câble  unique  deux  câbles  distincts. 

Le  premier,  de  forte  section,  est  le  câble  toueur;  il  repose  au 
milieu  de  la  voie,  sert  de  point  d'appui  au  train ,  et,  à  cet  effet, 
passe  deux  fois  sur  les  gorges  de  deux  tambours  portés  par  un 
trnck  placé  à  ia  queue  du  train. 

Le  second  câble,  dit  câble  moteur,  est  sans  fin.  Ses  deux  brins 
circulent  en  sens  inverse  sur  des  poulies  placées  de  chaque  côté 
du  câble  toueur. 

Aux  extrémités  supérieure  et  inférieure  du  plan  incliné  se 
trouvent  deux  moteurs  d'égale  puissance.  Celui  du  sommet,  au 
moyen  de  poulies  motrices,  attire  en  haut  le  brin  ascendant  ; 
celui  du  pied  de  la  rampe  tire  en  bas  le  brin  descendant  du 
câble  moteur. 

Les  deux  brins  de  ce  câble  passent  sur  des  poulies  fixées 
à  droite  et  à  gauche  des  tambours  du  truck  sur  lesquels  passe 
le  câble  toueur.  Au  moyen  d'un  embrayage,  les  poulies  de 
droite  et  de  gauche  donnent  le  mouvement  aux  tambours  du 
chariot  toueur,  qui  prend  alors  le  mouvement  et  la  vitesse  voulus. 
Par  cette  disposition,  l'effet  du  câble  moteur  est  réduit  de  moi- 
tié, puisque  le  brin  descendant  produit  un  travail  équivalent  au 
brin  ascendant  ,  ce  qui  permet  d'en  réduire  la  section  à  la  moitié 
du  câble  ordinaire. 
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De  plus,  on  peut  donner  aux  poulies  motrices  une  vitesse  de 
rotation  beaucoup  plus  considérable  qu'aux  tambours  du  cible 
toueur  ;  on  réduit  donc  encore,  par  l'intermédiaire  d'engre- 
nages, la  tension  du  brin  moteur  de  manière  à  la  ramener  au 
1/6  ou  au  1/8,  etc.,  etc.,  de  celle  qu'exige  le  système  de  la  trac- 
tion directe. 

Le  brin  ascendant  s'enroule,  au  haut  de  la  rampe,  sur  deux 
poulies  analogues  à  celles  du  truck  toueur,  et  passe  ensuite  au- 
tour d'une  poulie  horizontale  fixée  à  un  chariot  mobile  sur  un 
plan  fortement  incliné,  et  qui  sert  de  tendeur  au  câble  moteur. 
Au  pied  de  la  rampe,  le  brin  descendant  reçoit  une  disposition 
exactement  semblable. 

Une  application  de  cet  ingénieux  système  a  été  faite  sur  le 
plan  incliné  de  Dusino,  partie  abandonnée  du  chemin  de  fer  de 
Turin  à  Gênes,  et  qui  présente  une  pente  variable  de  0",027  à 
0m,032,  avec  des  courbes  et  des  contre-courbes  dont  les  rayons 
descendent  jusqu'à  3,ri0  mètres. 

Le  mouvement  était  donné  aux  deux  brins  du  cable  moteur 
par  deux  machines  locomotives  fixées  sur  châssis  aux  extrémi- 
tés du  plan  incliné,  et  qui  communiquaient  le  mouvement  aux 
poulies  motrices  du  câble  par  l'intermédiaire  de  poulies  de 
friction,  appliquées  contre  la  roue  motrice  de  la  machine  au 
moyen  d'un  balancier  et  d'un  contre-poids. 

Les  expériences  de  Dusino  ont  duré  pendant  les  six  derniers 
mois  de  1863,  et  ont  donné  lieu  à  des  rapports  très-favorables 
de  plusieurs  commissions  scientifiques  déléguées  à  cet  eiret. 

Le  système  de  M.  Agudio  trouvera  tôt  ou  tard,  nous  n'en 
doutons  pas,  d'intéressantes  applications,  lorsqu'il  s'agira  d'u- 
tiliser des  forces  motrices  naturelles,  telles  que  des  cours  d'eau, 
et  que  la  ligne  à  établir  ne  comportera  pas  un  emploi  conve- 
nable des  machines  locomotives. 

3?H .  Hoteur*  fl^cs.  —  Système  atmosphérique.  —  Ce  modo 
de  propulsion,  proposé  depuis  longtemps,  a  été  appliqué 
vers  1840  sur  le  chemin  de  Kingston  à  Dalkey,  ou  de  South- 
Devon  Hailway,  en  Irlande,  et  sur  la  rampe  de. Saint-Germain, 
en  France.  Il  consiste  à  faire  le  vide  dans  un  tube,  en  avant 
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d'un  piston  attaché  au  véhicule  à  transporter.  Ce  piston,  ayant 
ses  deux  faces  soumises  à  des  pressions  différentes,  doit  se 
mouvoir  du  côté  où  la  pression  est  la  plus  faible,  où  le  poids  de 
l'atmosphère  cesse  d'agir. 

Sur  la  rampe  de  Saint-Germain,  on  avait  établi,  dans  l'axe 
de  la  voie,  un  tube  en  fonte  de  0m,G3  de  diamètre,  ses  généra- 
trices supérieures  remplacées  par  une  fente  longitudinale  recou- 
verte d'une  lame  de  cuir  garnie  de  plaques  de  tôle  formant  sou- 
pape. L'aspiration  de  l'air  que  renfermait  le  tube  était  faite  au 
moyen  d'une  machine  à  vapeur  fixe,  placée  au  sommet  de  la 
rampe* 

Dans  le  tube  circulait  un  piston  relié  au  véhicule  par  l'inter- 
médiaire d'une  tige  verticale  en  fer,  attachée  à  un  train  de  ga- 
lets qui  soulevait  la  soupape  pour  effectuer  la  rentrée  d'air  du 
piston.  A  la  suite,  en  arrière  de  la  tige  de  connexion,  venait  un 
galet  qui  refermait  la  soupape. 

Ce  système  occasionnait  des  frais  d'entretien  plus  élevés 
que  ceux  entraînés  par  remploi  des  locomotives  à  grande  adhé- 
rence; aussi  a-t-il  été  abandonné;  mais^  comme  le  système 
Agudio,  il  est  susceptible  de  donner  de  bons  résultats  dans 
•      des  cas  spéciaux  où  la  force  motrice  serait  à  bas  prix. 

On  en  peut  dire  autant  du  système  J.-B.  Piatti,  de  Milan, 
qui  consiste  à  donner  l'impulsion  au  piston  moteur,  non  pas 
avec  la  pression  atmosphérique,  mais  à  l'aide  de  l'air  comprimé 
et  refoulé  dans  la  conduite. 

Une  idée  analogue,  conçue  dans  des  proportions  plus  im- 
portantes, a  été  reprise  dans  ces  derniers  temps  pour  un  pro- 
jet de  traversée  des  Alpes ,  au  moyen  d'un  tube  à  grande 
section  qui  envelopperait  le  train  tout  entier. 

Chemin  de  fer  glissant.  —  «  Les  chemins  de  fer  actuels  et 
surtout  les  locomotives,  en  raison  des  mouvements  alternatifs 
dont  sont  animés  certains  organes,  et  de  l'action  destructive 
qu'exerce  la  force  centrifuge  sur  les  roues  animées  d'une  très- 
grande  vitesse,  paraissent  avoir  donné  aujourd'hui  le  maximum 
de  vitesse  qu'ils  peuvent  atteindre. 
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«  Pour  suivre  la  loi  du  progrès,  il  faut  trouver  un  mode  de 
transport  qui  soit  aux  chemins  de  fer  ce  que  ceux-ci  ont  été 
par  rapport  aux  routes  de  terre.  » 

M.  Girard,  ingénieur  civil,  bien  connu  par  ses  remarquables 
travaux  d'hydraulique  appliquée,  poursuivi  par  les  deux  pensées 
qui  précèdent,  a  imaginé,  après  de  longs  et  minutieux  tâton- 
nements dont  l'origine  remonte  à  l'année  1832,  et  qui  dénotent 
chez  ce  fécond  inventeur,  de  rares  qualités,  l'énergie  et  la  per- 
sévérance, jointes  à  un  grand  talent  d'observation.  M.  Girard 
a  imaginé,  disons-nous,  le  chemin  de  fer  glissant  à  propulsion 
hydraulique. 

Concevons,  établies  sur  une  base  résistante,  deux  plates- 
bandes  en  fonte,  larges  de  0",28O,  et  distantes  de  2  mètres  d'axe 
en  axe.  A  l'extérieur,  une  saillie  en  retour  d'équerre  limite  ces 
plates-bandes,  qui  deviennent  ainsi  deux  rails  à  ornière  ou- 
verte vers  l'axe  de  la  voie.  Ces  rails  sont  dressés  sur  leur  face 
supérieure,  ajustés  et  réunis  bout  à  bout  dans  toute  la  lon- 
gueur du  chemin.  Tous  les  cent  mètres,  on  rencontre  un  joint 
compensateur  destiné  à  conserver  la  continuité  de  la  face  supé- 
rieure des  rails,  tout  en  laissant  aux  plates-bandes  la  facilité  de 
suivre  les  mouvements  variés  de  dilatation  causés  par  les  diffé- 
rences de  température.  A  cet  effet,  les  deux  abouts  de  rails 
sont  coupés  symétriquement  suivant  deux  plans  verticaux  in- 
clinés de  43°  sur  l'axe  de  la  voie.  Le  vide  triangulaire  qui  en 
résulte  est  comblé  par  une  plate-bande  découpée  en  coin,  dont 
les  faces  latérales  sont  aussi  inclinées  à  4o'°  par  rapport  à  son 
axe  dirigé  perpendiculairement  à  celui  de  la  voie.  Il  est  pressé 
dans  ce  sens  par  un  levier  à  contre-poids  qui  le  maintient  en 
contact  constant  avec  les  dcu\  abouts  des  rails,  dont  il  comble 
la  solution  de  continuité,  s  éloignant  de  l'axe  de  la  voie,  si  les 
rails  dilatés  le  poussent  en  dehors,  rentrant  au  contraire  vers 
l'intérieur,  si  les  rails  se  contractent.  A  côté  de  l'axe  de  la  voie 
s'élève,  au-dessus  du  sol,  une  tubulure  en  fonte  à  section  rec- 
tangulaire, dont  le  bec  recourbé  s'allonge  horizontalement,  son 
axe  faisant  avec  celui  de  la  voie  un  angle  de  quelques  degrés. 
Cette  tubulure,  désignée  sous  le  nom  d'injecteur,  se  rattache 
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sous  le  sol  à  une  conduite  d'eau  sous  pression,  alimentée  par 
une  machine  fixe.  A  côté  de  cette  tubulure  se  trouve,  au-dessus 
du  sol,  une  petite  manivelle  destinée  à  ouvrir  le  robinet  qui 
met  en  jeu  la  soupape  de  sortie  de  l'eau,  dont  l'écoulement  a 
lieu  par  le  bec  de  l'injecteur.  Voilà,  en  deux  mots,  ce  qui  con- 
stitue la  partie  fixe  du  chemin  de  fer  de  M.  Girard. 

La  partie  mobile  se  compose  d'un  truck  prenant  ses  points 
d'appui  sur  les  rails  plates-bandes,  par  l'intermédiaire  de  quatre 
patins  en  fonte  qui  constituent  l'essence  môme  du  chemin  de 
fer  glissant. 

Supposons  un  bloc  de  fonte  de  forme  rectangulaire  ,  ayant 
môme  largeur  que  le  rail  plate-bande,  0ra,80  de  longueur  et 
0m,08  d'épaisseur,  évidé  dans  le  sens  de  l'axe  principal.  Au  croi- 
sement des  deux  axes,  un  renflement,  alésé  dans  son  milieu, 
livre  passage  au  pivot  qui  rattache  le  patin  au  truck,  ce  pivot 
venant  prendre  son  point  d'appui  sur  des  ressorts  à  lames. 
En  outre  du  vide  occupé  par  les  ressorts,  on  a  enlevé  de  chaque 
côté  deux  larges  bandes  de  métal  ;  enfin  les  deux  saillies  latérales 
servent  au  guidage. 

Retournons  le  patin  sens  dessus  dessous;  nous  voyons,  dans  la 
face  par  laquelle  il  s'appuie  sur  le  rail  :  l°au  pourtour,  une  série 
de  canelures,  parallèles  aux  côtés  du  patin,  alternées  et  inter- 
rompues de  distance  en  distance  dans  leur  longueur;  2°  de 
chaque  côté  du  grand  axe,  deux  cavités  longitudinales  commu- 
niquant entre  elles  par  une  petite  rainure' à  l'une  de  leurs 
extrémités,  et  par  une  petite  tubulure,  avec  un  réservoir  d'eau 
sous  pression,  placé  sur  le  truck.  Le  pivot,  dans  ses  mouve- 
ments verticaux,  fait  monter  ou  descendre  une  petite  tige  qui 
règle  l'arrivée  de  l'eau  sous  le  patin. 

Enfin,  si,  par  la  pensée,  nous  retournions  le  truck  sens 
dessus  dessous,  nous  verrions,  disposée  dans  l'axe  du  truck, 
une  longue  pièce  de  fonte  divisée  en  deux  parties.  Celle  qui  se 
trouve  immédiatement  en  contact  avec  le  truck  forme  conduite 
qui  sert  à  distribuer  à  droite  et  à  gauche  l'eau  sous  pression, 
par  des  tuyaux  reliés  aux  patins  glissants  au  moyen  de  la  petite 
tubulure  dont  nous  avons  parlé. 
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La  seconde  partie  de  la  longue  pièce,  qui  porte  le  nom  de 
turbine  rectiligne,  est  ouverte  sur  ses  faces  verticales;  la  liai- 
son s'opère  entre  les  faces  supérieure  et  inférieure  au  moyen  de 
cloisons  curvilignes,  verticales,  venues  de  fonte  avec  tout  l'en- 
semble de  la  pièce  dont  elles  représentent  les  aubes.  > 

A  droite  de  la  turbine  rectiligne  et  à  chaque  extrémité  du 
truck,  nous  voyons  deux  aiguilles  horizontales,  mais  obliques 
par  rapport  à  l'axe  principal. du  truck,  destinées  pendant  le 
mouvement,  la  première  à  ouvrir,  la  seconde  à  fermer  le  ro- 
binet qui  donne  accès  à  l'eau  du  piston  moteur  de  la  soupape 
des  injecteurs. 

Remettons  maintenant  toutes  choses  en  place,  le  truck  repo- 
sant sur  la  voie  par  l'intermédiaire  de  ses  quatre  patins.  Sur 
le  tablier  du  truck  nous  voyons  un  réservoir  d'air  et  d'eau  sous 
pression  qui  peut  être  alimenté  par  une  petite  pompe,  au  moyen 
d'un  moteur  quelconque. 

Ce  réservoir ,  mis  en  communication  avec  le  tube  longitu- 
dinal, refoule  l'eau  en  dessous  des  patins.  Cette  eau  sous  pres- 
sion tend  à  se  loger  dans  les  deux  cavités  ménagées  sous  le 
patin  et  y  emprisonne  une  certaine  quantité  d'air  qui  fait  res- 
sort et  forme  régulaleur  de  pression.  Cherchant  à  s'échapper, 
elle  soulève  ces  patins  et  avec  eux  le  truck.  Lorsque  les  pa- 
tins restent  horizontaux,  l'écoulement  se  fait  régulièrement  à 
leur  pourtour;  mais,  s'ils  prennent  une  certaine  obliquité,  les 
cannelures  font  oflice  de  barrage  à  l'écoulement  de  l'eau  dont 
la  pression  s'élève  du  côté  où  le  patin  se  rapproche  du  rail. 
L'effet  inverse  se  produit  du  côté  du  patin  qui  est  soulevé,  puis- 
que, la  section  du  débit  de  l'eau  augmentant,  la  pression  di- 
minue sur  cette  partie  du  patin.  La  différence  de  pression 
rétablit  l'équilibre  et  le  patin  reprend  son  parallélisme  à  la 
voie.  Si  nous  admettons  maintenant  le  truck  soulevé  par  l'eau 
interposée  sous  le  patin,  et  soumis  à  un  effort  longitudinal  quel- 
conque, par  exemple  ' celle  de  l'eau  sous  pression  lancée  contre 
les  aubes  de  la  turbine  rectiligne  dont  le  truck  est  armé,  nous 
le  voyons  prendre  un  mouvement  qui  deviendra  d'autant  plus 
rapide  que  l'impulsion  sera  plus  énergique.  Lorsque  les  patins 
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sont  convenablement  établis  et  alimentés,  la  résistance  au 
mouvement  est  excessivement  faible,  1/1000  environ.  Le  che- 
min de  1er  glissant  serait  donc  déjà,  sous  ce  rapport,  un  per- 
fectionnement. On  y  trouve,  de  plus,  des  moyens  d'arrêt  extrê- 
mement puissants  :  il  suffit,  pour  enrayer  le  mouvement,  de 
fermer  l'admission  de  l'eau  sous  les  patins.  Ces  derniers  s'ap- 
puient alors  directement  sur  les  rails  et  le  frottement  des  sur- 
faces en  contact  devient  suffisant  pour  arrêter  le  mouvement, 
du  moins  jusqu'à  une  certaine  limite  de  pente. 

Restent  toujours  les  résistances  de  traction  en  courbes  et  sur 
les  rampes  (339).  —  Pour  les  vaincre,  la  propulsion  hydrau- 
lique devrait  prendre  une  importance  considérable,  entraînant 
des  frais  d'installation  et  d'exploitation  dont  le  développement 
ne  pourrait  être  couvert  que  par  une  nature  de  trafic  largement 
rémunératrice  :  celle  du  transport  des  voyageurs  à  des  vitesses 
inconnues  dans  l'état  actuel  de  la  science. 

Jusqu'à  quelles  limites  ce  transport  desservira-t-il  les  frais 
dont  il  s'agit?  Nous  n'oserions  nous  prononcer  dans  aucun  sens 
à  ce  sujet.  Le  passé  nous  apprend,  en  effet,  à  nous  méfier  des 
jugements  prématurés,  des  opinions  trop  absolues,  surtout  en 
fait  de  locomotion.  Dans  certains  cas  spéciaux,  sous  certaines 
conditions  particulières,  comme  le  transport  des  lettres  et  des 
dépêches  par  exemple,  le  système  de  M.  Girard  peut  devenir 
une  solution  intéressante  à  étudier  \  a  C'est,  comme  le  dit 
l'inventeur  lui-môme,  à  l'expérience  seule  de  résoudre  la  ques- 
tion. » 

XVl.  Moteurs  à  rail  auxiliaire.  —  Machines  à  engrenage 
et  crémaillère.  —  Nous  avons  vu  qu'à  l'origine  de  la  locomotion 
à  vapeur  (chap.  I,  §  1)  les  constructeurs  se  préoccupaient  prin- 
cipalement des  moyens  de  trouver  sur  la  voie  une  résistance 

1  M.  Girard  a  ru  l'occasion  d'appliquer  son  principe  de  glissement  aux 
tourillons  des  ai  lu  es  de  transmission  chargés  de  poids  s  élevant  jusqu'à 
3ii  000  kilogrammes. 

Les  expériences  prouvent  que  le  frottement  des  tourillons  parfaite- 
ment graisses  est  réduit,  par  l'interposition  de  l'eau  sous  pression  entre 
les  surlaces  flottantes,  à  un  centième. 
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suffisante  pour  forcer  la  machine  d'avancer,  ne  croyant  pas  en- 
core aux  clTets  de  l'adhérence  des  roues  sur  les  rails.  Mathew 
Murray  avait,  en  1812,  construit  pour  la  houillère  de  M.  Blen- 
kinsop  une  machine  à  pignon  et  roue  dentée  engrenant  sur 
une  crémaillère  fixée  à  l'un  des  côtés  de  la  voie.  Cette  machine 
fonctionna  pendant  plusieurs  années,  d'une  manière  satisfai- 
sante, et,  en  182ô\  elle  était  encore  en  usage  sur  le  chemin  de 
fer  de  Lccds,  où  se  trouvaient  des  parties  en  rampe  de  4/15 
ou  0,066. 

Vers  1848,  le  même  procédé  fut  employé  sur  le  chemin  de 
Madison  à  Indianopolis  (Indiaua,  États-Unis  d'Amérique)  pour 
franchir  la  rampe  de  1/17  ou  0,039  sur  1  kilomètre  environ  de 
longueur  qm  sépare  la  ville  de  Madison  de  la  rive  nord  de 
l'Ohio. 

MM.  Baldwin  et  O  de  Philadelphie,  qui  plus  tard  ont  con- 
struit la  machine  du  Blue-Ridge  (349),  fournirent  pour  l'ex- 
ploitation de  cette  rampe  deux  machines  établies  comme  suit  : 

(a)  Chaudière  horizontale  avec  foyer  à  dôme  renflé  ;  11 2  tubes 
de  0m,0:j  1  de  diamètre  et  4m,30  de  longueur. 

(ù)  A  l'avant,  deux  cylindres  extérieurs  inclinés  :  dia- 
mètre =  0n,,432  ;  course  =  0n,,;io9,  agissant  sur  quatre  essieux 
accouplés  portant  des  roues  de  im,220  de  diamètre. 

(c)  Au  milieu,  deux  cylindres  verticaux  :  diamètre  =--0m, 432  ; 
course  =0", 457,  faisant  mouvoir  par  des  bielles  pendantes  un 
arbre  à  manivelles  extérieures,  muni  d'un  pignon  qui  engrenait 
avec  une  roue  dentée.  Cette  dernière  roue  pouvait  s'élever  ou 
s'ahaisser  à  la  volonté  du  mécanicien,  étant  fixée  à  un  arbre 
suspendu  par  des  bielles  pendantes  à  un  levier  coudé  que  met- 
tait en  mouvement  la  tige  du  piston  d'un  cylindre  embrayeur  à 
vapeur  horizontal  de  0m,177  de  diamètre,  placé  vers  l'arrière 
sur  la  chaudière  de  la  machine. 

Cette  roue  d'engrenage  ,  lorsqu'elle  était  abaissée,  corres- 
pondait à  une  crémaillère  fixée  entre  les  deux  rails;  mue  par 
les  deux  cylindres  verticaux,  elle  ajoutait  la  puissance  déve- 
loppée sur  leurs  pistons  à  celle  des  cylindres  agissant  sur  les 
huit  roues  porteuses  de  la  machine.  Lorsque  le  surcroît  dadhé- 
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rence  donné  par  la  crémaillère  n'était  plus  nécessaire  à  la 
marche,  le  piston  du  cylindre  embrayeur  était  ramené  vers 
l'arrière,  relevant  ainsi  l'arbre  de  la  roue  d'engrenage  qui  se 
trouvait  dégagée  des  dents  de  la  crémaillère. 

Les  machines,  sans  le  tender,  pesaient  30  1/2  tonnes.  Elles 
ont  fonctionné  pendant  plusieurs  années  d'une  manière  satis- 
faisante à  tous  les  points  de  vue. 

Machines  à  roues  horizontales.  —  La  crainte  de  manquer 
d'adhérence,  surtout  pour  gravir  les  rampes  très-pronon- 
cées, préoccupe  donc  depuis  longtemps  tous  les  ingénieurs1. 
MM.  Charles  Vignoles  et  le  capitaine  John  Ericsson,  célèbres 
ingénieurs,  l'un  anglais,  l'autre  suédois,  prirent,  le  7  septem- 
bre 1830,  un  brevet  d'invention  pour  un  projet,  applicable  aux 
fortes  rampes,  d'un  rail  auxiliaire  et  d'une  paire  de  roues  à 
axes  verticaux  pressant  ce  rail  sur  ses  deux  faces  latérales,  et 
qui,  par  les  révolutions  qui  leur  seraient  imprimées,  remor- 
queraient un  train  là  où  les  roues  motrices  verticales  d'une 
machine  glisseraient  sans  effet  utile. 

Le  15  octobre  1840,  nous  trouvons  un  brevet  d'invention 
pour  un  projet  analogue,  pris  par  Henri  Pinkus. 

Le  18  dérembre  18i3,  M.  le  baron  Séguier  communique  à 
l'Institut  de  France  et  prend  le  5  décembre  184G  un  brevet 
pour  un  projet  d'application  du  rail  médian. 

Le  13  juillet  1847,  nouveau  brevet  pris  en  Angleterre  par 
George  Escol  Scllers,  sous  le  nom  de  A.-V.  Newton,  compre- 
nant  dans  son  ensemble  le  projet  Vignoles,  c'est-à-dire  :  ad- 
jonction à  une  machine  locomotive  ordinaire,  fonctionnant 
avec  ses  roues  accouplées  sur  les  parties  horizontales  ou  modé- 
rément inclinées,  d'une  seconde  paire  de  cylindres  qui  faisaient 
tourner,  par  pignons  et  roues  d'angle,  deux  roues  horizontales 
pressant  les  deux  faces  d'un  rail  auxiliaire  établi  sur  les  parties 
fortement  inclinées  de  la  ligne,  de  telle  sorte  que  l'adhérence 

1  M.  Zkraii  COLBURN,  htrnm.  Enaincer.,  p.  7n.  —  M.  Desbrières, 
Mémoires  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1 805,  p.  491 . 
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effective  pouvait  être  accrue  pour  ainsi  dire  indéfiniment. 
Chaque  paire  de  cylindres  avait  son  régulateur  particulier,  ce 
qui  permettait  de  faire  fonctionnera  volonté  chaque  moteur. 

M.  Sellers  construisit  quatre  ou  cinq  machines  de  ce  type, 
destinées  au  chemin  de  fer  de  Panama,  probablement  avant  que 
l'on  eût  arrêté  les  pentes  modérées  que  cette  ligne  affecte  au- 
jourd'hui. Ces  machines  n'y  furent  jamais  transportées;  on  les 
transforma  depuis  ou  bien  on  les  détruisit. 

Plus  récemment,  deux  autres  machines  d'un  modèle  presque 
identique  aux  précédentes  furent  établies  pour  l'exploitation 
d'un  chemin  de  houillère  en  Pensylvanie.  Mais,  pour  des  rai- 
sons autres  que  des  questions  techniques,  les  machines  n'en- 
trèrent pas  en  service. 

Nous  arrivons  enfin  à  Pan  née  1863,  dans  laquelle  M..1.-B.  Pell, 
de  Sparkbridge,  Lancashire,  prit  en  janvier  et  décembre  deux 
brevets  de  perfectionnements  aux  machines  locomotives  et  aux 
voitures  de  chemin  de  fer.  Une  première  application  de  la  ma- 
chine de  M.  Fell  eut  lieu  à  titre  d'essai  dans  le  Derbyshire,  sur 
le  chemin  de  fer  de  Gromford  à  High-Peack  appartenant  au  ré- 
seau d'exploitation  du  bassin  houiller  qui  s'étend  au  sud  de 
Manchester  vers  Sheffield. 

La  voie,  établie  sur  le  plan  incliné  de  Whaley-Bridge  en 
rampe  de  1/14  ou  0,072  sur  145  mètres  de  longueur,  se  déta- 
chait au  sommet  du  plan  incliné  pour  se  diriger  vers  un  coteau 
dont  il  gravissait  les  flancs  par  une  ligne  ondulée  et  tracée  sui- 
vant des  courbes  et  contre-courbes  de  50  mètres  de  rayon,  avec 
des  inclinaisons  variant  de  0,072  à  0,100,  en  moyenne  0,083*, 
sur  un  développement  de  720  mètres.  »  \ 

Les  deux  rails  latéraux  étaient  espacés  de  1^,10  et  le  rail 
auxiliaire  fixé  à  plat  sur  des  coussinets  en  fonte  qui  le  soute- 
naient a  0™ ,20  environ  au-dessus  de  la  surface  de  roulement 
des  rails  latéraux.  . 

La  machine-tender  qui  a  circulé  sur  cette  voie  possède  une 
surface  de  41mi,85,  et  pèse  en  état  de  marche  lt>\5  et  vide 
H1, 4.  Elle  se  compose,  comme  celle  de  M.  Sellers,  de  deux 
mécanismes  distincts. 
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Le  premier,  que  nous  désignerons  sous  le  nom  de  rrtéca- 
nisme  extérieur,  comprend  une  paire  de  cylindres  extérieurs  de 
0m,298de  diamètre,  dont  les  pistons,  avec  une  course  de  0m,4o7, 
font  mouvoir  les  manivelles  des  deux  essieux  moteurs,  espacés 
de  !œ,6(M,  et  portant  des  roues  de  0m,606  de  diamètre  au  rou- 
lement. 

Dans  îe  second  mécanisme,  qui  est  intérieur,  on  trouve  deux 
cylindre?  horizontaux  placés  entre  les  roues  porteuses  de  la  ma- 
chine, l'un  à  l'avant,  l'autre  a  l'arrière.  Ils  agissent  chacun 
sur  un  système  de  deux  roues  horizontales  de  0ro,4{)8  dè  dia- 
mètre, placées  de  part  et  d'autre  du  rail  auxiliaire,  contre  le- 
quel elles  sont  pressées  par  des  ressorts  en  spirale.  La  tension 
de  ces  ressorts  peut  se  régler  au  moyen  d'un  volant  à  la  portée 
du  mécanicien. 

Le  24  janvier  i  8fii,  des  essais  furent  faits  avec  cette  première 
machine.  Seule,  avec  une  pression  de  huit  atmosphères  et  mar- 
chant sous  l'impulsion  de  son  mécanisme  extérieur,  elle  s'arrêta 
sur  le  plan  incliné,  manquant  d'adhérence.  Le  mécanisme  ipté- 
térieur  étant  alors  mis  en  mouvement  h  son  tour,  la  machine 
gravit  la  rampe  avec  la  plus  grande  facilité.  Elle  en  lit  de  même 
avec  les  charges  auxquelles  on  l'attela  jusqu'à  concurrence  de 
44  tonnes  de  poids  brut  (y  compris  son  propre  poids),  sous  des 
vitesses  variant  de  17  à  lo  et  8  kilomètres,  selon  l'importance 
du  train  remorqué. 

Ces  essais  se  poursuivirent  jusqu'en  février  et  parurent  telle- 
ment concluants  qu'une  société  se  décida  à  répéter  l'expérience 
sur  la  partie  du  mont  Genis  la  plus  difficile  à  exploiter  à  ciel 
ouvert.  Si  les  nouvelles  expériences  étaient  satisfaisantes,  la 
société  devait  obtenir  la  concession  du  chemin  de  fer  installé 
sur  la  route  du  mont  Genis,  en  attendant  le  percement  du 
tunnel  de  Modane  à  Bardonnèche  *. 

Ges  essais  furent  repris  sur  une  ligne  établie  provisoirement 
aux  abords  du  col,  entre  Lanslebourg  et  le  sommet;  les  faits 
ressortant  de  ces  essais  suffirent  pour  décider  les  gouvernements 

!  Captûin  Tyler.  Heport  lo  ihc  Bnard  of  Trade. 
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français  et  italien  à  concéder  la  ligne.  Sans  nous  arrêter  aux 
détails  de  construction  de  la  voie  et  de  ses  accessoires,  dé- 
tails pour  lesquels  nous  renvoyons  aux  remarquables  mémoires 
qui  ont  été  publiés  d'une  part  par  le  capitaine  Tyler l,  de  l'autre 
par  M.  Desbrières*,  nous  nous  bornerons  à  décrire  succincte- 
ment la  nouvelle  machine  qui  doit  servir  de  type  aux  dix  loco- 
motives commandées  à  MM.  Gouin  et  G*  par  la  Compagnie  du 
chemin  de  fer  du  mont  Genis. 

La  machine  a  huit  roues  motrices,  quatre  roues  verticales  et 
quatre  roues  horizontales,  toutes  ensemble  mises  en  mouve- 
ment par  deux  cylindres  à  vapeur  placés  dans  l'intérieur  du 
châssis.  La  machine  est  presque  en  totalité  construite  en  acier. 
En  voici  les  principales  conditions  d'établissement  : 


Poids  de  la  machine.  —  Vide   16  50C  kilog. 

—  En  ordre  de  marche.    17  500  — 

Chaudière.  —  Longueur   2m,512 

—        Diamètre   0m,!i62 

Tubes.  —  Nombre   158 

—  Longueur  i  2m,(H)0 

—  Diamètre   om,n:n.s 

Surface  de,  chauffa   55-,,986 

—  de  grille   0"f,030 

Pression  dans  la  chaudière   8  atmosphères. 

Pression  effective  sur  les  pistons   6  — 

Cylindres  (deux).  —  Diamètre   0«°f380 

—            Course  1  0-,406 

Essieux  montés.  — -  Entraxe  extrême   2-,  092 

Roues  verticales.  —  Diamètre   0m,08.'i 

Houes  horizontales.  —  Diamètre   0»,683 

—               Entrave   0",620 


L'adhérence  supplémentaire  donnée  par  les  roues  horizon- 
tales est  facilement  réglée  par  le  mécanicien  du  haut  de  la 
plate-forme.  La  pression  est  appliquée  au  moyen  d'une  tige  en 
fer  portant  deux  pas  de  vis  h  filets  opposés  et  qui  a-it  sur  deux 

1  Imprimé  par  ordre  d«-  la  Chambre  des  communes,  le  23  juin  1865. 
'J  Mémoires  et  compte?  rendus  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1805, 
p.  457. 
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châssis  placés  de  part  et  d'autre  du  rail  médian.  Ces  châssis  sont, 
séparés  des  porte-coussinets  des  roues  horizontales;  chacun  par  » 
six  ressorts  en  spirale  qui  pressent  sur  ces  dernières  pièces.  La 
pression  maximum  qu'on  peut  donner  aux  roues  horizontales *r 
est  de  24  tonnes,  soit  6  tonnes  par  roue. 

Les  véhicules  destinés  à  circuler  sur  ce  chemin  de  fer,  pro- 
bablement le  premier  qu'on  aura  exploité  dans  les  conditions 
les  plus  désavantageuses,  sont  munis  de  quatre  galets  horizon- 
taux deOm,20  M)" ,25  de  diamètre,  fous  autour  d'axes  verticaux 
fixés  au  chAssis,  et  disposés  deux  à  deux  aux  extrémités  du  véhi- 
cule, de  chaque  côté  du  rail  médian.  «  C'est,  dit  M.  Desbrières, 
l'emploi  de  ces  galets  qui  transforme  en  frottement  de  roule- 
ment le  glissement  des  boudins  des  roues  verticales  contre  les 
rails  extérieurs  dans  les  courbes  et  permet  de  franchir  des 
courbes  impraticables  à  tout  autre  matériel.  C'est  aussi  cet  em- 
ploi qui  rend  tout  déraillement  impossible,  aussi  bien  pour  le 
train  que  pour  la  machine.  » 

3.-Î3.  Bateaux  transbordeurs.  —  Les  chemins  de  fer  ren- 
contrent quelquefois  de  larges  cours  d'eau,  de  grands  lacs,  des 
bras  de  mer,  etc.,  qui  n'admettent  pas  l'établissement  d'un 
pont  fixe,  tantôt  parce  ,que.  la  dépense  .ne  serait,  pjus^n^rapppjt ,  . 
avec  les  avantages  à  en  retirer,  tantôt  parce  que  les  conditions 
locales  ne  se  prêtent  pas  à  une  construction  de  ce  genre.  Pour 
tourner  la  difficulté  et  rétablir  la  circulation  des  trains  que  la 
solution  de  continuité  occasionnée  par  lamas  d'eau  interrom- 
prait, en  forçant  à  des  transbordements  longs  et  onéreux,  on  a 
eu  l'idée  d'établir  entre  les  deux  extrémités  des  voies  interrom- 
pues une  communication  par  eau,  au  moyen  de  bacs  recevant 
sur  leur  pont  les  véhicules  en  transit.  Ces  bacs  transbordeurs 
peuvent  être  mis  en  mouvement  soit  par  des  roues  à  aubes  ou  à 
hélices,  soit  au  moyen  d'une  machine  prenant  son  point  d'ap- 
pui sur  un  cable  toueur.  Los  eaux  qui  constituent  la  solution  de 
continuité  sont  généralement  à  niveau  variable  d'une  part  et  de 
l'autre  notablement  inférieur  à  celui  des  rives.  Pourffes  franchir, 
il  faut  donc  racheter  par  un  procédé  quelconque  la  différence  qui 
existe  entre  le  niveau  des  eaux  et  la  plate-forme  de  la  voie  cou- 


Digitized  by  Google 


SYSTÈMES  DIVERS.  105 

rante,  que  l'on  tient  aussi  élevée  que  possible,  pour  éviter»  les 
effets  des  inondations.  Le  problème  a  trouvé  deux  solutions  dif-r 
fércntes,  deux  procédés  bien  distincts  :  bateaux  à  pont  mobile,' 
atterrissage  fixe;  bateaux  à  pont  fixe  et  atterrissage  mobile.  Le 
premier  présente  relativement  au  second  de  nombreux  désavan- 
tages; nous  n'en  dirons  donc  que  quelques  mots.  Il  consiste  à  dis- 
poser, sur  un  bateau  d'une  grande  largeur  et  d'une  longueur 
suffisante  pour  recevoir  un  certain  nombre  de  wagons,  une  plate- 
forme, garnie  d'une  ou  deux  voies  de  fer,  pouvant  s'élever  ou 
s'abaisser  horizontalement  au  moven  de  vis  et  de  cabestans,  de 
manière  à  mettre  les  rails  de  la  voie  d:eau  à  la  hauteur  des  rails 
de  la  voie  de  terre.  Un  pont-levis  comble  le  vide  existant  entre 
ces  deux  voies,  et  aussitôt  amarrés  les  wagons  peuvent  rapide- 
ment passer  de  l'une  à  l'autre.  Avantageux  sous  ce  dernier 
rapport  seulement,  ce  système  présente  l'inconvénient  d'exiger 
l'emploi  de  bateaux  d'une  très-grande  largeur,  pour  compenser 
le  surélèvement  du  mâîacentre 1  nécessité  par  la  position  des 
wagons  placés  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du  plan  de 
flottaison. 
• 

Le  bac  transbordeur  du  Nil,  —  remplacé  depuis  par  un  pont 
fixe,*— qui  était  établi  d'après  ce'premier  système,  avait  une 
coque  plate  de  18M,28  de  largeur  et  un  tablier  mobile  à  deux 
voies,  pouvant  prendre  différentes  positions  selon  le  niveau  des 
eaux  du  Nil,  qui  varie  de  0  mètre  à  8!M,2o.  Le  mouvement  de 
translation  horizontale  était  imprimé  au  navire  par  deux  ma- 
chines à  vapeur  de  quinze  chevaux,  placées  sur  le  pont  et  ac- 
tionnant les  poulies  sur  lesquelles  s'enroulaient  deux  chaînes 
de  touage  noyées  dans  le  fleuve,  distantes  l'une  de  l'autre  de 
IS^OO,  et  formées  de  maillons  de  0ro,G33  de  long  et  0",088  de 
large,  en  fer  rond  de  0m,028  de  diamètre. 

1  Centre  de  courbure  «V  la  courbe  décrite  par  le  centre  de  pression  du 
volume  d'eau  déplacé  dans  les  divers  oscillations  horizontales  du  navire, 
et  «lui  doit  se  trouver  placé  au-dessus  du  centre  de  gravité  du  système 
flottant.  (VI.  Bélanger,  Cours  de  mécanique.) 
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Le  second  procédé,  —  pont  fixe  et  atterrissage  mobile,  — 
peut  à  son  tour  se  diviser  en  deux  systèmes  :  transbordement 
•  vertical;  transbordement  par  plans  inclinés. 

Il  existe  un  exemple  de  transbordement  vertical  à  Huhrort, 
point  de  rencontre  du  Rhin,  et  du  cbemin  de  fer  d'Aix-la- 
Chapelle  à  Gladbach  et  Grefeld.  Sur  chaque  rive  du  fleuve  se 
trouve  une  tour  carrée  à  cinq  étages,  dont  la  base  repose  sur 
trois  murs,  deux  perpendiculaires,  le  troisième,  celui  qui  tou- 
che à  la  berge,  parallèle  au  cours  du  fleuve.  Ces  trois  murs 
forment  donc  une  espèce  de  port,  dont  l'ouverture  du  côté  du 
fleuve  laisse  place  à  l'introduction  d'un  ponton  flottant,  garni 
de  rails  sur  son  plancher.  Dans  le  vide  compris  entre  les  trois 
murs,  se  meut  verticalement  un  tablier  en  charpente  suppor- 
tant deux  voies;  il  se  rattache,  par  l'intermédiaire  de  quatre 
fortes  tringles  en  fer,  à  un  joug  en  fonte  qui  coiffe  un  long 
piston  plein  se  mouvant  dans  un  cylindre  en  fonte  dont  la 
base  repose  sur  un  plancher  en  fer  établi  à  cinq  mètres  au- 
dessus  des  rails  de  terre  ferme.  La  tète  du  piston  est  guidée 
par  deux  glissières  fixées  contre  deux  montants  en  bois.  Le 
cylindre  moteur  communique,  par  une  conduite  d'eau  sous 
pression,  avec  un  accumulateur  du  système  Armstrong,  la 
pression  étant  obtenue  au  moyen  d'une  machine  à  vapeur  (voir 
ire  partie,  t.  II,  chap.  vu).  Il  porte  à  sa  base  une  large  tubu- 
lure, dans  laquelle  nous  voyons  trois  soupapes  :  Tune  règle 
l'admission  de  l'eau  sous-pression  dans  le  cylindre  et  produit 
l'ascension  du  piston;  la  deuxième  donne  écoulement  à  l'eau, 
lorsqu'il  s'agit  ne  laisser  de-cendre  le  piston.  Cette  eau  se  rend, 
par  un  tuyau  vertical,  dans  une  bâche  placée  au  cinquième 
étage  du  bâtiment.  De  là  elle  s'écoule  vers  la  machine  alimen- 
tant l'accumulateur. 

La  troisième  soupape,  enfin,  introduit  l'eau  sous  pression 
dans  un  second  cylindre  auxiliaire  muni  d'un  piston  moteur 
disposé  en  sens  inverse  du  piston  du  cylindre  principal.  Celui-ci 
en  effet  agit  par  traction  directe  sur  les  chaînes  de  la  plate- 
forme mobile.  Le  piston  auxiliaire  n'agit  sur  ces  mêmes  chaînes 
que  par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  et  d'une  poulie  de  renvoi. 
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Ce  second  piston  est  nécessaire  lorsqu'il  s'agit  de  transbor- 
der une  locomotive.  Sauf  ce  cas  particulier,  le  piston  prin- 
cipal est  suffisant  pour  descendre  ou  monter  deux  wagons  à 
la  fois. 

Supposons  qu'il  s'agisse  de  transborder  un  train  arrivant  par 
la  voie  de  terre  ferme. 

Pour  faire  la  manœuvre  du  transbordement,  le  tablier  mo- 
bile est  arrête  par  un  verrou,  de  manière  à  faire  correspondre 
le  niveau  de  ses  rails  avec  celui  des  rails  de  terre  ferme.  Les 
wagons  sont  alors  poussés  sur  la  plate-forme.  Le  mécanicien 
ouvre  d'abord  la  soupape  d'admission,  les  verrous  d'arrêt  du 
tablier  sont  tirés,  puis  la  deuxième  soupape,  celle  d'écoulement, 
est  mise  en  jèu,  la  machine  à  vapeur  soutenant  d'ailleurs  la 
pression  dans  l'accumulateur. 

Le  tablier  avec  sa  charge  descend  ét  s'arrête  sur  ses  verrous 
à  la  hauteur  des  rails  du  ponton  qui  doit,  passer  les  wagons. 
Arrivés  sur  l'autre  rive,  les  wagons  sont  poussés  sur  le  tablier, 
enlevés,  par  la  pression  de  l'eau  dans  le  cylindre  moteur,  jus- 
qu'au niveau  des  rails  de  terre  ferme. 

En  4856,  le  passage  s'effectuait  sur  canots  remorqués  par  un 
bateau  à  vapeur.  A  cette  époque,  nous  avons  vu  la  manœuvre 
du  transbordement  s'opérer  dans  les  délais  suivants  : 

Descente  de  deux  wagons  chargés  à  40  tonnes,  —  de  4  à 
S  minutes  ; 

Traversée  d'une  rive  à  l'autre  avec  seize  wagons —quatre  par 
ponton,  — 45  minutes. 

Depuis  cette  époque,  le  passage  d'eau  s'effectue  sur  un  ba- 
teau à  vapeur  dont  le  pont  porte  les  rails. 

A  notre  connaissance,  le  système  de  Huhrort  n'a  pas  trouvé 
d'imitateurs. 

Il  n'en  est  pa<  de  même  du  transbordement  par  plans  incli- 
nés. Ce  système,  en  service  depuis  de  nombreuses  années  sur 
les  embouchures  des  rivières  le  Forth  et  le  Tay  en  Ecosse,  a  reçu, 
avec  quelques  variantes  plus  ou  moins  importantes,  plusieurs 
applications  sur  le  continent,  notamment  au  passage  de  l'Elbe, 
entre  les  stations  de  Hohnstorf  et  de  Lauenbourg  (lignes  du  Ha- 
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novre  et  do  Prusse),  sur  le  Rhin  à  Elten  et  à  Hheinhausen, 
près  de  Duisburg  (chemins  rhénans). 

i  Nous  empruntons  à  un  mémoire  de  MM.  Funk  (Ober-Bau- 
rath),  conseiller  supérieur  des  travaux,  et  Welkncr  (Ober-Mas- 
chinen-meister),  ingénieur  en  chef  des  machines,  aux  chemins 
de  fer  du  Hanovre,  les  détails  qui  suivent  sur  les  bateaux  trans- 
bordeurs d'Ecosse  et  l'application  qui  en  a  été  faite  a  l'embou- 
chure de  l'Elbe. 

Les  deux  fleuves  le  Forth  et  le  Tay  produisent  deux  solutions 
de  continuité  sur  la  ligne  de  fer  qui,  partant  d'Edinburgh,  met 
cette  ville  en  communication  avec  le  nord  de  l'Ecosse,  en  pas- 
sant par  Perth  et  Dundee.  Véritables  golfes  sujets  a  des  varia- 
tions considérables  de  niveau,  les  eaux  à  franchir  présentent 
sur  le  Forth,  entre  les  gares  de  Granton  et  Hurnt-Island,  une 
largeur  de  î*  i/2  milles  anglais  (8k,8:>0).  L'estuaire  du  Tay  n'a 
que  7/8  de  mille  (4k,400)  de  largeur,  entre  les  gares  maritimes 
de  Broughty-Ferry  et  Tay-Port. 

En  chacun  de  ces  points,  les  rails  de  la  gare  viennent  aboutir 
à  ceux  d'un  plan  incliné  —  à  1/8  sur  le  Forth,  sur  le  Tay — 
qui  descend  jusqu'au  niveau  le  plus  bas  qu'atteignent  les  eaux. 
Au  Forth,  les  plans  inclinés  sont  construits  en  maçonnerie. 
Ceux  du  Tay  consistent  en  charpentes  de  pilotis  et  longrines, 
portant  des  rails  Brunei  renversés.  Il  s'y  trouve  deux  voies, 
avec  cette  particularité  que  les  rails  intérieurs  sont  assez  raj>- 
prochés  pour  former  une  troisième  voie.  Sur  ces  plans  inclinés 
se  meut  une  plate-forme  en  charpente  supportée  par  vingt-quatre 
roues  en  fonte  de  2',t>"  (0m,7f>l)  de  diamètre,  armées  à  la  jante 
d  une  saillie  continue  qui  en  partage  la  largeur  en  deux  parties 
égales,  cette  saillie  se  logeant  dans  le  creux  des  rails  Brunei. 

A  l'extrémité  inférieure  de  cette  plate-forme  on  trouve  un 
pont-levis  <\\x\  met  en  communication  directe  les  rails  de  là 
plate-forme  avec  ceux  du  pont  du  transbordeur.  Ce  pont-levis  est 
élevé  ou  abaissé  au  moyen  de  chaînes  mues  par  deux  treuils 
placés  sur  un  chevalet  que  porte  la  plate-forme. 

Pour  ménager  aux  wagons  le  passage  du  bateau  sur  la  plate- 
forme, sans  amener  quelque  accident  ou  avarie,  il  faut  que 
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l'inclinaison  des  rails  du  pont-levis  se  tienne  autant  que  possible 
vers  0,01.  Le  bateau,  armé  à  ses  deux  extrémités  d'un  gouver- 
nail, ne  pouvant  d'ailleurs  s'approclier  de  la  rive  qu'à  la  dis- 
tance fixée  par  sou  tirant  d'eau  d'une  part  et  la  hauteur  de  la 
marée  de  l'autre,  il  faut  que  la  plate-forme  se  déplace  le  long 
du  plan  incliné  pour  prendre  le  niveau  du  bateau.  Ce  déplace- 
ment s'effectue  au  moyen  d'une  chaîne  attachée  à  l'axe  du 
milieu  de  la  plate-forme,  et  qui  à  son  autre  extrémité  s'accroche 
à  volonté  dans  les  maillons  d'une  chaîne  sans  fin  qu'une  ma- 
chine fixe  à  vapeur  établie  au  sommet  du  plan  incliné  l'ait  mou- 
voir au  moyen  d'un  embrayage.  L'arbre  de  couche  principal 
que  cette  machine  met  également  en  mouvement  porte  trois 
tambours,  au  diamètre  de  0m,9l3,  correspondant  aux  trois 
voies  du  plan  incliné.  Sur  chaque  tambour,  qui  peut  être  mis 
en  mouvement  ou  arrêté  par  le  mécanicien  à  l'aide  d'embrayage, 
est  enroulé  un  cAble  en  chanvre  de  2"  (0n,,0?H)  de  diamètre, 
armé  à  son  extrémité  libre  d'un  étrier  qui  s'adapte  au  crochet 
d'attelage  des  véhicules  à  transborder. 

La  dépense  d'établissement  des  plans  inclinés,  machines 
fixes,  chariot,  plate-forme,  chaînes  et  cordes,  s'est  élevée  : 

Pour  le  Forth,  à  250  000  francs  ; 

Pour  le  Tay,  à  220000  francs. 

Les  bateaux  transbordeurs  sont  construits  en  fer  —  ma- 
chines actionnant  des  roues  à  aubes ,  —  un  gouvernail  à 
chaque  extrémité  pouvant  être  mû  et  arrêté  indépendamment 
de  l'autre. 

Ceux  du  Forth  ont  52m,423  de  longueur,  10m,3G3  de  lar- 
geur au  milieu,  16m,630  à  l'extérieur  des  roues;  ils  calent,  à 
vide,  itf,,4o7,  et  en  charge  lm,980.  Leur  pont  est  garni  de  trois 
voies  qui,  aux  extrémités,  se  reforment  en  deux  voies  correspon- 
dant à  celles  des  plans  inclinés.  Ils  chargent  33  à  33  wagons 
à  quatre  roues,  opèrent  la  traversée  entre  Grantou  et  Burnt- 
Island  en  26  minutes  etfontde  huit  à  dix  voyages  par  jour. 

Le  Leviathan,  le  plus  ancien  bateau  de  ce  type,  construit 
chez  M.  11.  Napier  à  Glascow,  a  coûté  40Ô750  francs.  Les 
bateaux  du  Tay  sont  plus  petits  ;  leur  pont,  disposé  en  dos  d'àne 
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à  partir  de  l'axe  des  roues  avec  une  inclinaison  de  0ro,011,  al 
muni  de  deux  voies  seulement,  mesure  42,n,070  de  longueur, 
0m,70  de  largeur,  extérieurement  aux  roues  1^,430.  — Deux 
machines  oscillantes  de  120  chevaux  de  force.  Ils  déplacent 
200  tonnes,  et  calent  lm,683  d'eau. 

Ils  chargent  15  à  47  wagons  à  quatre  roues,  font  douze  à 
quatorze  traversées  par  jour,  et  transportent  ainsi  en  moyenne 
(80  wagons.  Le  prix  du  Napier  a  été  de  229  500  francs. 

Les  frais  d'exploitation  pendant  six  mois,  en  1861-1862,  pour 
le  transbordement  sur  le  Forth  de  37  618  wagons,  se  sont  ven- 
tilés de  la  manière  suivante,  non  compris  la  main-d'œuvre 
d'approche  dans  les  gares  : 

Machine  fixe  et  appareils  mécaniques,  768 1.  st.    fr.  19  200. 

Bateaux  à  vapeur   1308 1.6t.        32  625. 

Ce  qui  donne,  en  comptant  2,5  tonnes  par  wagon  en 
moyenne,  55  centimes  pour  frais  de  traversée  d'une  tonne  de 
chargement  net. 

Le  transbordement,  soit  pour  charger,  soit  pour  décharger 
les  bateaux,  s'effectue  en  plusieurs  opérations  qui  comprennent 
la  manœuvre  de  deux,  trois  et  jusqu'à  cinq  wagons  à  la  fois.  Sur 
chaque  voie,  trois  hommes  ramènent  la  corde  au  bateau  ou  la 
remontent,  selon  le  sens  de  la  manœuvre. 

Les  données  qui  ont  servi  à  la  rédaction  du  projet  de  traversée 
de  l'Elbe,  entre  Hohnstorf  et  Lauenburg,  procèdent  des  mômes 
principes,  mais  avec  des  modifications  résultant  des  circonstan- 
ces inhérentes  à  la  question  elle-même.  Le  trafic  étant  beau- 
coup moins  considérable  et  la  durée  de  traversée  très-courte, 
on  n'a  installé  qu'une  seule  voie  sur  le  bateau  transbordeur. 
La  disposition  des  voies  airx  abords  des  plans  inclinés  étant 
très-favorable  aux  manœuvres  des  wagons,  on  a  compté  que  le 
chargement  ou  le  déchargement  en  2  ou  3  opérations  de  2  à 
3  wagons  à  la  fois  durerait  en  moyenne  8  minutes,  la  traversée 
8  minutes,  le  temps  perdu  pour  le  départ  et  l'accostage  14  mi- 
nutes, soit  en  totalité  pour  un  seul  voyage  dans  un  sens  une 
demi-heure  ;  soit  enfin  par  jour  20  traversées  simples,  pro- 
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«luisant  un  mouvement  annuel  de  60  000  tonnes  de  marchan- 
dises traversant  l'Elbe  dans  chaque  sens. 

Les  plans  inclinés  du  Tay  sont  au  l/6j  ceux  du  Forth  au  1/8. 
Pour  ceux  de  l'Elbe,  les  ingénieurs,  désireux  de  faciliter  le  pas- 
sage des  plans  inclinas  sur  les  voies  horizontales  aux  wagons  ù  six 
roues  dont  on  voulait  ménageries  ressorts  et  les  tampons  d'une 
part,  et  en  même  temps  laisser  entre  le  gouvernail  et  le  plan 
incliné  un  espace  libre  d'au  moins  0m,4o*7,  —  18"  —  pour  teuir 
compte  de  l'oscillation  du  navire  agité  par  les  lames,  ont  adopté 
l'inclinaison  de  1/9  (0,111).  La  hauteur  des  eaux  varie  île 
.  5m,n48;  on  a  descendu  le  pied  du  plan  incliné  à  la  cote  —  lf  ,i7et 
reporté  son  sommet  au  niveau  des  rails,  soit  à  la  cote  -h  7m,00. 
La  longueur  du  plan  incliné  atteint  ainsi  74m,00;  celle  du  cha- 
riot plate-forme  30M,2o,  y  compris  la  portée  du  pont-levis  qui 
est  de  7™  ,59. 

La  voie  se  compose  de  rails  ordinaires  avec  traverses  et  lon- 
grines  fixées  sur  pilotis. 

Dans  l'axe  se  trouve  une  ornière  en  fonte  dont  le  fond  est 
garni  de  dents  contre  lesquelles  vient  buter  un  fort  valet  enfer, 
placé  au  bas  du  chariot  pour  le  maintenir  en  place,  les  joues 
formant  guides  de  la  forte  chaîne  qui  sert  à  faire  monter  ou 
descendre  le  .chariot,  lorsque  son  extrémité  supérieure  est  ac- 
crochée à  la  chaîne  sans  fin  mise  en  mouvement  par  la  machine 
fixe. 

C'est  le  fer  qui  constitue  la  charpente  du  chariot  plate-forme 
de  l'Elbe,  la  charpente  en  bois  des  constructions  analogues  en 
Ecosse  exigeant  une  quantité  considérable  d'armatures,  de 
renforts,  et  des  réparations  fréquentes,  etc.,  etc.  Cependant  les 
poutres  du  pont-levis  sont  formées  de  deux  longrines  en  bois 
portant  des  rails  Brunei,  armées  sur  leurs  faces  verticales 
de  tôles  et  cornières  qui  forment  renforts  et  garde-roues. 

La  manœuvre  de  levage  du  pont-levis  s'elfectue  à  la  main, 
au  moyen  d'un  treuil  placé  sur  l'échafaudage  qui  fait  corps  avec 
le  chariot  plate- forme.  La  chaîne  de  traction  du  contre-poids  et 
du  treuil  passe  sur  une  poulie  fixée  à  l'extrémité  supérieure 
d'une  bielle  inclinée  qui  peut  pivoter  sur  son  pied  retenu  au 
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pont  du  chariot;  cette  bielle  forme  bissectrice  de  l'angle  des 
deux  brins  de  la  chaîne,  celui  d'en  haut  restant  toujours  pa- 
rallèle au  plan  de  la  plate- forme. 

La  machine  fixe  est  à  haute  pression,  à  deux  cylindres  de 
0,n,330  de  diamètre.  Par  une  transmission  spéciale,  elle  fait 
mou\oir  le  chariot  plate-forme,  dont  on  fixe  la  position  d'abord 
au  moyen  du  verrou  d'arrêt  indiqué  plus  haut,  et  de  plus  par 
des  freins  puissants  répartis  sur  les  axes  des  roues  de  la  chaîne 
sans  fin,  et  sur  le  volant  môme  de  la  machine  fixe.  Les  leviers 
de  tous  ces  freins,  comme  ceux  de  la  mise  en  marche  de  la  ma- 
chine, sont  sous  la  main  du  mécanicien. 

Le  bateau  porte  deux  gouvernails  indépendants  l'un  de 
l'autre  et  manœuvrés  du  haut  du  balcon  en  arcade  qui  sur- 
monte les  tambours.  Il  a  43'", 30  de  longueur  entre  les  heur- 
toirs qui  se  trouvent  h  l'aplomb  des  axes  des  gouvernails, 
7  mètres  de  largeur  à  la  flottaison,  llm,88  en  dehors  des  tam- 
bours ;  une  seule  voie,  dans  l'axe  du  bateau. 

Les  chaudières  et  la  machine  placées  sous  le  pont  sont  divi- 
sées en  deux  parties  égales  et  symétriques,  disposées  de  chaque 
côté  de  l'axe  longitudinal  du  bateau,  les  cylindres  inclinés 
agissant  directement  sur  les  manivelles  de  l'arbre  moteur. 

La  compagnie  des  chemins  de  fer  Rhénans  a  fait  exécuter, 
sous  la  direction  de  M.  Hartwich,  ingénieur  général  et  con- 
seiller intime,  deux  traversées  sur  le  Rhin,  l'une  à  Elten,  entre 
Arnheim  et  Glèves,  l'autre  a  Rheinhausen  près  Duisburg,  qui  dif- 
fèrent essentiellement  des  dispositions  décrites  plus  haut.  Ici  la 
variation  de  niveau  des  hautes  eaux  et  des  eaux  moyennes  est 
de  6  mètres.  On  a  pu  racheter  cette  différence  de  hauteur  au 
moyen  de  deux  rampes  inclinées  à  1/48  (0,021),  qui  forment 
le  prolongement  des  voies  de  la  gare  et,  comme  telles,  peuvent 
être  desservies  par  les  locomotives.  Sur  ces  rampes  se  trouvent 
deux  petits  chariots  dont  le  tablier  garni  d'une  voie  est  incliné 
à  1/12  (0m,0833)  en  sens  inverse  des  rampes  des  berges,  Je 
côté  le  plus  élevé  s'adossant  à  l'extrémité  du  pont  du  bateau  et 
la  partie  basse  en  contact  avec  la  rampe  étant  formée  d'un 
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plan  mobile  équilibré  par  des  contre-poids,  à  la  manière  des 
patins  des  chariots  roulants  des  chemins  Badois  et  de  l'Est. 
(IN  partie,  t  II,  p.  98.) 

Les  rampes  sont  à  deux  voies  :  à  chaque  voie  correspond  un 
bateau  toueur  naviguant  entre  deux  cables  immergés.  Ces  deux 
câbles,  de  0",045  de  diamètre,  formés  de  sept  torons  com- 
posés chacun  de  sept  fils  de  fer  de  5  millimètres  et  demi  de 
diamètre,  aboutissent  au  centre  d'une  poulie  horizontale  mon- 
tée sûr  un  chariot-tendeur  constamment  rappelé  en  arrière  par 
une  chaîne  dont  l'une  des  extrémités  est  fixée  dans  le  terrain, 
tandis  que  l'autre  soutient  un  contre-poids  de  7,500  kilogram- 
mes, suspendu  dans  un  puits. 

Chacun  des  câbles  d'amont  amarrés  par  des  ancres  mouillées  à 
100  mètres  environ  du  passage,  sert  de  guide  au  bateau  toueur. 
Les  câbles  d'aval  s'enroulent  autour  de  deux  grandes  poulies  à 
gorge  de  7m,25  de  diamètre,  qui  sont  mises  en  mouvement  au 
moyen  d'une  transmission  à  courroies  par  une  machine  à  va- 
peur à  deux  cylindres  horizontaux,  placée  avec  ses  chau- 
dières et  tout  le  mécanisme  sur  le  côté  d'aval  du  bâtiment. 

Le  pont,  qui  a  45  mètres  de  long  et  5m,75  de  large,  ne  porte 
qu'une  seule  voie  disposée  en  trois  alignements  raccordés  par 
des  courbes,  l'alignement  du  milieu,  qui  a  19  mètres  de  lon- 
gueur, étant  rejeté  de  0m,40  vers  l'amont,  afin  de  laisser  l'espace 
libre  à  l'installation  des  machines  ;  les  voies  sont  munies  à 
chaque  extrémité  de  heurtoirs  placés  en  tète  de  leviers  qui, 
tournant  autour  d'un  axe  horizontal  fixé  à  la  tête  de  la  coque 
du  bâtiment,  peuvent  s'effacer  en  dessous  du  pont  et  laisser 
passer  les  wagons. 

Chaque  bateau  peut  transporter  en  une  traversée  simple  cinq 
voitures  de  voyageurs  à  quatre  ou  cinq  compartiments. 

Les  abords  des  rampes  sont  défendus  par  des  épis  s'avançant 
à  une  assez  grande  distance  dans  le  fleuve  pour  détourner  le 
courant,  préserver  les  rampes  des  affouiilements  et  mettre 
les  bateaux  accostés  à  l'abri  de  l'agitation  des  vagues. 

353  bis.  Transbordement  sur  pont  de  bateaux.  —  Un  trafic 

peu  important;  un  cours  d'eau  navigable  dont  le  lit  se  déplace 
t.  m.  8 
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et  devient  quelquefois  à  sec  sur  certaines  parties  :  telles  étaient 
les  conditions  que  présentait  la  jonction  de  deux  lignes  secon- 
daires qui  relient  Garlsruhe-Maxau  (Bade)  à  Winden-Maximi- 
liansau  (Palatinat-Bavarois),  séparées  par  le  cours  du  Rhin  à 
Maxau1.  La  Direction  des  chemins  de  fer  du  Palatinat,  reculant 
devant  l'établissement  d'un  pont  fixe  ou  d'un  service  de  bateaux 
transbordeurs,  se  décida  pour  l'installation  d'un  pont  de  ba- 
teaux. 

La  construction  s'étend  sur  363  mètres  de  longueur,  dont 
129  mètres  sur  les  deux  rampes  de  rives  et  234  mètres  sur  les 
trente-quatre  bateaux -pontons  qui  forment  la  traversée  du 
Rhin.  —  Les  deux  rampes  ont  une  inclinaison  variable  de 
0B,00  correspondant  aux  plus  hautes  eaux,  à  0m,040  qui  se  pré- 
sente lorsque  le  Rhin  est  au  plus  bas  niveau. 

La  largeur  des  pontons  est  divisée  en  trois  sections.  —  Celle 
du  milieu  a  3", 50  et  sert  au  passage  du  chemin  de  fer,  qui  n'a 
qu'une  voie.  —  Les  deux  autres  sections,  à  droite  et  à  gauche 
des  rails,  avec  4m,20  de  largeur  chacune,  sont  destinées  à  la 
circulation  des  piétons  et  des  voitures  de  routes  ordinaires. 

Les  trains  qui  circulent  sur  le  pont  se  composent  de  quatre 
wagons  à  marchandises  chargés  à  10  tonnes,  remorqués  par 
une  locomotive-tender  à  quatre  roues,  pesant  17',50. 

Ces  machines,  établies  sur  les  mômes  principes  que  les  ma- 
chines de  gares  construites  pour  les  usines  de  M.  deWendel  *, 
près  Saarbruck,  ont  les  dimensions  suivantes  : 


Surface  de  chauffe   51,00  mètres. 

Diamètre  de  la  chaudière   1,06  — 

Longueur  totale  de  la  chaudière. .  4,12  — 

Cylindres.  —  Diamètre   0,28  — 

—         course   0,46  — 

Roues.  —  Diamètre   0,92  — 

Entraxe  des  deux  essieux   2,10  — 

Poids  de  la  raachiue  vide   15  Tonnes. 


1  Station  fluviale,  située  à  peu  près  à  égale  distance  de  Kehl  et  de 
Manhrim. 

1  Machines-tender  à  deux  essieux  accouplés,  établies  comme  suit  : 
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Les  rampes,  aux  abords  du  pont  de  bateaux,  inclinées  à 
0",030,  sont  gravies  sans  difficulté  par  ces  machines. 

Essayée  sur  les  rampes  accostant  aux  bateaux  transbordeurs 
de  Ludwigshafen,  inclinées  à  0m,08,  une  de  ces  machiues, 
avec  6  atmosphères  de  pression  effective,  a  remorqué  un  wagon 
chargé  à  10  tonnes1. 

L'abaissement  des  pontons  sous  le  poids  de  60  tonnes  ré- 
parti sur  24  mètres  de  longueur,  ne  dépasse  pas  0",20  au  point 
le  plus  chargé. 

Il  résulte  d'un  relevé  statistique,  fait  par  M.  Barler,  ingénieur 
en  chef  au  chemin  de  fer  du  Palatinat,  que  les  frais  de  trajet  entre 
les  deux  stations  de  terre  ferme,  à  Manheim,  par  bateaux  trans- 
bordeurs, sont  de  4/3  plus  élevés  que  ceux  du  trajet  à  Maxau  *. 

Chaudière.  —  Diamètre   0-75 

—  longueur  totale  y  compris  le  foyer   2",  10 

—  épaisseur  des  tôles  de  fer   (PfOiQl 

—  épaisseur  des  plaques  de  cuivre  du  foyer   0m,040 

—  épaisseur  des  plaques  tubulaires  en  cuivre   0m,0i5 

—  épaisseur  des  plaques  tubulaires  en  fer  de  la 

boite  à  fumée   0Œ,015 

Tubes.  —  Nombre   H  3 

—  longueur  ...   l^OOO 

— .       diamètre  intérieur   0",030 

—  épaisseur   0m,002 

Surface  de  chauffe.  —  Du  foyer  

—  des  tubes   9œ,,225 

—  totale   U-*,725 

Pression  de  la  vapeur!   7  atm. 

Cylindres.  —  Diamètre   Om,480 

—         course  k   O-^O 

Essieux.  —  Diamètre  uniforme  sur  toute  la  longueur  I  O^UO 

entraxe   lm,3O0 

Houes.  —  Diamètre   0-750 

Capacité  des  soutes  à  eau   0œ,,7416 

Poids  île  la  machine  vide   7,000  kilogr. 

poids  de  la  machine  en  service   8,750  — 

t  £ur  les  lignes  d'inclinaison  moyenne  (0,01)  et  en  rail  mouillé,  ces  ma- 
hines  remorquent  des  trains  de  150  tonnes  de  poids  brut. 
C  «  Organ  A***      Fortschritte  des  Eitenbahnwesens,  VI  Cahier,  1865. 
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Cette  solution  du  problème  du  transbordement  des  wagons 
sur  pontons  flottants  est  intéressante  à  mentionner.  Elle  peut, 
sans  doute,  trouver  d'utiles  applications  sur  d'autres  points 
présentant  des  conditions  analogues  :  telles,  par  exemple,  que 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  provisoire  en  traversant  un 
cours  d'eau,  ou  la  liaison  de  deux  lignes  disposant  d'un  capital 
trop  faible  pour  supporter  les  frais  de  construction  d'un  pont 
fixe. 

§  IV.  ' 

CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  LOCOMOTIVES  ET  TENDERS. 

* 

354.  conditions  générales.  —  Le  service  des  moteurs  affec- 
tés à  l'exploitation  des  chemins  de  fer  est  infiniment  plus  actif 
que  celui  des  machines  consacrées  aux  travaux  de  l'industrie 
générale.  La  vitesse  considérable  imprimée  à  leurs  organes,  la 
pression  élevée  de  la  vapeur,  les  actions  perturbatrices  résul- 
tant des  dispositions  du  moteur  lui-même,  les  réactions  qui 
proviennent  des  dérangements  de  la  voie,  les  influences  at- 
mosphériques enfin,  deviennent  autant  de  causes  de  destruction 
qui  agissent  incessamment  sur  les  locomotives.  Une  interrup- 
tion dans  la  circulation  des  trains  étant  d'ailleurs  inadmissible, 
il  est  indispensable  que  le  service  de  la  locomotion  tienne  tou- 
jours prôt  un  certain  nombre  de  machines  en  bon  état  de  mar- 
che. Ce  nombre  peut  être  réduit  ou  élevé,  relativement  à  celui 
des  trains,  selon  que  les  moteurs  auront  à  subir  des  réparations 
rares  ou  fréquentes,  exigeront  par  conséquent  des  repos  plus 
ou  moins  prolongés;  et  selon  que  ce  nombre  sera  faible  ou 
élevé,  le  capital  consacré  à  l'achat  du  matériel  moteur  aura  plus 
ou  moins  d'importance  et  réduira  dans  une  proportion  sensible 
ou  inappréciable  les  produits  nets  de  l'exploitation. 

Ainsi,  pour  qu'une  machine  remplisse  le  mieux  sa  destina- 
tion, il  faut  qu'elle  donne  le  maximum  de  durée  de  service 
actif,  et  le  minimum  de  repos  forcé,  de  réparations  impor- 
tantes, de  frais  d'entretien.  Ce  résultat,  difficile  à  obtenir,  ne 
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peut  être  atteint  que  moyennant  les  conditions  suivantes  : 

—  Choix  du  type  approprié  au  service  à  effectuer; 

—  Simplicité  de  dispositions  adoptées; 

—  Emploi  de  matériaux  de  première  qualité; 

—  Construction  irréprochable; 

—  Soins  assidus  dans  la  conduite  et  l'entretien. 

Choix  du  type.  —  Nous  nous  sommes  suffisamment  étendu, 
dans  le  paragraphe  précédent,  sur  les  diverses  considérations 
qui  peuvent  faire  donner  à  tel  type  de  machines  la  préférence 
sur  tous  les  autres,  pour  n'avoir  pas  à  y  revenir  ici. 

La  question  de  l'adoption  d'un  type  unique  applicable  à  tous 
les  cas  particuliers  paraît  aujourd'hui  parfaitement  résolue 
dans  le  sens  de  la  négative.  De  même  que  Ton  ne  peut  pas  exi- 
ger d'un  léger  cheval  de  course  les  services  rendus  par  un  lourd 
cheval  de  roulage,  de  même  aussi  l'exploitation  d'un  chemin  de 
fer,  qui  comprend  des  trains  de  natures  différentes,  ne  peut  de- 
mander à  une  même  machine  de  les  remorquer  sûrement  et 
économiquement.  Il  n'y  a  possibilité  de  revenir  à  un  type 
unique,  pour  un  chemin  à  trafic  varié,  qu'en  adoptant  la  ma- 
chine à  deux  ou  trois  essieux  moteurs,  en  donnant  aux  trains 
de  voyageurs  une  vitesse  très-modérée,  et  en  limitant  la  charge 
des  trains  de  marchandises  à  un  tonnage  assez  réduit. 

Quant  à  l'adoption  d'un  type  universel,  c'est  une  véritable 
utopie  dans  l'état  actuel  de  la  science,  car  tel  type  approprié  à 
une  ligne  d'un  profil  déterminé  serait  incompatible  avec  une 
ligne  d'un  profil  différent. 

On  a  proposé  d'appliquer  aux  locomotives  la  transmission  de 
mouvement  au  moyen  d'engrenages  de  différents  diamètres, 
avec  embrayage  à  la  disposition  des  mécaniciens,  et  permettant 
ainsi  de  conserver  aux  pistons  une  vitesse  constante,  tout  en 
faisant  varier  celle  des  roues,  d'après  la  résistance  sur  les 
rampes  de  différentes  inclinaisons. 

Cette  solution,  possible  pour  des  cas  très-spéciaux  de  trans- 
ports à  très-faible  vitesse,  comme  celle  que  l'on  peut  donner 
aux  locomobiles  employées  sur  routes  de  terre,  ne  parait  pas 
susceptible  d'application  écooomique  à  l'exploitation  de  chemins 
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de  fer  exigeant  des  vitesses  qui  dépassent  15  à  20  kilomètres  à 
l'heure. 

On  se  rappelle  encore  la  tentative  de  transmission  de  mouve- 
ment d'un  essieu  à  un  autre  par  engrenages  faite  sur  les  pre- 
mières machines  du  Semmering.  Malgré  les  soins  apportés  au 
montage  et  la  qualité  supérieure  des  matières  employées,  l'ex- 
périence n'a  pas  tardé  à  faire  rejeter  d'une  manière  absolue  ce 
mode  de  transmission. 

Simplicité  de  dispositions.  —  a  Une  des  conditions  essen- 
tielles pour  assurer  l'économie  des  frais  d'entretien  d'une  ma- 
chine, disent  les  auteurs  du  Guide  du  constructeur,  etc.  est  la 
simplicité  des  organes  mécaniques.  Avantageuse  au  construc- 
teur, qui  a  une  moindre  dépense  de  façon  à  supporter,  elle  l'est 
également  à  l'exploitant  qui  fait  plus  rapidement  et  à  moins  de 
frais  les  réparations.  » 

Cette  recommandation,  relative  au  mécanisme,  doit  être  faite 
également  à  la  rédaction  des  projets  d'ensemble  et  de  détails 
d'une  locomotive.  Il  ne  suffit  pas,  en  effet,  de  concevoir  une 
disposition  ingénieuse  et  séduisante  au  premier  aspect,  pour 
l'adopter  sans  mûre  réflexion.  Une  étude  plus  approfondie  doit 
amener  la  certitude  que  des  difficultés  sérieuses  ne  se  présen- 
teront pas  lors  de  la  construction  des  organes,  pendant  le 
montage  et  surfout  au  moment  où  l'on  devra  en  faire  le  démon- 
tage . "Cette  dernière  opération,  qui  peut  se  présenter  fréquem- 
ment en  service,  réclame  impérieusement  une  indépendance 
aussi  complète  que  possible  des  pièces  les  unes  par  rapport  aux 
autres,  de  manière  à  restreindre  au  minimum  le  nombre  d'or- 
ganes à  déranger 'pour  atteindre  celui  qui  exige  une  réparation 
ou  môme  une  manipulation  quelconque,  fut-ce  un  simple  net- 
toyage ou  graissage. 

En  exploitation  de  chemins  de  fer,  les  pertes  de  temps  peu- 
vent  devenir  une  source  de  danger,  et,  dans  tous  les  cas,  une 
cause  de  dérangements  dans  le  service,  qu'il  faut  éviter  à  tout 

*  Guide  du  mécanicien,  constructeur  et  conducteur,  etc..  lfr.  IV,  chap.  i, 
S  2. 
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prix.  La  simplicité  dans  la  conception  d'une  machine  est  un 
des  moyens  d'éviter  ces  deux  écueils. 

Emploi  de  matériaux  de  première  qualité.  —  Sous  la  pres- 
sion des  exigences  du  traûc,  la  tendance  des  ingénieurs  a  été 
dirigée  vers  une  augmentation,  sans  cesse  croissante,  du  poids 
des  locomotives.  En  4845,  une  machine  de  voyageurs  ne  pesait 
généralement  pas  plus  de  15  à  16  tonnes  en  moyenne,  et  une 
machine  à  marchandises  20  tonnes.  En  1855,  ces  poids  s'élèvent 
respectivement  à  22  000  et  26  000  kilogrammes  ;  aujourd'hui, 
nous  arrivons  à  29  000  kilogrammes  pour  la  première  caté- 
gorie, à  38  000,  40  000  et  quelquefois  plus  pour  la  seconde. 

Si,  poursuivant  la  comparaison,  nous  cherchons  à  nous  ren- 
dre compte  des  différences  qui  peuvent  s'être  introduites  dans 
la  constitution  des  machines  pendant  cette  période  d'une  ving- 
taine d'années,  nous  voyons  que  vers  la  seconde  époque  le 
rapport  des  quantités  de  métal  sous  un  état  de  fabrication 
moins  avancé,  la  fonte,  par  exemple,  aux  quantités  de  matières 
offrant  plus  de  garanties  sous  le  môme  poids,  comme  le  fer  et 
l'acier,  ce  rapport,  disons-nous,  était  beaucoup  plus  grand 
qu'aujourd'hui.  C'est  ce  qui  ressort  du  tableau  suivant  : 


isss.  20  lonnet.  ims.  30  ion  ne». 
Matière».                                                     Proportion  pour  100. 

Fonte   19,00  11,60 

Fer   37,20  39,30 

Tôle   22,10  22,50 

Acier                                            3,20  40,00 

Cuivre   12,00  13,00 

Bronze                                         4,00  1,80 

Divers                                           2,50  1,80 


100,00  100,00 

Ainsi,  tandis  que  les  machines  augmentaient  de  poids, 
les  matériaux  de  choix  prenaient  plus  d'importance,  l'acier  se 
substituant  au  fer,  le  fer  à  la  fonte,  dans  tous  les  cas  où  des 
difficultés  insurmontables  n'y  mettaient  pas  obstacle. 

Cette  tendance  à  la  perfection  dans  l'emploi  des  métaux  ne 
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doit  pas,  d'ailleurs,  se  borner  à  Y  espèce;  il  faut  qu'elle  se  pour- 
suive avant  tout  jusqu'à  la  qualité  pour  ne  s'arrêter  qu'aux  mé- 
taux de  provenance  et  de  fabrication  supérieures. 

Tout  ingénieur,  qui  se  rend  compte  des  frais  de  construction 
d'une  machine,  sait  que  les  dépenses  se  répartissent  en  trois 
catégories  :  —  achats  de  matières;  —  main-d'œuvre  ;  —  frais 
généraux. 

Le  prix  actuel  des  machines  locomotives  varie  de  i  80  francs  à 
200  francs  la  tonne.  Or,  la  valeur  des  métaux  entre  dans  ce  prix 
pour  i  20  francs  environ,  soit  pour  les  3/5  de  la  dépense  totale.  Si 
la  machine,  par  défaut  de  matière,  nécessite  une  réparation  ou  le 
remplacement  d'une  pièce,  il  y  a  perte  des  2/5  de  la  dépense  de 
premier  établissement;  tandis  qu'une  augmentation  de  la  dé- 
pense d'achat  de  matière,  qui  compense  très-souvent  une  partie 
des  frais  de  main-d'œuvre,  n'a  qu'une  influence  très-faible  sur 
le  prix  de  revient  final. 

Notons  encore  que  cette  réparation  n'est  presque  jamais  iso- 
lée, mais  qu'elle  a  des  retentissements,  des  ramifications  qui 
s'étendent  fort  loin  quelquefois. 

Le  parcours  annuel  d'une  machine  est  compris,  en  moyenne, 
entre  24  000  et  28  000  kilomètres.  Si,  par  défaut  de  construc- 
tion, elle  n'effectue  pas  ce  parcours,  il  faut  qu'elle  soit  rempla- 
cée par  une  autre  machine.  Elle-même  exige  l'établissement 
d'un  remisage  pour  l'abriter  durant  le  chômage  ;  enfin,  le  per- 
sonnel de  conduite  doit  être  utilisé  pendant  ce  même  laps  de 
temps.  Les  conséquences  de  l'emploi  de  mauvaises  matières 
sont  donc  :  —  perte  d'intérêt  du  capital  de  construction  ;  — 
augmentation  des  frais  de  réparation  et  d'entretien. 

Les  inconvénients  de  l'emploi  de  matières  de  qualité  inférieure 
prennentainsiuncaractèred'évidenceincontestable;  touteadmi- 
nistration  soucieuse  des  intérêts  qui  lui  sont  confiés  ne  com- 
mettra donc  pas  la  faute  lourde  de  rechercher,  dans  l'abaisse- 
ment des  prix,  les  moyens  de  réduire  les  dépenses  de  premier 
établissement  ou  d'entretien  d'un  chemin  de  fer. 

Construction  irréprochable,  —  Les  observations  relatives  au 
choix  des  matières  premières  entrant  dans  la  constitution  d'une 
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machine  s'appliquent  avec  autant  de  valeur  aux  soins  qu'exige 
la  construction  d'une  machine  locomotive.  Quand  bien  même 
les  matériaux  seraient  de  première  qualité,  s'ils  ne  sont  pas  tra- 
vaillés et  ajustés  d'une  manière  irréprochable,  si  le  montage 
laisse  à  désirer,  il  survient  nécessairement  dans  la  machine  en 
marche  des  désordres  qui  causent  des  arrêts  et  même  des  acci- 
dents. Dans  la  plupart  des  cas,  la  locomotive  doit  rentrer  à 
l'atelier  de  réparation;  de  là  les  inconvénients  que  nous  venons 
d'énumérer  plus  haut. 

Quelle  conclusion  tirerons-nous  de  ces  diverses  considéra- 
tions? C'est  qu'il  ne  faut  conflcr  la  construction  d'une  machine 
locomotive  qu'à  un  atelier  possédant  un  outillage  perfec- 
tionné, une  direction  intelligente  et  consciencieuse  jusqu'au 
scrupule. 

Nous  savons  bien  que  tous  ces  soins,  cette  attention  dans 
l'étude  et  l'exécution  reviennent,  en  définitive,  à  une  question 
de  rémunération.  Tout  chef  d'atelier,  quelqu'honorable  soit-il, 
livrera  des  produits  de  qualité  en  rapport  avec  le  prix  qui  lui 
sera  payé,  à  moins  de  se  constituer  en  perte,  ce  qui  n'assu- 
rerait pas  une  longue  durée  à  son  établissement.  Mais  il  ne 
suffit  pas  de  bien  payer.  Il  faut  encore  que  la  dépense  soit 
employée  à  rémunérer  un  travail  satisfaisant  sous  tous  les  rap- 
ports, et  à  cet  égard  l'administration  du  chemin  de  fer  ne  sau- 
rait s'entourer  de  trop  de  garanties. 

Soins  de  conduite  et  d'entretien.  —  Pour  qu'une  locomotive 
fournisse  un  bon  service,  il  ne  suffit  pas  qu'elle  ait  été  bien 
conçue,  savamment  étudiée,  ses  organes  ingénieusement  com- 
binés ;  que  les  matériaux  qui  la  constituent  soient  de  première 
qualité,  et  qu'elle  ait  été  construite  avec  toute  la  perfection  dé- 
sirable. Il  faut  encore  et  surtout  que  cette  machine  soit  confiée 
à  des  hommes  intelligents  et  soigneux,  pleins  de  sollicitude  pour 
l'engin  qu'ils  conduisent  ou  qu'ils  sont  chargés  d'entretenir. 
Si  le  chef  du  dépôt  n'a  pas  fait  laver  et  nettoyer  la  chaudière  au 
moment  opportun,  passer  en  revue  les  pièces  du  mécanisme, 
remplacer  à  temps  les  parties  fatiguées,  vérifier  le  graissage, 
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préparer  convenablement  l'allumage  et  la  mise  en  vapeur;  si  le 
mécanicien  en  route  ne  surveille  pas  attentivement  l'alimenta- 
tion de  la  chaudière,  le  graissage  des  pièces  frottantes,  le  jeu 
des  parties  mobiles,  la  machine,  malgré  toutes  les  précautions 
prises  lors  de  sa  construction,  ne  tardera  pas  à  subir  de  notables 
avaries  et  à  exiger  de  grandes  réparations  ;  un  long  séjour  à 
l'atelier,  et  pendant  ce  temps  la  mise  en  service  d'une  autre 
machine,  deviendront  alors  nécessaires. 

On  parvient  à  obtenir  des  locomotives  un  bon  service,  en  in- 
téressant les  agents  de  la  traction  au  maintien  des  machines  en 
activité.  Sous  forme  de  prime  (T entretien,  on  accorde  aux  mé- 
caniciens et  aux  chefs  de  dépôts  une  allocation  pour  les  parcours 
effectués  avec  la  même  machine,  au  delà  d'un  minimum  déter- 
miné,  sans  que  cette  machine  ait  exigé  d'autres  réparations  que 
celles  d'entretien  courant  pouvant  être  faites  dans  un  délai  fixé 
à  l'avance. 

3o?i.  Foyer,  grille  et  tube«.  —  Généralités  sur  la  chaleur. 
—  Lorsqu'on  frappe  un  morceau  de  métal  avec  un  marteau, 
quand  un  projectile  violemment  lancé  rencontre  un  obstacle 
qui  arrête  sa  marche,  le  morceau  de  métal  s'échauffe  très-sen- 
siblement, le  projectile  acquiert  une  température  quelquefois 
très-élevée;  la  perte  de  force  vive  occasionnée  par  le  choc  se 
transforme  en  un  travail  moléculaire  dont  la  résultante  est  une 
manifestation  de  chaleur. 

Dans  les  combinaisons  chimiques  résultant  des  affinités  de 
certains  corps  les  uns  pour  les  autres,  il  y  a  également  dévelop- 
pement de  chaleur,  accompagné  souvent  de  dégagement  de  lu- 
mière et  d'électricité. 

Quelle  est  la  cause  de  ces  diverses  manifestations?  Faut-il 
l'attribuer  aux  chocs  plus  ou  moins  violents  des  molécules  mises 
en  mouvement  par  leurs  affinités  naturelles,  produisant  ainsi 
un  travail  mécanique  interne  qui  se  traduit  par  l'un  au  moins 
de  ces  trois  phénomènes? 

On  ne  peut  encore  se  livrer  qu'à  des  conjectures  à  ce  sujet. 
Depuis  quelques  années,  il  s'est  fait,  sur  le  premier  de  ces  phé- 
nomènes, de  très-intéressantes  recherches  scientifiques  desti- 
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nées  à  établir  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  *.  Nous  n'avons 
pas  en  vue  de  suivre  ici  ces.  travaux,  mais  seulement  de  rap- 
peler les  faits  principaux  établis  par  de  nombreuses  expériences 
sur  les  effets  de  la  chaleur. 

Émission  de  la  chaleur.  —  Quelle  qu'en  soit  la  source , 
la  chaleur,  comme  la  lumière,  possède  la  faculté  de  se  ré- 
pandre ou  rayonner,  c'est-à-dire  de  se  propager  en  ligne 
droite,  avec  une  vitesse  dépassant  300  000  kilomètres  par 
seconde  et  une  intensité  qui  varie  en  raison  inverse  du  carré 
des  distances. 

Tous  les  corps  émettent  de  la  chaleur;  mais  les  quan- 
tités de  chaleur  émises  varient  suivant  la  nature  des  surfaces 
rayonnantes,  le  degré  de  température  de  la  source,  l'in- 
clinaison de  ces  surfaces  par  rapport  à  la  direction  des  rayons 
émis. 

Les  physiciens  ont  reconnu  qu'il  y  a  non-seulement  diverses 
espèces  de  chaleur,  ayant  leur  mode  d'action  propre  sur  les 
agents  qui  leur  sont  soumis,  mais  que  chaque  source  de  cha- 
leur, comme  la  lumière,  envoie  des  rayons  de  diverses  na- 
tures, se  partageant  ainsi  en  rayons  lumineux  et  en  rayons 
obscurs. 

La  faculté  que  possèdent  les  différents  corps  d'émettre  la 
chaleur  a  reçu  le  nom  de  pouvoir  émissif. 

Voici  les  résultats  établis  par  MM.  de  la  Provostaye  et  De- 
sains,  à  la  suite  des  expériences  entreprises  par  Melloni  avec 
son  appareil  thermo-électrique,  sur  les  pouvoirs  émissifs,  ainsi 
que  ceux  trouvés  par  Péclet  dans  ses  recherches  sur  la  détermi- 
nation des  coefficients  de  rayonnement*. 

1  Expériences  de  M.  Joule,  de  Manchester. 
Mémoire  de  M.  Bourget  (Annales  de  physique  et  de  chimie). 
Mémoire  de  M.  Verdet  (Leçons  de  la  Société  chimique  de  Paris). 
Mémoire  de  M.  Bélanger  (Mémoires  de  la  Société  des  ingénieurs  civils). 
*  Traité  de  la  chaleur,  3«  édition,  t.  111,  p.  440. 
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Subjtjncei.  Melloni.    De  la  Proroiiaye  Péclet. 

•t  DeMing. 

Noir  de  fumée   1,00  1,00  1,00 

Carbonate  de  plomb  ......  i  ,00  »  » 

Pierre  à  bâtir,  bois,  plâtre,  étoffes   »  »  0,90 

Argent  bruni  v  »  0,025  0,03  é 

Argent  mat  j  »  0,05  » 

Or  \  0,12  0,043  0,057 

Cuivre  I  »  0,049  0,040 

Platine  bruni  )  »  0,10  » 

Papier,  peinture,  sable,  poussière  .  »  »  0,94 

Fonte   »  »  0,84 

Tôle  ordinaire   »  »  0,64 

Fer-blanc   »  »  0,405 

Laiton   »  0,05  0,065 

Zinc   »  )•  0,06 

Étain.  i   »  »  0,05 


Transmission  de  la  chaleur,  —  De  môme  qu'il  existe  pour  la 
lumière  certains  corps  opaques,  il  y  a,  pour  certaines  espèces  de 
chaleur,  des  corps  qui  en  arrêtent  la  propagation;  mais,  en  gé- 
néral, la  chaleur  traverse  un  très-grand  nombre  de  corps  ga- 
zeux, liquides  ou  solides. 

Quand  elle  rencontre  un  objet,  une  partie  de  la  chaleur  en 
mouvement  y  pénètre,  l'autre  se  réfléchit.  Tous  les  corps  ne 
possèdent  pas  la  môme  faculté  de  réflexion,  le  même  pouvoir 
réfléchissant;  mais  lorsqu'un  rayon  frappe  une  surface  réflé- 
chissante, on  démontre,  par  des  expériences  de  physique,  que 
le  rayon  de  chaleur  incident  et  le  rayon  réfléchi  sont  dans  un 
môme  plan  perpendiculaire  à  la  surface  réfléchissante,  et  que 
l'angle  incident  est  égal  à  l'angle  de  réflexion. 

Si  l'on  désigne  par  G  la  quantité  de  chaleur  transmise  à 
l'unité  de  surface  d'une  substance  quelconque,  et  par  r  la  quan- 
tité de  chaleur  que  cette  surface  réfléchit,  le  pouvoir  réfléchis- 
sant R  de  cette  substance  est  le  rapport  entre  les  quantités  r  et  C, 

et  l'on  a  ainsi  R  =  ^.  Le  pouvoir  réfléchissant  des  corps  varie 

avec  l'inclinaison  du  rayon  incident,  l'espèce  de  chaleur  inci- 
dente et  surtout  avec  l'état  de  leur  surface  et  de  leur  constitu- 


Digitized  by  Google 


CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN.  425 

tion  intérieure.  Plus  une  surface  est  polie,  plus  elle  réfléchit  de 
chaleur;  recouverte  de  noir  de  fumée,  elle  absorbe  tous  les 
rayons. 

Le  tableau  suivant  donne,  d'après  les  expériences  de  Leslie, 
le  rapport  des  pouvoirs  réfléchissants  de  quelques  substances. 


Cuivre  jaune   100 

Argent   90 

Etain  en  feuille..   80 

Acier   70 

Plomb   60 

Verre   40 

Noir  de  fumée   0 


Melloni  a  établi  que  les  liquides  en  général,  les  faïences,  les 
marbres,  ont  un  pouvoir  réfléchissant  qui  n'est  que  le  1/3  de 
celui  des  métaux  bruts,  dont  le  pouvoir  réfléchissant  n'est,  à 
son  tour,  que  la  moitié  de  celui  des  mômes  métaux  à  l'état  poli. 
Il  a  également  démontré  que  la  chaleur,  comme  la  lumière 
diffuse,  se  répand  dans  tous  les  sens. 

Si  l'on  désigne  par  D  le  potwoir  diffusif  d'une  substance, 
par  d  la  quantité  de  chaleur  diffusée,  G  conservant  la  valeur 
donnée  plus  haut,  on  a  : 


La  chaleur  qui  rencontre  un  corps  le  pénètre  généralement, 
et  s'y  trouve  arrêtée,  retenue,  absorbée  en  partie.  On  désigne 
sous  le  nom  de  pouvoir  absorbant  d'un  corps,  le  rapport 


entre  la  quantité  a  de  chaleur  absorbée  et  la  quantité  G  qui 
frappe  le  corps. 

Au  moyen  des  relations  que  nous  venons  d'établir,  on  peut 
calculer,  pour  les  différentes  substances  employées  dans  l'in- 
dustrie, les  pouvoirs  absorbants  qui  sont  égaux,  d'ailleurs,  aux 
pouvoirs  émissife  de  ces  mômes  substances. 

Propagation  de  la  chaleur.  —  Conductibilité.  —  La  chaleur 
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absorbée  par  un  corps  ne  reste  pas  à  sa  surface.  Selon  l'état  de 
cohésion  de  sa  substance,  la  chaleur  le  pénètre  et  s'y  propage 
plus  ou  moins  rapidement  de  proche  en  proche.  La  quantité  de 
chaleur  qui  traverse  l'unité  de  section  de  ce  corps  dans  l'unité 
de  temps  est  le  coefficient  de  conductibilité,  qui  sert  de  point  de 
départ  à  la  détermination  des  pouvoirs  conducteurs  de  diverses 
substances. 

Perfectionnant  la  méthode  de  M.  Desprets,  MM.  Wiedemann 
et  Franz  ont  établi  les  pouvoirs  conducteurs  des  substances 
suivantes  : 


Les  métaux  jouissent  de  la  propriété  de  posséder  la  conduc- 
tibilité la  plus  parfaite.  Aussi  sont-ils  désignés  généralement 
sous  le  nom  de  bons  conducteurs  de  la  chaleur.  Les  corps 
mauvais  conducteurs  sont  ceux  qui  possèdent  une  constitution 
non  homogène,  une  structure  lâche  ou  fibreuse. 

M.  Péclet  a  établi,  par  de  nombreuses  expériences,  la  con- 
ductibilité de  diverses  substances,  en  partant  de  celle  du  char- 
bon obtenu  par  une  calcination  prolongée,  celui  des  cornues  à 
gaz,  par  exemple,  prise  pour  unité.  Voici  les  rapports  des  con- 
ductibilités des  substances  suivantes  : 


Argent 
Cuivre. 
Zinc.  . 
Étain. 
Fer... 


1,000 
736 
193 
145 
119 
85 
18 


Plomb.  , 
Bismuth 


Charbon  des  cornues  à  gaz ..... 

Calcaire  à  grains  fins  

Plâtre  ordinaire  

Terre  cuite.  

Bois  de  chêne  (transversalement) 
Bois  de  sapin  (transversalement). 
Bois  de  sapin  (longitudinalement) 

Gutta  percha  

Verre  

Sable  quartzeux  


1,000 
0,420 
0,066 
0,420 
0,042 
0,010 
0,034 
0,034 
0,150 
0,054 
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Brique  piléc   0,027 

Poudre  de  bois   0,013 

Charbon  de  bois  en  poudre   0,015 

Coke  pulvérisé   0,032 

Coton  en  laine   0,008 

Laine  cardée   0,009 

Calicot,  toile  de  chanvre   0,010 
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Action  de  la  chaleur  sur  les  corps.  —  Dilatation,  —  Le  vo- 
lume des  corps  soumis  à  l'influence  de  la  chaleur  augmente  ; 
il  diminue  sous  l'action  du  froid.  —  Le  coefficient  de  dilatation 
d'une  substance  est  l'augmentation  de  l'unité  de  volume  de 
cette  substance  quand  sa  température  s'élève  de  0°  à  1°.  —  La 
dilatation  superficielle  étant  le  double  et  la  dilatation  cubique 
étant  le  triple  de  la  dilatation  linéaire,  il  suffit  de  connaître  le 
coefficient  de  dilatation  linéaire  des  divers  corps  pour  résoudre 
tous  les  cas  qui  peuvent  se  présenter  dans  la  pratique. 

La  dilatation  croit  avec  la  température.  —  De  0°  à  100°,  elle 
est  un  peu  inférieure  à  celle  qui  se  manifeste  à  des  tempéra- 
tures plus  élevées.  (Dulong  et  Petit.) 

COEFFICIENTS  DE  DILATATION  LINÉAIRE  DES  CORPS  SOLIDES. 


Verre.-  de  0»  à  100*  

de0°à  200,   mL 

fc00*  300'   wm 

Acier gTSÔÔ 

Fer.  —             de  0*  à  100°   "gï^ÔÔ" 

1 

—                 de  0*  a  300*. .....  68100 

Cuivre  rouge.  —  de  0»  à  100°   "s8200 

~            de  0°  à  300°   53100 


0,0000086133 
0,0000094836 
0,0000101084 
0,0000114450 

0,0000118210 
0,0000146842 
0,0000171820 
0,0000188324 
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Laiton   -53^55  =  0,0000)87500 

ÉUin   1355  =  0,0000217298 

"«* 35ÏÔÔ  =  O-000»8*» 

zinc   m5ôô  =  °.~"67 


Le  maximum  de  densité  de  l'eau  correspond  au  volume  que 
ce  liquide  occupe  à  la  température  de  +  4°.  —  Prenant  pour 
unité  le  volume  à  cette  température,  on  a  les  volumes  suivants 
correspondants  aux  températures  mises  en  regard. 

• 

A     9*   1,00163 

A     4<»   1,0000 

A   20»   4,00179 

A    40°   1,00773 

A    60»   1,01698 

A   80°   4,02885 

A  400°   1,04315 

Le  coefficient  de  dilatation  de  l'air  est  de  0,366. 


Chaleurs  spécifiques.  —  Les  corps  exigent  des  quantités  de 
chaleur  inégales  pour  subir,  sous  le  môme  poids,  une  égale  va- 
riation de  température.  —  On  donne  le  nom  de  calorie  à  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  élever  de  0°  à  1°  la  tempé- 
rature d'un  kilogramme  d'eau. 

La  chaleur  spécifique  d'un  corps  est  le  nombre  de  calories 
nécessaire  pour  élever  de  i°  la  température  d'un  kilogramme 
de  ce  corps. 

Voici,  d'après  M.  Regnault,  les  chaleurs  spécifiques  de  quel- 
ques substances  qui  se  rencontrent  dans  les  opérations  de  l'in- 
dustrie en  général,  sous  l'observation  toutefois  que  la  chaleur 
spécifique  d'un  même  corps  est  plus  grande  à  l'état  liquide  qu'à 
l'état  solide,  et  qu'elle  croît  avec  la  température. 
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Charbon  de  bois   0,24150 

Charbon  des  cornues   0,20360 

Coke  ..  0,20085 

Marbre   0,20989 

Fonte   0,12983 

Fer  ;   0,11379 

Zinc   0,09555 

Cuivre.   0,09555 

Plomb   0,03140 

Antimoine   0,05077 

Étain   0,05695 

CHALEURS  SPÉCIFIQUES  DES  FLUIDES  ÉLASTIQUES. 

Oxygène   0,2182  ' 

Azote   0,2440 

Hydrogène   3,4046 

Oxyde  de  carbone   0,2479 

Acide  carbonique   0,2164 

Acide  sulfureux   0,1 553 

Hydrogène  proto-carbone   0,5929 

Hydrogène  bicarboné   0,3694 

Vapeur  d'eau   0,4730 

Air   0,2378 


Les  chaleurs  spécifiques  servent  à  déterminer  les  quantités 
de  calories  que  l'on  peut  obtenir  par  la  combustion  de  certains 
produits,  ou  celles  qui  sont  nécessaires  pour  élever  la  tempéra- 
ture de  certains  corps  d'un  nombre  déterminé  de  degrés  de 
chaleur. 

Chaleur  latente.  —  Fusion.  —  Un  corps  fusible  sous  l'in- 
fluence de  la  chaleur  en  absorbe  une  certaine  quantité  jusqu'au 
point  où  arrive  la  fusion,  mais  la  température  reste  constante 
depuis  ce  moment  jusqu'à  la  fusion  totale.  —  La  chaleur  ab- 
sorbée se  dégage  lorsque  le  liquide  se  solidifie. 

On  appelle  chaleur  latente  de  fusion  d'un  corps  le  nombre  de 
calories  nécessaire  pour  fondre  un  kilogramme  de  ce  corps  sans 
en  modifier  la  température. 

t.  m.  y  . 
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Le  tableau  suivant  donne  les  températures  de  fusion  d'après 
MM.  Pouillet,  Desprets,  Deville  et  Debray,  et  les  chaleurs  la- 
tentes de  fusion  de  quelques  corps  d'après  M.  Person. 


Température*   Chaleur  latente 

de  fusion.  de  fusion. 

Mercure   40°  t 

Eau...   0  79,23 

Suif.   33  » 

Phosphore.   44,2  5,03 

Stéarine   46       #  » 

Soufre   44  5  9,37 

Étain...   230  14,25 

Bismuth   270  12,64 

Plomb;   332  5,37 

Zinc   360  28,  il 

Antimoine.   434  » 

Bronze   900  » 

Argent   4000  21,07 

Fonte   1400  » 

Or. .     42oO 

Acier   4300  » 

Fer   1500  » 

Platiné   2000  » 


Vaporisation.  —  Lorsqu'on  soumet  un  corps  liquide  à  l'ac- 
tion de  la  chaleur,  sa  température  s'élève  peu  à  peu,  puis 
devient  constante  h  un  degré  déterminé,  tandis  que  le  liquide 
entrant  en  ébullition  se  transforme  en  vapeur.  Le  nombre  de 
calories  que  l'unité  de  poids  de  ce  corps  absorbe  pour  passer  de 
l'état  liquide  à  celui  de  vapeur  saturée  sans  changer  de  tempé- 
rature, ou  qu'il  dégage  en  subissant  une  transformation  inverse, 
est  ce  qu!on  appelle  la  chaleur  latente  de  vaporisation.  La 
température  d  ébullition  varie  avec  la  nature  du  liquide  et  la 
pression  du  milieu  ambiant.  D'après  des  expériences,  faites  par 
M.  Regnault,  sur  l'eau  pour  des  températures  d'ébullition  va- 
riant de  0°  à  230°,  il  résulte  que  la  quantité  de  chaleur  totale, 
absorbée  pour  élever  le  liquide  de  0°  jusqu'à  son  point  d'ébul- 
lition et  le  transformer  en  vapeur,  varie  suivant  une  loi  repré- 
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sentée  par  la  formule  empirique  Q  =  606,5  4-  0.305  T,  donnant 
les  résultats  suivants  pour  les  diverses  températures  entre  les 
limites  indiquées. 


Tempe  raiure 

Chaleur  lol»|p. 

Chaleur  Uteu 

d'ébullilion. 

0° 

.  606,5 

606.5 

20 

612,6 

592.6 

40 

618,7 

578.7 

«O 

624, S 

564,7 

80 

630,» 

550,6 

100 

037,0 

536,5 

120 

643,1 

522,3 

140 

640,2 

508,0 

460 

655,3 

403,6 

180 

66i,4 

470.0 

200 

667,5 

464,3 

220 

673,6 

449,4 

Tension, 
(aimotph.) 

0,0060 

0.0229 

0,0722 

0,1958 

0,4666 

I  ,OOIM» 

1,9622 

3,5758 

6,1107 

9,9289 

15,3560 

22,8810 


Production  industrielle  de  la  chaleur.  —  Nous  venons  de 
parcourir  rapidement  les  principaux  phénomènes  produits  par 
Faction  de  la  chaleur  sur  les  corps.  Il  nous  reste  maintenant  à 
en  faire  l'application  à  la  pratique.  Nous  remarquerons  en  pre- 
mier lieu  que  les  sources  de  chaleur  employées  dans  l'industrie 
consistent  dans  le  phénomène  de  la  combustion,  résultat  de 
la  combinaison  chimique  de  l'oxygène  de  l'air 1  avec  les  raa- 

1  L'air  almosphérique  est  un  mélange  d'azote  et  d'oxygène  renfermant, 
sur  100  parties,  79  volumes  du  premier  gaz  et  21  volumes  du  second,  pro- 
portions communément  rencontrées  sur  tous  les  points  du  globe.  On  y 
trouve  aussi,  mais  en  quantités  variables,  de  la  vapeur  d'eau,  et  dans  des 
proportions  beaucoup  plus  faibles,  de  l'acide  carbonique,  de  l'acide  sulfhy- 
drique,  de  l'ammoniaque  provenant  de  la  décomposition  des  matières  vé- 
gétales et  animales,  et  même  des  corpuscules  organisés. 

L'azote  est  un  gaz  incolore,  sans  odeur,  ni  saveur,  incapable  d'entre- 
tenir la  combustion  ou  la  vie.  L'oxygène  est  un  gaz  incolore,  sans  odeur 
ni  saveur,  éminemment  propre  à  entretenir  et  exciter  la  combustion.  Il  se 
combine  avec  tous  les  corps  simples  et  avec  un  grand  nombre  de  corps 
composés.  C'est  en  raison  de  son  extrême  affinité  pour  la  plupart  des  corps 
de  la  nature,  que  l'on  est  obligé  de  préserver  du  contact  de  l'air,  au  moyen 
d'un  enduit  approprié,  toutes  les  pièces  en  fer,  qui,  sans  cette  précaution, 
se  couvriraient  de  rouille  en  peu  de  temps. 
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tières  renfermant  de  l'hydrogène  *  et  du  carbone  *  en  quantité 
suffisante  pour  entretenir  la  continuité  du  phénomène,  et 
auxquelles  on  donne  le  nom  de  combustibles. 

Ceux-ci  peuvent  être  classés  en  trois  grandes  catégories  : 
combustibles  gazeux,  liquides  et  solides.  Les  derniers  ont  été 
jusqu'ici  presque  les  seuls  appliqués.  Ce  n'est  que  depuis  quel- 
ques années  seulement  que  l'emploi  des  premiers  a  été  adopté 
dans  certaines  opérations  métallurgiques  principalement,  et 
quant  aux  seconds,  ils  sont  encore,  pourainsi  dire,  à  l'état  d'essai. 

Les  combustibles  solides  se  divisent  également  en  trois 
grandes  classes  :  les  combustibles  végétaux  (bois  —  charbon 
de  bois),  les  combustibles  minéraux  (anthracite  ^-houilles, 
lignites),  et  les  tourbes,  qui  tiennent  le  milieu  entre  les  deux 
premières  catégories. 

» 

»  L'hydrogène  est  un  gaz  qui,  associé  à  l'oxygène  dans  la  proportion 
de  2  volumes  d'hydrogène  pour  1  volume  d'oxygène,  constitue  l'eau. 
Isolé,  il  brûle  au  contact  de  l'air  avec  une  flamme  peu  brillante,  mais  de 
chaleur  très-intense,  surtout  si  l'oxygène  est  isolé  de  l'azote.  Mélangé  dans 
de  certaines  proportions  avec  l'air  atmosphérique,  2  volumes  d'hydrogène 
pour  5  volumes  d'air,  par  exemple,  ou  1  volume  d'oxygène,  il  forme  un 
ensemble  susceptible  de  produire,  au  contact  d'un  corps  en  ignition,  une 
explosion  dangereuse,  si  la  masse  est  considérable.  11  se  combine  également 
avec  d'autres  corps  simples,  tels  que  'l'azote,  le  carbone,  le  soufre,  le 
chlore,  etc. 

»  Le  carbone  se  trouve  dans  la  nature  sous  les  aspects  les  plus  variés  , 
depuis  son  état  parfaitement  pur,  —  le  diamant,  —  jusqu'aux  mélanges 
les  plus  compliqués  que  nous  offrent  les  roches  carbonifères  ou  les  détritus 
de  végétaux.  Le  carbone  forme  avec  les  agents  producteurs  de  la  combus- 
tion diverses  combinaisons  :  avec  l'oxygène  :  1°  V oxyde  de  carbone,  formé 
de  42,86  de  carbone  et  57,14  d'oxygène  pour  100  parties  (c'est  le  gaz  qui 
se  produit  pendant  la  combustion  avec  excès  de  combustible,  ou  insuffi- 
sance d'air  d'alimentation,  et  donne  une  flamme  bleuAtre).  \*' oxyde  de  car- 
bone, plus  léger  que  l'air,  est  incolore  et  inodore  ;  il  constitue  un  véritable 
poison  pour  les  animaux  ;  2°  Y  acide  carbonique,  composé  de  27,27  de 
carbone,  et  de  72,73  d'oxygène.  Il  est  beaucoup  plus  lourd  que  l'air,  — 
incolore,  et  sans  odeur  très-sensible,  il  a  une  légère  saveur  aigrelette, 
éteint  les  corps  en  ignition,  produit  l'asphyxie  et  la  mort,  mais  il  n'est  pas 
aussi  vénéneux  que  l'oxyde  de  carbone  ;  avec  l'hydrogène,  il  donne  nais 
sance  à  divers  hydrogènes  carbonés,  etc. 
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Puissance  calorique.  —  On  désigne  sous  ce  nom  le  nombre 
de  calories  ou  d'unités  de  chaleur  que  i  kilogramme  d'un  com- 
bustible peut  produire  par  sa  combustion. 

Voici  les  puissances  calorifiques  des  principales  substances 
combustibles,  admises  par  M.  Péclet,  en  s'appuyant  sur  les 
données  établies  par  MM.  Favre  et  Silbcrmann. 


Substances. 

Calorie». 

Carbone  passant  à  l'état  d'oxvdc  

  2473 

Carbone  passant  à  l'état  d'acide  

  8080 

  2403 

.  de  720C  à  8600 

2800  à  3000 

4000 

S200  à  Ii400 

6600 

6800  à  7900 

7000 

Examinons  ce  qui  se  passe  dans  un  foyer  ordinaire.  En  par- 
tant du  bas,  un  espace  libre  par  où  vient  l'air  entretenant  la 
combustion;  une  grille  qui  supporte  le  combustible;  puis  enfin 
le  combustible  lui-môme.  Supposons  l'allumage  opéré  et  la 
combustion  en  train  de  s'effectuer.  L'afflux  d'air  étant  suffi- 
sant, on  reconnaît  que  la  température  la  plus  élevée  se  trouve 
h  quelques  centimètres  au-dessus  de  la  grille;  puis,  qu'elle 
baisse  dans  la  région  supérieure,  si  l'épaisseur  du  combustible 
est  en  excès,  par  suite  de  la  conversion  de  l'acide  carbonique  en 
oxyde  de  carbone;  et  enfin  qu'elle  s'élève  de  nouveau  dans 
l'espace  qui  surmonte  le  combustible,  si,  par  un  moyen  quel- 
conque, on  peut  obtenir  la.  combinaison  des  gaz  formés  dans 
la  traversée  du  combustible  avec  une  quantité  suffisante  d'oxy- 
gène. Si  l'oxygène  fait  défaut,  la  flamme  prend  une  teinte 
sombre,  noirâtre,  résultant  d'une  combustion  imparfaite,  d'un 
entraînement  de  parties  de  carbone  non  brûlé. 
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Nous  verrous  plus  ioiu  par  quels  moyens  on  a  cherché  à 
modifier  cet  état  de  choses. 

Observations  sur  les  questions  précédentes  et  leur  application 
à  la  construction  des  appareils  à  vapeur.  —  Si  maintenant 
nous  parcourons  les  tableaux  qui  précèdent,  et  que  nous  cher- 
chions à  déduire  quelques  principes  applicables  à  la  question 
qui  nous  occupe,  nous  arriverons  aux  résultats  suivants  : 

En  examinant  les  deux  tableaux  qui  nous  donnent  les  pou- 
voirs conducteurs  de  divers  corps  solides,  nous  verrons  que 
parmi  les  métaux  usuels  le  cuivre  est  celui  qui  a  le  plus  grand 
pouvoir  conducteur.  Il  sera  donc  avantageux  de  l'employer 
pour  former  les  parois  de  la  surface  de  chauffe  d'un  appareil, 
toutes  les  fois  que  l'on  ne  sera  pas  arrêté  par  des  considérations 
d'économie,  le  prix  de  ce  métal  étant  de  beaucoup  plus  élevé 
que  celui  du  fer.  La  propriété  spéciale  aux  métaux  de  conduire 
la  chaleur  beaucoup  mieux  que  tous  les  autres  corps,  devra  d'ail- 
leurs les  faire  employer,  d'une  manière  générale,  pour  toutes 
les  parties  des  appareils  qui  doivent  promptement  transmettre 
la  chaleur  qu'ils  reçoivent  d'une  source  quelconque.  Au  con- 
traire, l'emploi  des  substances  contenues  dans  le  second  tableau 
doit  être  réservé  pour  la  construction  des  parois  ou  enveloppes 
isolantes,  destinées  à  arrêter  la  propagation  delà  chaleur.  Nous 
remarquerons,  en  passant,  que  ces  corps  conduisent  d'autant 
moins  bien  la  chaleur  que  leur  texture  est  plus  lâche.  Les  gaz 
ayant  des  coefficients  de  conductibilité  encore  plus  faibles  que 
ces  dernières  substances,  leur  emploi  sera  donc  avantageux 
dans  beaucoup  de  cas.  En  pratique  on  utilise  cette  propriété 
en  interposant  une  couche  d'air  entre  la  paroi  métallique  de 
l'appareil  de  chauffage  et  l'enveloppe  ou  substance  mauvaise 
conductrice  qui  la  recouvrira. 

En  jetant  les  yeux  sur  le  tableau  des  pouvoirs  émissifs  et  ab- 
sorbants des  différentes  substances,  nous  verrons  qu'au  contraire 
les  substances  métalliques  occupent  ici  la  partie  inférieure  de 
l'échelle,  et  que  l'état  de  la  surface  du  corps  considéré  influe 
beaucoup  sur  la  valeur  de  son  pouvoir  émissif  ou  absorbant. 

En  partant  de  cette  considération,  nous  concluons  que  les 
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surfaces  des  enveloppes  destinées  à  empêcher  la  propagation  de 
la  chaleur  doivent  être  polies  autant  que  possible.  C'est  sur  ce 
principe  qu'est  basé  l'emploi  dans  certaines  machines  d'une  en- 
veloppe en  laiton  poli  recouvrant  la  garniture  isolante  en  bois. 

L'emploi  de  la  vapeur  comme  force  motrice  reposant  sur  ses 
propriétés  expansives,  le  tableau  que  nous  avons  donné  des 
tensions  de  la  vapeur  d'eau  à  différentes  températures  va 
nous  offrir,  au  point  de  vue  de  l'application,  un  sujet  d'étude 
intéressant.  Nous  remarquerons,  en  effet,  que  l'intensité  de  la 
pression  croissant  dans  des  proportions  considérables  pour  de 
faibles  différences  de  température,  et  cet  effet  devenant  d'autant 
plus  sensible  que  l'on  s'approche  de  la  limite  supérieure  du 
tableau,  il  y  aura  avantage  incontestable,  au  point  de  vue  de 
l'économie  du  combustible,  à  employer  de  la  vapeur  à  haute 
pression.  Nous  voyons,  par  exemple,  que,  pour  passer  de  6  à 
9  atmosphères,  il  ne  faut  que  6  unités  de  chaleur  environ.  Ainsi, 
tandis  que  dans  ce  cas  la  pression  croit  de  la  moitié  de  sa  valeur 
primitive,  la  dépense  de  la  chaleur  ne  croît  que  de  moins  d'un 
dixième.  Aussi  l'emploi  de  la  vapeur  à  haute  pression  est-il  pres- 
que général  aujourd'hui,  surtout  pour  les  machines  locomotives, 
et  Ton  tend  chaque  jour  à  en  élever  le  degré.  Cet  usage  né- 
cessite naturellement  l'emploi  d'une  température  beaucoup 
plus  élevée  dans  le  foyer,  et  force  les  constructeurs  à  étudier 
les  meilleures  dispositions  pour  atteindre  cette  haute  tem- 
pérature, sans  nuire  aux  autres  conditions  d'établissement  des 
machines.  On  en  est  arrivé  par  ces  considérations  à  changer 
le  rapport  qui  existait  autrefois  entre  la  surface  de  chauffe  par 
rayonnement  et  la  surface  par  contact,  en  réduisant  cette  der- 
nière au  profit  de  la  première.  Cette  augmentation  de  la  sur- 
face de  chauffe  par  rayonnement  consiste,  dans  la  pratique,  en 
un  agrandissement  du  foyer  dans  le  sens  de  sa  largeur  et  de 
sa  longueur,  la  surface  de  la  grille  augmentant  dans  les  mêmes 
limites. 

Vumivorité. —  L'emploi  de  la  houille  dans  les  foyers  de  lo- 
comotive a  rappelé  l'attention  do  l'administration  supérieure 
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sur  les  anciennes  prescriptions  de  l'article  35  des  premiers 
cahiers  des  charges  (chap.  Pr,  §  i,  p.  H),  relatives  à  la  con- 
sommation de  la  fumée !,  et  les  divers  chemins  de  fer  ont  été 
invités  à  rechercher  les  moyens  de  purger  les  gaz  expulsés  de 
la  cheminée  des  machines,  des  matières  charbonneuses  qu'ils 
entraînent.  La  question  n'est  donc  pas  nouvelle,  et  cependant 
elle  n'a  pas  encore  rencontré  de  solution  satisfaisante. 

Jusqu'à  présent,  les  moyens  proposés  pour  combattre  la  pro- 
duction de  la  fumée  ont  consisté  à  introduire  dans  le  foyer, 
au-dessus  de  la  couche  de  combustible,  soit  de  l'air,  soit  de  la 
vapeur,  ou  les  deux  fluides  mélangés ,  en  quantité  et  à  une 
température  suffisantes,  sous  une  direction  convenable,  pour 
opérer  le  mélange  et  la  combustion  complète  des  gaz  enlevés 
de  la  masse  incandescente  par  l'appel  de  la  cheminée. 

L'introduction  de  l'air  et  son  mélange  avec  les  gaz  combus- 
tibles s'opèrent  suivant  plusieurs  dispositions  peu  différentes 
les  unes  des  autres. 

En  Angleterre  et  en  Allemagne,  la  disposition  la  plus  fré- 
quente est  la  voûte  en  briques  ou  en  terre  réfractai re,  établie 
à  l'avant  du  foyer,  en  dessous  des  prémiers  rangs  de  tubes, 
pour  forcer  le  mélange  des  gaz  avec  l'air  extérieur.  L'intro- 
duction de  l'air  s'opère  tantôt  par  la  porte  du  foyer  laissée 
constamment  ouverte,  tantôt  par  des  ouvertures  pratiquées  à 
l'avant  ou  sur  les  côtés  de  la  boîte  à  feu.  Lorsqu'on  fait  entrer 
l'air  par  la  porte,  on  place  en  dedans  du  foyer  une  plaque  en 
tôle  ou  en  fonte,  qui  forme  hotte  ou  rabat,  échauffe  l'air,  puis 
le  conduit  vers  la  masse  des  gaz  à  brûler. 

La  prise  d'air  du  côté  de  l'avant  du  foyer  s'opère  tantôt  par 
des  entretoises  creuses,  tantôt  par  des  tubes  de  la  chaudière 
même,  prolongés  en  avant  de  la  boîte  à  fumée,  tantôt  enGn  par 
des  portes  ménagées  dans  la  paroi  d'avant.  Toutes  ces  ouver- 
tures peuvent  être  masquées  et  l'introduction  (Je  l'air  suspendue 
à  la -volonté  du  mécanicien. 

» 

1  Art.  35.  Les  machines  locomotives  employées  aux  transports  sur  les 
rhrmins  de  fer  devront  consumer  leur  fumée.  (1837,  Mulhousc-Thann  ; 
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Ces  diverses  dispositions  s'appliquent  généralement  bien  aux 
machines  anciennes. 

Pour  les  machines  neuves,  deux  dispositions  de  foyer  se  par- 
tagent les  préférences  des  novateurs,  toutes  deux  ayant  pour 
but  d'obtenir  une  surface  de  chauffe,  directe  ou  par  rayonne- 
ment, aussi  large  que  possible. 

En  Allemagne,  sur  les  lignes  de  la  Société  autrichienne  des 
chemins  de  fer  de  l'État,  du  Hanovre  et  du  duché  de  Bruns- 
wick on  s'est  contenté  d'allonger  la  grille  et  de  la  porter  à 
lm,525,  2n,l35  et  même  2'",  140.  En  France,  au  chemin  du 
Nord,  M.  Petiet,  adoptant  la  disposition  appliquée  par  M.  Bel  paire 
(chap.  I,  §,  2,  p.  345,  348)  sur  les  lignes  de  l'État  et  de  l'Est 
belge,  a  relevé  la  grille  au-dessus  du  bâtis  de  la  machine  et 
des  roues.  Il  a  pu ,  dès  lors,  donner  à  la  grille  une  largeur  de 
1", 800  et  une  longueur  de  !",850;  les  barreaux,  très-nom- 
breux, très-courts  et  très-rapprochés,  pour  faciliter  l'emploi  des 
menus,  sont  recouverts  d'une  couche  de  combustible  ne  dépas- 
sant pas  8  à  42  centimètres;  et  la  porte,  très-large,  située  au 
niveau  de  la  grille,  est  percée  d'ouvertures  qui  livrent  passage 
à  l'air  destiné  à  brûler  les  gaz;  ces  ouvertures  peuvent  être  à 
volonté  interceptées  au  moyen  d'un  clapet  manœuvré  par  le  mé- 
canicien. Les  lignes  de  l'Est  et  d'Orléans  emploient  particuliè- 
rement le  foyer  fumivore  de  M.  Tenbrinck,  dont  le  principe  est 
le  chargement  continu  sur  le  haut  d'une  grille  inclinée,  avec 
courant  d'air  dirigé  en  sens  inverse  des  gaz  combustibles,  ré- 
sultat obtenu  par  l'interposition,  dans  la  boîte  à  feu,  d'un 
bouilleur  légèrement  aplati,  incliné  par  le  haut  vers  la  paroi 
antérieure  et  relié  par  le  bas  à  la  plaque  tubulaire,  au-dessous 
du  premier  rang  de  tubes,  l'intervalle  étant  comblé  par  un 
remplissage  en  terre  réfractaire.  Les  gaz,  forcés,  pour  s'échap- 
per, de  surmonter  cet  obstacle,  rencontrent  dans  leur  marche 
ascendante  le  courant  d'air  froid  injecté  par  des  ouvertures 
placées  au-dessus  de  la  porte  du  foyer.  M.  Bonnet,  ingénieur 
des  ateliers  au  chemin  de  l'Est,  a,  dans  le  but  de  faciliter  l  ap- 

1  Système  Behne  el  ko»»L 
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plication  de  ce  système  aux  machines  anciennes,  remplacé  la 
large  ouverture  et  la  trémie  de  chargement  par  une  porte 
ordinaire,  au-dessous  de  laquelle  se  trouvent  les  ouvertures 
à  clapet  qui  donnent  passage  à  l'air. 

Les  ingénieurs  des  chemins  de  fer  allemands  qui  ont  expéri- 
menté ce  système  sur  les  lignes  de  Saarbrucken-Trier  u.  Rhein- 
Nahe  et  du  chemin  de  l'Est  de  la  Saxe,  lui  reprochent  d'être 
d  une  installation  trop  dispendieuse  sur  les  machines  an- 
ciennes; ils  signalent  également,  comme  un  inconvénient,  le 
bouilleur  masquant  quatre  ou  cinq  rangées  de  tubes,  et  enfin 
l'impossibilité  d'élever  suffisamment  la  température  de  l'air  in- 
troduit au-dessus  de  la  grille.  Cette  dernière  question  est  celle 
qui  les  a  le  plus  préoccupés  dans  le  choix  de  leurs  appareils 
fumivores,  et  se  trouve  résolue,  suivant  eux,  d'une  manière 
plus  satisfaisante  dans  l'appareil  de  M.  Stossger.  Dans  cette 
disposition,  au  milieu  de  la  grille  horizontale  ou  inclinée,  s'é- 
lève un  cylindre  en  terre  réfractaire  ou  en  fonte,  à  jour  ou 
plein,  faisant  saillie  de  0m,254  et  présentant  un  diamère  va- 
riant de  0ro,229  à  0m,279.  L'air  froid  venant  du  cendrier  s'é- 
chauffe en  passant  dans  cette  espèce  de  tuyau,  et  vient  frapper 
un  chapeau  placé  au-dessus  de  lui,  qui  le  rabat  circulai  rement 
sur  toute  la  surface  de  la  grille. 

Le  second  moyen  employé  pour  brûler  la  fumée,  consistant 
dans  une  injection  de  vapeur  d'eau,  est  connu  depuis  long- 
temps des  métallurgistes  qui  ont  appliqué  le  système  dit  de 
soufflerie  physique  aux  fours  à  réchauffer.  Il  a  été  mis  en  pra- 
tique sur  les  locomotives  par.M.  Thierry  et  installé  au  chemin 
de  Lyon.  L'appareil  de  M.  Thierry  se  compose  d'un  simple 
tuyau  de  prise  de  vapeur,  pénétrant  dans  le  foyer  au-dessus  de 
la  grille  et  lançant  par  une  série  de  petits  trous  une  nappe  de 
vapeur  d'eau  contre  la  plaque  tubulaire,  au-dessous  de  la  pre- 
mière rangée  de  tubes.  Des  ouvertures  percées  dans  la  porte 
permettent  d'ajouter  à  volonté  un  courant  d'air  à  ce  jet  de 
vapeur.  Ce  moyen  paraît  être,  d'après  les  expériences  qui  en 
ont  été  faites,  tant  sur  les  locomotives  du  chemin  de  Lyon  que 
sur  celles  du  chemin  de  fer  du  sud  de  J*Au  triche,  un  de  ceux 
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qui  réalisent  le  mieux  le  but  que  l'on  s'est  proposé,  la  suppres- 
sion de  la  fumée.  Toutefois,  essayé  sur  des  combustibles  d'une 
certaine  nature,  il  reste  à  savoir  si  dans  d'autres  conditions  il 
se  comportera  également  bien. 

Jusqu'ici  aucun  des  appareils  ne  semble  avoir  résolu  la  ques- 
tion .dans  sa  généralité;  plusieurs  d'entre  eux  peuvent  être 
employés  avantageusement  dans  des  cas  particuliers,  de  telle 
sorte  qu'il  serait  impossible  aujourd'hui  de  proposer  l'emploi 
de  l'un  deux,  dans  tous  les  cas,  à  l'exclusion  de  tous  les  autres. 

Examinons  maintenant  avec  quelques  détails  les  diverses 
parties  qui  composent  le  foyer  et  ses  accessoires,  en  recherchant 
quelles  sont  les  conditions  auxquelles  elles  doivent  satisfaire. 

Grille. — Toute  grille  de  locomotive  est  aujourd'hui  composée 
d'une  série  de  barreaux  indépendants,  reposant  par  leurs  ex- 
trémités sur  des  supports  en  fer.  Ces  barreaux  se  font  ordinai- 
rement en  fer  forgé  ou  laminé,  ou  en  fonte.  Les  premiers, 
quoique  présentant  plus  de  garantie  de  solidité,  sont  cependant 
moins  souvent  employés  que  les  barreaux  en  fer  laminé,  dont 
le  prix  d'achat  est  moins  élevé,  mais  dont  la  durée  est  aussi 
moiris  grande.  Dans  les  grilles  Belpaire,  appliquées  aux  ma- 
chines du  Nord,  les  barreaux  sont  en  fonte. 

La  longueur  des  barreaux  ne  dépasse  pas  lm,3i.  Lorsque 
l'étendue  de  la  boîte  à  feu  permet  de  porter  la  longueur  de 
la  grille  au  delà  de  cette  dimension,  on  donne  aux  barreaux 
la  moitié  de  cette  longueur,  et  on  les  ajoute  bout  à  bout,  en 
les  faisant  poser  sur  un  support  placé  au  milieu  de  la  grille. 
Il  sera  toujours  préférable,  dans  tous  les  cas,  d'employer 
des  barreaux  courts,  car  ils  sont  alors  moins  sujets  à  se  défor- 
mer sous  l'action  de  la  haute  température  du  foyer.  Pour  faci- 
liter leur  dilatation,  il  faudra  avoir  soin  de  leur  donner  au  mi- 
nimum 0m,0i  centimètre  de  moins  que  la  longueur  de  la  boite 
à  feu.  L'écartement  des  barreaux  doit  ôtre  suffisant  pour  don- 
ner passage  à  l'air  nécessaire  à  la  combustion;  d'autre  part, 
l'emploi  de  plus  en  plus  fréquent  de  combustibles  menus,  oblige 
les  constructeurs  à  resserrer  les  vides  autant  que  possible;  il 
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sera  donc  nécessaire,  pour  concilier  ces  deux  conditions,  de 
faire  usage  de  barreaux  très-minces  et  très-rapprochés.  Le 
cadre  en  fer  qui  soutient  les  extrémités  des  barreaux  est  fixé 
par  l'intermédiaire  de  supports  en  fer  plat  aux  parois  de  la 
boîte  à  feu,  un  peu  an-dessus  de  son  extrémité  inférieure,  afin 
de  préserver  du  contact  de  la  flamme  la  partie  des  parois  de  la 
chaudière  où  se  formeront  les  premiers  dépôts.  Ce  cadre  est 
quelquefois  mobile  autour  d'un  de  ses  côtés,  afin  de  permettre 
au  mécanicien  de  jeter  promptement  le  feu,  dans  certaines 
circonstances  (chap.  iv,  §  3).  Lorsque  les  barreaux  n'ont  pas 
toute  la  longueur  de  la  grille,  il  est  bon  d'en  rendre  mobile  une 
des  parties;  le  chauffeur  pourra  alors,  sur  cette  portion  de  la 
grille,  rassembler  tout  le  mâchefer  et  le  faire  tomber  ensuite 
par  une  manœuvre  facile. 

Dans  les  machines  anglaises,  une  disposition  de  grille  fré- 
quemment adoptée  est  la  suivante  ;  les  barreaux  sont  de  sim- 
ples barres  de  fer  plat,  reposant  sur  des  barres  de  fer  rond 
munies  de  chevilles  dont  l'épaisseur  donne  l'intervalle  des  bar- 
reaux et  dont  l'écartement  est  réglé  sur  leur  épaisseur.  Les 
dimensions  adoptées  dans  beaucoup  de  ces  machines  sont 
0m,0i9  de  vide  pour  0m,025de  plein  Ces  dimensions  ne  peu- 
vent convenir  que  pour  des  combustibles  en  gros  fragments. 
A  l'Est,  le  vide  —  (T, 01 5  —  est  égal  au  plein. 

Cendrier.  —  Formé  d'une  caisse  en  tôle  ouverte  sur  le  devant 
et  placée  au-dessous  de  la  grille,  cet  appareil  est  destiné  à  re- 
tenir les  particules  de  coke  enflammé  qui,  tombées  de  la  grille 
et  lancées  au  loin  par  les  roues  de  la  machine,  ont  donné  lieu 
souvent  à  des  incendies,  lorsqu'elles  venaient  à  toucher  des 
matières  facilement  inflammables.  On  reproche  à  cet  appareil 
d'empêcher  le  chauffeur  de  jeter  le  feu  rapidement  dans  les  cas 
d'accidents,  de  diminuer  le  tirage  dans  la  marche  en  arrière. 
Pour  remédier  à  ce  dernier  inconvénient,  on  munit  la  paroi  du 

1  Mémoire  de  M.  Morandièrc  sur  les  chemins  de  fer  anglais,  liullctin  de 
la  Sociclc  des  ingénieurs  civils,  JS(U». 
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fond  d'une  porte  que  l'on  ouvrira  pendant  la  marche  en  arrière, 
et  qui  permettra  également  de  passer  le  râble  pour  nettoyer  la 
grille  et  le  cendrier.  Lorsque,  comme  dans  les  machines  an- 
glaises, on  ne  se  sert  pas  d'un  échappement  variable  pour  régler 
le  tirage,  on  pourra  utiliser  le  cendrier  à  cet  usage,  en  lui  adap- 
tant sur  le  devant  une  porte  à  charnière  horizontale,  manœu- 
vréepar  le  mécanicien.  En  résumé,  quels  que  soient  les  quelques 
inconvénients  présentés  par  cet  appareil,  et  auxquels  il  est  pos- 
sible de  remédier  en  paptie  dans  la  plupart  des  cas,  il  sera  tou- 
jours utile  de  l'appliquer  aux  machines  pour  faire  disparaître 
les  causes  très-fréquentes  d'accidents  beaucoup  plus  graves. 

Boîte  à  feu.  —  L'enveloppe  du  foyer  à  laquelle  on  donne  le 
nom  de  boîte  à  feu  prend  généralement  la  forme  d'une  caisse 
rectangulaire  sans  fond.  On  a  essayé  de  lui  en  donner  d'autres 
et  particulièrement  celle  d'un  demi -cylindre,  mais  on  y  a 
renoncé,  et  la  forme  rectangulaire  est  aujourd'hui  à  peu  près 
la  seule  répandue.  Le  cuivre  avait  tout  d'abord  été  employé 
pour  la  construction  des  parois  de  cette  enveloppe,  mais  en 
raison  du  prix  élevé  de  cette  matière  et  dans  le  but  de  diminuer 
les  frais  de  premier  établissement,  on  fit  des  essais  de  boîtes  h 
feu  en  tôle.  En  France  comme  en  Allemagne,  les  résultats  ob- 
tenus furent  si  peu  satisfaisants  qu'on  y  a  aujourd'hui  complè- 
tement renoncé.  Construites  en  fer,  les  boîtes  à  feu  ne  tardent 
pas  à  devenir  hors  d'usage.  Sur  le  chemin  de  Cologne  à  Min- 
den,  deux  foyers  de  machines  à  marchandises  construits  en 
tôle  de  fer  ont  dû  ôtre  remplacés,  au  bout  de  treize  mois  de  ser- 
vice, par  des  foyers  en  cuivre.  A  quelques  exceptions  près,  no- 
tamment pour  les  machines  du  duché  de  Bade,  toutes  les  lignes 
de  l'Allemagne  qui  avaient  mis  ce  système  à.  l'essai  en  ont 
obtenu  de  mauvais  résultats.  La  partie  la  plus  sujette  à  se  dété- 
riorer paraît  ôtre,  d'après  ces  expériences,  la  plaque  tubulaire. 
On  a  donc  essayé  également  des  boîtes  à  feu  dans  lesquelles  le 
ciel,  les  parois  latérales  et  antérieures  seules  étaient  en  tôle  de 
1er  ;  les  résultats,  quoique  plus  satisfaisants  que  pour  la  première 
disposition,  laissent  cependant  beaucoup  à  désirer.  Une  obser- 
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vation  qui  a  été  faite  sur  les  machines  du  chemin  de  Cologne  à 
Minden  permet  de  ranger,  parmi  l'une  des  causes  principales  de 
détérioration  des  parois  en  tôle,  l'impureté  de  l'eau  employée. 

On  a  également  essayé  sur  les  chemins  autrichiens  des  boîtes 
à  feu  en  tôle  d'acier  fondu  ;  elles  se  sont  promptement  détério- 
rées et  ont  dû  être  remplacées  par  des  enveloppes  en  cuivre. 
Les  mômes  résultats  ont  été  obtenus  sur  les  lignes  de  l'Est  et  de 
Lyon  où  des  essais  analogues  avaient  été  faits. 

Le  résultat  de  tous  ces  essais  a  donc  été  d'amener  les  con- 
structeurs à  l'emploi  ex- 
clusif du  cuivre.  On  trou- 
vera plus  loin,  au  sujet 
des  cahiers  des  charges, 
les  qualités  que  l'on  doit 
requérir  du  métal  fourni 
pour  cet  usage. 

Une  boîte  à  feu  rec- 
tangulaire en  tôle  de 
cuivre  se  compose  géné- 
ralementde  trois  feuilles, 
dont  l'une,  repliée  deux 
fois  surelle-mème,  forme 
le  ciel  eUles  parois  laté- 
rales, et  vient  se  river 
par  ses  lisières  sur  les 
bords  rabattus  des  deux 
autres  qui  forment  les 
fonds.  Les  figures  429 
et  430  représentent,  la 
première,  la  paroi  d'ar- 
rière ,  la  seconde,  la  pa- 
roi d'avant  d'une  boîte 
à  feu.  Dans  les  machines  françaises,  l'épaisseur  de  ces  feuilles 
est  de  0ro,(M0  à  0*, 01  o,  sauf  pour  la  plaque  antérieure,  qui, 
devant  recevoir  les  extrémités  des  tubes,  présente  dans  la 
partie  correspondante  une  épaisseur  de  0m,02J>.  En  Allemagne, 
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les  dimensions  généralement  adoptées  sont  de  0my(W)  à  0",046 
pour  les  parois  d'arrière  et  des  côtés,  et  de  O^OSS  à  0m,026 
pour  la  plaque  tubulaire.  Quelques  ingénieurs  ont  porté  les 
premières  à  0m,17  et  0m,i8,  mais  ces  dimensions  n'ont  pas 
donné  en  général  d'aussi  bons  résultats.  D'autres,  au  contraire, 
ont  essayé  de  diminuer  autant  que  possible  l'épaisseur  des 
parois.  Parmi  ces  derniers,  ceux  de  la  ligne  de  Thuringe  ont 
reconnu  que  la  limite  inférieure,  au-dessous  de  laquelle  on  ne 
pouvait  descendre  sans  danger,  était 
0m,008,  et  après  de  nombreux  essais, 
ils  se  sont  tenus  à  0nfi\2.  La  cour- 
bure affectée  par  les  feuilles  dans  l'< 
boutissage  n'est  pas  indifférente;  il  est 
bon  de  lui  donner  le  plus  grand  rayon 
possible. La  figure  43  i  montre  en  gran- 
deur d'exécution  la  courbure  adoptée 
par  le  chemin  de  fer  de  l'Est. 

Les  rivets  qui  réunissent  entre  elles 
ces  trois  feuilles  sont  tantôt  en  fer, 
tantôt  en  cuivre  ;  ces  derniers  parais- 
sent préférables. 

Souvent,  afin  d'augmenter  la  sur- 
face de  chauffe  directe  ou  le  nombre  des  tubes,  on  donne  au 
foyer  une  forme  un  peu  évasée  à  la  partie  supérieure. 

Dans  certaines  machines  anglaises  et  américaines,  on  a 
employé  des  boîtes  à  feu  de  forme  plus  compliquée,  et  pré- 
sentant quelquefois  à  leur  suite  une  ou  deux  chambres  de 
combustion.  Ces  diverses  dispositions  qui  ont  permis  à  quel- 
ques constructeurs  de  réaliser  des  foyers  brûlant  suffisamment 
bien  la  fumée,  arrivent  à  des  complications  telles  que  la  pra- 
tique doit  s'en  abstenir. 

Quelle  que  soit  sa  forme,  la  boîte  à  feu  est  recouverte  d'une 
enveloppe  peu  distante  de  la  première  dans  sa  partie  inférieure, 
mais  s'élevant  beaucoup  au-dessus  d'elle  dans  la  région  supé- 
rieure. Ces  deux  enveloppes  sont  réunies  dans  le  bas  par  une 
série  d'entretoises  en  cuivre  de  0m,023,  en  fer  de  0m,020  de 
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Fig.  432. 


diamètre ,  filetées  sur  toute  leur  longueur,  vissées  par  leurs 
extrémités  sur  les  parois  taraudées  à  cet  eflet,  et  rivées  ensuite 
à  chaque  bout. 

Il  est  important  de  ne  placer  les  entretoises  extrêmes  ni 

trop  près  ni  trop  loin  de  l'angle 
des  tôles  recourbées  (flg.  432). 
On  peut  regarder  comme  con- 
venable une  distance  de  10  à 
12  centimètres  en  moyenne.  Sur 
les  machines  allemandes,  les  li- 
mites que  l'on  n'a  pas  dépassées 
sans  inconvénient  sont  0m,010 
au  minimum  et  0m,J70  au  maxi- 
mum. L'expérience  a  également 
prouvé  que  les  entre  toises  en 
cuivre  étaient  préférables  à  celles 
en  fer,  qui  présentent  souvent 
des  défauts  dont  on  ne  s'aper- 
çoit pas  tout  d'abord  et  qui  causent  par  la  suite  des  ruptures 
fréquentes.  Il  est  important,  pendant  le  montage  ou  les  répara- 
tions du  foyer,  d'apporter  beaucoup  de  soin  à  l'opération  du 
montage  des  entretoises  ;  souvent,  pour  faciliter  le  remplace- 
ment de  celles  qui  sont  en  mauvais  état,  on  les  rive  simple- 
ment à  l'extérieur  et  on  les  serre  à  l'intérieur  par  des  écrous 
en  cuivre.  L'influence  considérable  des  entretoises  sur  la 
solidité  de  la  boîte  à  feu  et  la  difficulté  de  s'assurer  de  leur 
bon  état  de  conservation ,  par  la  position  qu'elles  occupent 
entre  deux  parois  très-rapprochées,  a  depuis  longtemps  appelé 
l'attention  des  ingénieurs  sur  la  possibilité  d'introduire  dans 
leur  construction  et  leur  montage  quelque  amélioration  au 
point  de  vue  de  la  sécurité.  On  a  essayé  successivement  d'aug- 
menter leur  diamètre  ou  d'en  multiplier  le  nombre.  On  est 
arrivé  enfin  à  l'essai  d'entremises  creuses  en  fer  ou  en  cuivre. 
Kn  Angleterre,  où  cette  disposition  adoptée  depuis  plusieurs 
années  a  donné  jusqu'ici  de  bons  résultats,  ces  entretoises  sont 
composées  de  tubes  creux  de  0W,03  de  diamètre  extérieur  file- 
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t/îs  sur  toute  leur  longueur,  rivés  sur  les  deux  enveloppes  et 
bouchés  à  leur  extrémité  extérieure  par  une  rondelle  chassée  à 
force.  Avec  cette  nouvelle  disposition,  il  devient  plus  facile  de 
se  rendre  compte  de  l'état  des  entretoises  en  les  examinant  inté- 
rieurement» Aussitôt  qu'une  fissure  se  déclare  dans.l'une  d'elles, 
il  se  manifeste  une  fuite  d'eau  de  la  chaudière,  et  le  mécanicien 
peut  être  ainsi  immédiatement  averti  de  la  nécessité  de  rem- 
placer Pentre  toi  se  ;  le  forage  des  entretoises  présente  également 
l'avantage  de  rendre  quelquefois  sensibles  des  défauts  inté- 
rieurs qui  auraient  pu  sans  cela  passer  inaperçus  et  causer 
ensuite  la  rupture  de  la  pièce.  Mais  les  faibles  dimensions 
des  vides  intérieurs,  comparées  à  leur  longueur,  rendent  dif- 
ficile cette  opération,  qui  exige  des  outils  spéciaux.  Le  lecteur 
trouvera  dans  X'Organ  der  Fortschritte  des  Eisenbahnvicsens, 
1867,  premier  cahier,  p.  33,  la  description  avec  figure  d'un  de 
ces  appareils,  établi  dans  les  ateliers  du  chemin  de  Cologne  à 
Mindcn,  et  qui  a  donné  jusqu'ici  de  bons  résultats. 

Sur  la  paroi  de  devant,  les  deux  enveloppes  sont  percées  d'une 
ouverture  rectangulaire  masquée  par  la  porte  de  chargement. 
Un  cadre  en  fer  forgé,  épousant  intérieurement  la  forme  de  cette 
ouverture,  sert  à  réunir  en  cet  endroit  les  deux  parois,  entre 
lesquelles  il  se  trouve  serré  par  des  entretoiscs  en  fer,  rivées 
sur  les  deux  plaques.  A  leur  extrémité 
inférieure,  les  deux  enveloppes  sont  éga- 
lement réunies  par  un  joint  qui  peut  être 
fait  de  plusieurs  manières  différentes. 
On  a  d'abord  employé  pour  cet  usage 
une  double  cornière  ou  une  pièce  en 
forme  de  U  en  bronze  coulé. 

Ce  cadre  avait  l'inconvénient  de  se 
briser.  On  l'a  successivement  rem- 
placé par  une  double  cornière  en  fer, 
rivée  aux  deux  parois ,  puis  par  un 
simple  cadre  en  fer  forgé  fixé  par  des 
entretoises  rivées  (fig.  433).  Enfin  une 
dernière  disposition  consiste  à  employer  une  bande  de  tôle 
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(le  cuivre  (fig.  434).  Ce  dernier  mode  d'assemblage  paraît  être 
le  meilleur,  en  ce  qu'il  permet  la  libre  dilatation  des  parties 

Hi  réunies,  et  prévient  souvent  la  déforma- 
tion des  parois  de  la  boîte  à  feu,  main- 
tenues, par  le  joint  inférieur  et  les 
entretoises,  à  égale  distance  de  l'enve- 
loppe extérieure.  (Chemin  de  fer  de  Thu- 
ringe.) 
Le  ciel  ne  peut  être  préservé  de  la 
déformation  de  la  même  manière,  la  dis- 
tance qui  le  sépare  de  l'enveloppe  exté- 
rieure étant  généralement  trop  grande. 
Aussi  doit-il  être  muni  d'armatures  trans- 
versales qui  sont  fixées  au  moyen  de  bou- 
F,c  *st  Ions  vissés  dans  la  paroi  de  l'enveloppe  et 

serrés  par  un  écrou  à  la  partie  supérieure.  Ces  boulons  sont 
ordinairement  en  fer;  les  armatures,  de  forme  parabolique, 
sont  formées  de  pièces  en  fer  forgé  ou  de  doubles  flasques  en 
tôle,  séparées  par  des  rondelles  en  fer,  que  traversent  les 
rivets  qui  les  réunissent.  Ces  armatures  sont  maintenues  ù 
une  certaine  distance  de  la  paroi  du  foyer  par  des  portées 
saillantes  ménagées  à  leur  partie  inférieure.  Il  est  impor- 
tant que  cette  distance  soit  suffisante  pour  laisser  une  libre 
circulation  à  l'eau,  même  après  le  dépôt  d'une  certaine  quan- 
tité de  matière  incrustante,  afin  d'éviter  un  coup  de  feu  sur 
le  ciel.  Ces  armatures  devraient  être  reliées  par  des  tirants  en 
fer  à  l'enveloppe  extérieure.  Ces  tirants  soulageraient  les  en- 
tretoises et  les  tubes  qui  touchent  le  foyer,  et  assureraient  la 
partie  supérieure  de  son  enveloppe  contre  toute  déformation 
que  les  armatures  seules  ne  peuvent  pas  toujours  prévenir. 

Dans  les  dernières  machines  construites  par  le  chemin  de 
fer  du  Nord,  le  rapprochement  de  l'enveloppe  et  du  ciel  a 
permis  d'adapter  à  la  consolidation  de  cette  partie  le  même 
système  d 'entretoises  que  pour  les  parois  latérales. 

Nous  avons  dit  précédemment  que  la  plaque  tabulaire  pré- 
sentait, à  l'endroit  des  tubes,  un  surcroît  d'épaisseur.  Dans  les 
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nouvelles  machines  du  chemin  de  l'Est  de  la  Bavière,  ce  chan- 
gement de  dimension  est  placé  entre  le  premier  et  le  second 
rang  d'entretoises,  au-dessous  de  la  dernière  rangée  de  tubes. 
Cette  disposition  a  été  reconnue  comme  très-bonne  pour  éviter 
les  déformations  si  fréquentes  de  cette  partie  du  foyer.  Dans 
certains  types  de  machines  anglaises,  le  changement  de  dimen- 
sion se  fait  graduellement,  disposition  qui  paraît  préférable  à 
un  changement  trop  brusque.  Dans  d'autres,  enfin,  l'épaisseur 
de  la  plaque  est  uniforme  sur  toute- sa  hauteur.  Lorsque  le 
changement  brusque  de  dimensions  a  lieu  au-dessus  du  pre- 
mier rang  d'entretoises,  on  devra  relier  la  plaque  tubulaire 
au-dessous  du  dernier  rang  de  tubes,  au  corps  cylindrique  de 
la  chaudière,  au  moyen  d'un  harpon  à  patte  rivée  sur  la  chau- 
dière et  muni,  à  l'autre  extrémité,  de  deux  écrous  serrés  de 
chaque  côté  de  la  plaque  tubulaire; 

Porte  de  chargement.  —  L'ouverture  percée  à  travers  les 
deux  enveloppes  réunies  par  un  cadre  en  fer,  et  servant  à  in- 
troduire le  combustible,  est  fermée  par  une  porte  générale- 
ment en  tôle  avec  contre-plaque,  maintenue  à  distance  par  des 
entretoises.  Cette  contre-plaque  sert  à  protéger  la  porte  contre 
l'action  directe  du  foyer  et  l'empêche  de  se  déformer.  La  porte 
est  manœuvrée  par  une  chaîne  à  la  disposition  du  mécanicien. 
(Voir  au  supplément.) 

3»G.  Tubes,  chaudière  et  calme*  à  eaa.  —  Tubes.  —  Pour 

• 

passer  de  la  boîte  à  feu,  située  à  l'arrière  de  la  machine,  à  la 
boîte  à  fumée  qui  en  occupe  la  partie  antérieure,  les  produits 
de  la  combustion  circulent  dans  une  série  de  tubes  d'un  faible 
diamètre  qui  traversent,  dans  toute  son  étendue,  la  masse  d'eau 
à  vaporiser.  Ces  tubes,  qui,  dans  les  premières  machines, 
avaient  été  faits  en  cuivre  rouge,  ne  sont  plus  aujourd'hui 
fabriqués  qu'en  laiton  ou  en  fer.  Les  tubes  en  laiton  sont  jus- 
qu'ici d'un  usage  plus  répandu,  mais  leur  prix  de  revient  élevé 
engage  souvent  les  ingénieurs  à  les  remplacer  par  les  tubes  en 
for.  D'après  les  expériences  faites  sur  ces  derniers  par  les  di- 
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verses  compagnies  des  chemins  de  fer  allemands  et  quelques 
lignes  françaises,  leur  emploi  donnerait  généralement  de  bons 
résultats.  La  difficulté  seule  de  se  procurer  des  tubes  en  fer 
d'une  bonne  fabrication  les  a  fait  abandonner  en  France,  mais 
les  constructeurs  allemands  continuent  à  les  employer  avec 
avantage  ;  et  sur  le  chemin  du  Nord-Est  suisse,  les  machines 
de  provenance  allemande  sont  toutes  munies  de  tubes  en  fer. 
Le  seul  inconvénient  qu'on  puisse  reprocher  à  ces  tubes  est 
d'être  d'une  mise  en  place  un  peu  plus  difficile  que  celle  des 
tubes  en  laiton  et  de  se  laisser  détériorer  plus  promptement 
par  l'action  incrustante  des  eaux.  En  dehors  de  cela,  leur  em- 
ploi sera  très-avantageux  toutes  les  fois  qu'on  pourra  se  pro- 
curer des  matériaux  de  bonne  fabrication. 

Quelle  que  soit  la  nature  du  métal  employé,  le  diamètre  in- 
térieur des  tubes  est  généralement  de  43  à  50  millimètres.  Un 
diamètre  moindre  rendrait  plus  difficile  l'écoulement  des  gaz, 
comme  aussi  une  trop  grande  longueur.  Dans  les  machines 
anglaises,  on  dépasse  rarement  3m,fâ.  En  Allemagne,  leur 
longueur  est  assez  souvent  de  87  fois  leur  diamètre.  Leur 
écartement  ne  doit  pas  non  plus  être  trop  faible,  afin  de  ne 
pas  empêcher  le  dégagement  de  la  vapeur  formée,  effet  qui 
aurait  pour  inconvénient  d'isoler  le  tube  du  liquide  et  de  l'ex- 
poser à  recevoir  un  coup  de  feu.  La  même  cause  devra  engager 
le  constructeur  à  placer  les  tubes  par  rangées  verticales  plutôt 
que  par  rangées  horizontales. 

Les  tubes  sont  maintenus  en  place  par  les  deux  plaques 
tubulaires,  percées  de  trous  correspondants,  dans  lesquels  s'en- 
gagent leurs  extrémités.  Les  trous  percés  dans  la  boite  à  feu 
sont  de  0m,002  environ  plus  étroits  que  ceux  de  la  botte  à  fumée. 
Cette  disposition  est  nécessaire  pour  faciliter  le  montage  et  le 
démontage.  Ces  trous  doivent  laisser  entre  eux  un  espace  de 
\3  à  20  millimètres  environ.  Lorsque  la  longueur  des  tubes 
les  rend  trop  flexibles,  on  ajoute  pour  les  soutenir  une  troisième 
plaque  qui  se  fixe  à  égale  distance  des  deux  autres,  mais  dont  les 
trous,  un  peu  plus  larges,  laissent  aux  tubes  un  certain  jeu, 
nécessaire  pour  faciliter  le  montage  et  le  démontage. 
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Examinons  maintenant,  et  en  détail,  le  mode  de  construc- 
tion et  de  mise  en  place  des  tubes  en  laiton  et  des  tubes  en  fer. 

Le  laiton  servant  à  la  fabrication  des  tubes  de  locomotives 
est  composé  de  68  à  70  parties  de  cuivre  pour  32  à  30  de  zinc. 
L'épaisseur  des  tubes  varie  de  20  à  25  millimètres  ;  ils  se  di- 
visent, suivant  leur  mode  de  fabrication,  en  trois  catégories  : 

1°  Tubes  soudés  longitudinalement  et  à  épaisseur  constante  ; 

2°  Tubes  étirés  sans  soudure  — 

3°         —  —       à  épaisseur  variable. 

Les  premiers  sont  formés  d'une  feuille  de  laiton  pliée  avec 
recouvrement  de  0n,,00G,  soudé  sur  toute  sa  longueur. 

Tous  les  tubes  sont  essayés  avant  leur  montage  à  une  pres- 
sion de  20  à  30  atmosphères.  Un  tube  sur  deux  cents  est 
ensuite  soumis  aux  quatre  épreuves  suivantes.  \°  Deux  bouts 
de  0m,i0,  coupés  aux  deux  extrémités  du  tube,  sont  recuits, 
puis  sciés  suivant  une  génératrice  et  retournés  jusqu'à  présen- 
ter un  bout  de  tube  dont  la  surface  intérieure  soit  la  surface 
extérieure  primitive;  ce  retournement  ne  doit  révéler  aucune 
paille  ni  gerçure.  2°  Un  bout  recuit  doit  supporter  le  rabatage 
à  froid  d'une  collerette  de  0m,015  de  bord,  sans  qu'il  se  déclare 
ni  fente  ni  éclat.  3°  Un  bout  de  0m,70,  recuit  et  rempli  de  brai, 
doit  pouvoir  se  plier  jusqu'à  ce  que  les  extrémités  se  rejoi- 
gnent, sans  qu'il  se  manifeste  ni  crique  ni  paille.  4°  Un  bout 
de  0",70,  non  recuit,  rempli  de  brai  et  reposant  sur  deux  ap- 
puis distants  de  0ro,50,  doit  pouvoir  être  pressé  en  son  milieu, 
jusqu'à  être  fléchi  de  O'jOSO,  sans  qu'il  se  manifeste  ni  trique 
ni  paille.  (Cahier  des  charges  du  chemin  de  fer  du  Nord.) 

Le  joint  des  tubes  en  laiton  avec  les  deux  plaques  tubu- 
laires  se  fait  à  l'aide  de  bagues  en  acier  fortement  chassées 
dans  leur  intérieur.  Ces  rondelles,  légèrement  coniques  à  l'ex- 
térieur, ont  une  épaisseur  de  0n>,002  au  maximum.  L'extré- 
mité du  tube,  pressée  entre  la  bague  et  l'orifice  de  la  plaque 
tubulaire,  est  ensuite  fortement  matée.  Afin  de  rendre  le  joint 
plus  solide,  il  est  important  de  donner  aux  trous  percés  dans  la 
plaque  tubulaire  la  même  inclinaison  qu'à  la  bague  en  acier. 
Cette  inclinaison  est,  en  général,  de  4/40. 11  faut  avoir  soin,  pcn- 
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dant  l'opération  du  serrage  des  bagues,  d'enfoncer  des  man- 
drins dans  les  tubes  voisins  qui  n'ont  pas  encore  reçu  leurs 
viroles,  aûn  d'empêcher  la  déformation  des  oriGces.  On  fixe 
d'abord  les  tubes  à  la  plaque  du  foyer,  puis  ensuite  à  la  plaque 
de  la  boîte  à  fumée.  Dans  les  machines  du  Sud-Est  suisse,  la 
plaque  tubulaire  ayant  une  faible  épaisseur,  on  fut  obligé, 
pour  avoir  un  joint  solide,  de  souder,  à  l'extrémité  des  tubes  en 
laiton,  une  longueur  de  0",30  en  cuivre  rouge.  On  supprime 
généralement  les  viroles  du  côté  de  la  boîte  à  fumée,  et  l'on  se 
contente  alorsde  mandriner  fortement  le  tube,  pour  l'appliquer 
exactement  contre  les  parois  de  l'orifice  et  de  rabattre  les  bords. 
L'avantage  de  cette  disposition  est  de  permettre  aux  morceaux 
de  charbon  ou  de  coke  entraînés  par  les  gaz  de  venir  tomber 
dans  la  boîte  à  fumée,  au  lieu  de  rester  dans  les  tubes,  retenus 
par  la  virole  qui  rétrécit  l'orifice  de  passage.  Au  bout  d'un  cer- 
tain temps  de  service,  les  tubes,  détériorés  plus  ou  moins  com- 
plètement, ont  besoin  d'être  renouvelés  ou  réparés.  On  fait 
alors  sauter  les  bagues  en  les  coupant  au  besoin  et  les  repliant 
sur  elles-mêmes,  puis  on  enlève  le  tube  et  on  l'examine.  Géné- 
ralement la  partie  qui  avoisine  la  boîte  à  feu  se  trouve  avoir 
le  plus  souffert  ;  et  si  le  reste  du  tube  est  encore  suffisam- 
ment sain,  on  coupe  l'extrémité  et  l'on  y  soude  un  bout  neuf. 
Lorsqu'on  remplace  un  tube  ainsi  enlevé,  on  a  soin  de  lui  sub- 
stituer un  tube  ayant  déjà  une  durée  de  service  équivalente, 
afin  d'avoir  toujours  dans  une  môme  machine  tous  les  tubes  de 
mêmfâge  ayant  fourni  le  même  parcours.  (Chemin  de  l'Est.) 

Souvent,  au  lieu  de  fendre  les  viroles,  on  les  chasse  au  moyen 
d'une  barre  introduite  par  l'autre  extrémité  du  tube,  et  que 
l'on  frappe  à  coups  de  marteau.  Cette  méthode  a  l'avantage  de 
ne  pas  exposer  le  tube  à  une  mise  hors  de  service  prématurée 
par  la  négligence  de  l'ouvrier  chargé  de  faire  sauter  la  virole, 
lorsque  le  tube  est  d'ailleurs  en  bon  état  et  que  la  bague  seule 
est  à  remplacer.  Le  cuivre  rouge  étant  plus  facile  à  mater  que 
le  laiton,  au  lieu  de  remplacer  les  bouts  détériorés  par  des 
morceaux  de  tubes  en  laiton,  on  y  substitue  quelquefois  des 
tuyaux  en  cuivre  rouge.  Le  tube  une  fois  mis  en  place,  et  avant 
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d'introduire  la  bague  en  acier,  on  peut,  à  l'uide  d'un  instru- 
ment spécial,  l'emboutir  intérieurement,  de  manière  à  obtenir 
un  bourrelet  qui  s'apppuie  contre  la  face  antérieure  de  la  plaque 
tubulaire.  On  trouvera  la  description  de  cet  appareil  employé 
sur  le  chemin  de  la  Theiss  dans  YOrgan  der  Fortschrittc  des 
Eisenbahnvjesens,  premier  supplément,  4866,  p.  128. 

Les  tubes  en  fer  n'exigent  pas,  en  général,  l'emploi  de  vi- 
roles; quoiqu'on  s'en  soit  d'abord  servi,  on  se  contente  aujour- 
d'hui de  river  les  deux  extrémités  du  tube  sur  les  plaques 
tubulaires.  Pour  rendre  le  joint  plus  solide,  on  rétrécit  géné- 
ralement le  diamètre  du  tube  du  côté  du  foyer,  de  manière  à 
ce  que  le  corps  du  tube  vienne  s'appuyer  contre  la  face  inté- 
rieure de  la  plaque  tubulaire,  puis  on  mandrine  fortement  l'ex- 
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trémité  du  tube  rabattue  sur  la  face  opposée.  La  figure  435 
représente  ce  mode  d'assemblage,  employé  sur  les  lignes  du 
Hanovre.  D'autres  procédés  consistent  à  faire  venir  au  tube  un 
talon,  en  y  soudant  soit  une  bague  extérieure,  soit  un  bout  de 
tube  d'un  plus  faible  diamètre.  Cette  dernière  disposition  per- 
met de  choisir  pour  cet  usage  un  tube  d'épaisseur  plus  forte  et 
de  donner  plus  de  surface  au  bourrelet  rabattu  et  qui,  directe- 
ment exposé  au  contact  de  la  flamme,  se  détériore  prompte- 
ment  et  compromet  alors  la  solidité  du  joint.  Ces  divers  modes 
d'assemblage  sont  nécessités  par  la  difficulté  d'obtenir  un  joint 
qui  puisse  résister  à  la  tendauce  des  tubes  à  prendre  une  di- 
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rection  plus  ou  moins  oblique  sous  l'influence  des  effets  de  la 
dilatation.  —  L'emploi  des  viroles  avait  l'avantage  de  préserver 
les  extrémités  du  tube;  aussi  plusieurs  constructeurs  les  ont-ils 
conservées  dans  ce  seul  but. 

Lorsque  les  tubes  sont  mis  hors  de  service,  on  les  répare  en 
y  ajoutant  des  bouts  simplement  brasés  ou  mieux  soudés  sur 
le  tube  lui-môme.  Quelquefois  on  remplace  le  bout  en  fer  par 
un  bout  en  cuivre,  et  l'on  obtient  ainsi  un  nouveau  tube  plus 
facile  à  fixer,  d'un  meilleur  usage  que  le  tube  tout  en  fer,  et 
cependant  d'un  prix  moins  élevé  que  les  tubes  en  cuivre. 

Les  tubes  en  fer,  employés  pour  la  construction  des  chau- 
dières de  locomotives,  peuvent  être  fabriqués  suivant  deux  pro- 
cédés distincts.  Dans  le  premier,  le  tube  est  formé  par  une 
feuille  de  tôle  enroulée  sur  elle-même,  chanfrinée  sur  ses  bords, 
de  manière  à  ne  pas  présenter  à  l'endroit  du  joint  un  surcroît 
d'épaisseur,  puis  soudée  dans  un  four  à  réchauffer,  et  amenée 
ensuite  au  diamètre  voulu  par  divers  procédés  d'étirage.  Dans 
le  second,  le  tube  se  façonne  au  moyen  d'une  feuille  de  tôle 
enroulée  en  hélice  et  soudée  par  une  simple  torsion,  après 
avoir  été  amenée  à  une  température  convenable.  Ce  dernier 
procédé  est  celui  qui  donne  les  meilleurs  résultats,  lorsque 
l'opération  est  conduite  avec  soin. 

On  ne  saurait  apporter  trop  d'attention  dans  le  montage  des 
tubes  tant  en  cuivre  qu'en  fer,  et  dans  les  réparations  aux- 
quelles leur  usure  donne  lieu.  La  température  élevée  que  dé- 
veloppe le  combustible  chargé  sur  la  grille  et  le  contact  direct 
de  la  flamme  sur  certaines  parties  sont,  en  effet,  pour  tout 
l'appareil  de  chauffage  d'une  machine  locomotive,  une  cause 
incessante  de  détérioration.  Il  est  donc  très- important  de  pren- 
dre toutes  les  précautions  nécessaires  pour  les  en  garantir  le 
plus  possible,  et  de  surveiller  tout  spécialement  les  points  faibles 
et  les  joints  notamment  qui  réunissent  entre  elles  les  diverses 
parties.  La  plaque  tubulaire  du  foyer,  par  sa  position,  est 
exposée  à  de  fréquentes  déformations,  qui  ne  tardent  pas  à 
compromettre  la  solidité  de  tout  l'appareil.  Parmi  les  causes 
qui,  indépendamment  de  l'action  directe  de  la  flamme,  peuvent 
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influer  sur  cette  déformation,  plaçons,  d'après  l'expérience  ac- 
quise, le  manque  de  soins  apportés  dans  l'opération  du  mon- 
tage, de  l'enlèvement  et  du  remplacement  des  tubes.  Il  faut 
donc  éviter  de  chasser  trop  fortement  les  viroles,  et  de  man- 
driner  trop  fortement  l'extrémité  des  tubes.  Il  est  préférable 
d'ajuster  les  tubes  et  les  trous  de  la  plaque  de  telle  sorte  que 
l'emploi  du  mandrin  ne  devienne  plus  nécessaire  que  dans  des 
cas  exceptionnels.  Puis  on  commencera  par  placer  quelques 
tubes  seulement,  de  distance  en  distance,  afin  de  donner  un 
peu  de  rigidité  à  tout  l'ensemble  du  système,  et  on  continuera 
le  montage  en  partant  des  bords  de  la  plaque  et  s'avançant 
vers  le  milieu.  Il  importe  également  de  s'assurer  de  l'ab- 
sence de  toute  courbure  dans  les  tubes  avant  leur  mise  en 
place.  Contrairement  à  ce  principe,  on  avait  pensé  que,  pour 
combattre  l'effet  de  la  flexion  sous  l'action  de  leur  poids,  il 
serait  avantageux  de  leur  donner  à  tous  une  certaine  cour- 
bure; mais  cette  disposition,  partout  où  elle  a  été  mise  en  pra- 
tique, a  fourni  de  mauvais  résultats,  qui  en  ont  provoqué 
l'abandon.  Sur  le  chemin  de  l'Est  de  la  Bavière,  pour  éviter 
l'ovalisation  des  trous  de  la  plaque  tubulaire,  on  a  sacrifié  la 
rangée  verticale  des  tubes  du  milieu,  que  Ton  a  remplacée  par 
une  armature  en  fer  à  T,  rivée  du  haut  en  bas  contre  la  paroi 
postérieure  de  cette  plaque.  Cette  disposition,  qui  a  donné  de 
bons  résultats,  a  l'inconvénient  de  diminuer  sensiblement  le 
nombre  des  tubes  et,  par  suite,  la  surface  de  chauffe.  Lorsque, 
malgré  toutes  les  précautions  prises  pour  la  mise  en  place,  les 
tubes  ont  été  remplacés  plusieurs  fois,  les  trous  s'ovalisent  et 
s'agrandissent,  de  telle  sorte  qu'il  est  impossible  de  faire  un 
joint  solide.  On  agrandit  alors  le  trou,  on  le  taraude,  et  on 
visse  à  l'intérieur  un  anneau  en  cuivre,  rivé  ensuite  de  chaque 
côté,  et  qui  porte  un  trou  du  diamètre  normal,  destiné  à  rece- 
voir le  tube.  Cette  réparation,  pour  le  cas  des  tubes  en  fer,  est 
nécessaire  après  trois  remplacements  environ. 

La  durée  des  tubes  en  fer  n'est  pas  encore  bien  déterminée. 
Il  serait  intéressant  d'être  fixé  d'une  manière  positive  à  ce 
sujet  par  un  grand  nombre  d'expériences,  car  c'est  de  la  com- 
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paraison  de  prix  et  de  durée  des  tubes  en  fer  et  en  cuivre  que 
doit  résulter  le  choix  des  uns  ou  des  autres.  En  attendant,  nous 
donnerons  quelques  résultats  déduits  de  l'emploi  comparé  de 
ces  deux  systèmes,  par  les  compagnies  de  chemin  de  fer  d'Aix- 
Dusseldorf  et  de  Leipzig-Dresde. 

D'après  la  première,  le  prix  d'un  tube  en  laiton  serait  de 
20  fr.  30  c,  celui  du  tube  en  fer  de  i3  fr.  65  c,  et  la  durée  de 
chacuu  d'eux  serait  en  raison  inverse  des  prix  de  revient. 

La  Compagnie  du  chemin  de  Leipzig  à  Dresde  établit  son 
compte  de  la  manière  suivante  : 

Un  tube  en  laiton  de  3"\380  pesant  10*  ,740,  coûte  neuf  25r,55 
Après  huit  ans  de  service,  il  pèse  encore  7h,470,  et  vaut    13  ,04 

Différence..   1 2' ,59 

D'autre  part  : 

Un  tube  en  fer  de  3»,380  coûte  neuf  .  14r,44 

En  admettant  qu'il  dure  autant  que  le  tube  en  laiton, 
après  son  temps  de  service  sa  valeur  sera  nulle,  et  la 
différence  en  faveur  du  premier  sera  de   if,93 

Chaudières.  —  La  chaudière  dans  laquelle  s'effectue  la  vajK)- 
risation  de  l'eau  se  compose  de  deux  parties  distinctes  : 

1°  L'espace  compris  entre  la  boîte  à  feu  et  l'enveloppe  exté- 
rieure ; 

2°  La  partie  traversée  par  les  tubes,  et  qui,  en  raison  de  sa 
forme  ordinaire,  porte  le  nom  de  corps  cylindrique. 

L'enveloppe  extérieure  de  la  boîte  à  feu  affecte  des  proflls  bien 
différents,  suivant  le  type  de  machine  considéré.  Nous  avons 
déjà  vu  que  dans  sa  partie  inférieure  elle  avait  toujours  la  forme 
de  celle  du  foyer,  auquel  elle  se  trouve  réunie  par  une  série 
d 'entretoises.  La  nécessité  de  ne  pas  dépasser  une  certaine 
limite  de  largeur  et  de  donner  au  foyer  les  plus  grandes  dimen- 
sions possibles  oblige  le  constructeur  à  resserrer  l'intervalle  qui 
les  sépare.  Il  ne  faut  pas,  toutefois,  qu'il  soit  réduit  à  moins  dt» 
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0W,080,  afin  de  permettre  à  la  vapeur  formée  de  se  dégager  fa- 
cilement. 

Au-dessus  du  ciel  du  foyer,  la  forme  de  la  boîte  à  feu  exté- 
rieure peut  présenter  plusieurs  dispositions  différentes. 

Dans  les  premières  machines  construites  par  Stéphenson, 
chacune  des  parois  verticales  de  l'enveloppe  extérieure  de  la 
boîte  à  feu  se  prolonge  à  la  partie  supérieure  par  une  partie 
demi-cylindrique,  de  telle  sorte  que  l'ensemble  des  quatre  faces 
ainsi  recourbées  forme  une  voûte  en  arc  de  cloître;  l'espace 
assez  considérable  compris  entre  la  surface  de  l'eau  et  le  des- 
sous de  cette  voûte  sert  de  réservoir  de  vapeur,  et  la  forme  ca- 
ractéristique qu'il  présente  a  fait  donner  aux  chaudières  con- 
struites dans  ce  système  le  nom  de  chaudières  à  dôme  carré. 
Entre  la  naissance  du  dôme  et  le  ciel  de  la  boîte  à  feu,  il  faut 
maintenir  l'écartement  des  parois  verticales  par  des  tirants  ho- 
rizontaux. Quant  à  la  partie  demi-cylindrique  du  dôme,  sa 
forme  môme  doit  la  mettre  à  l'abri  des  déformations,  et  quoique 
les  premiers  constructeurs  lui  aient  appliqué  un  système  très- 
compliqué  de  tirants  obliques,  il  est  tout  à-fait  inutile  de  sur- 
charger de  leur  poids  cette  partie  de  la  chaudière;  on  pour- 
rait très-avantageusement  les  remplacer  par  des  tirants  reliant 
les  quatre  faces  du  dôme  aux  armatures  du  ciel  du  foyer. 
L'emploi  des  dômes  carrés  est  généralement  abandonné  (en 
raison  de  leur  poids  considérable)  pour  toutes  les  machines 
dans  lesquelles  le  foyer  est  en  porte-à-faux  ;  mais  l'utilité  qu'ils 
peuvent  présenter  au  point  de  vue  de  leur  emploi  comme  réser- 
voir de  vapeur  pourra  les  faire  adopter  a>ec  avantage  dans  cer- 
tains cas,  et  lorsque  le  porte-à-faux  du  foyer  n'existera  pas. 

Une  disposition  plus  généralement  employée  aujourd'hui  con- 
siste à  recouvrir  l'enveloppe  extérieure  de  la  boîte  à  feu  d'une 
partie  demi-cylindrique,  pouvant  avoir  un  diamètre  égal  ou 
supérieur  à  celui  du  corps  cylindrique  lui-môme,  suivant  les 
dimensions  que  diverses  considérations,  dont  nous  parlerons 
plus  loin,  permettent  de  donner  à  ce  dernier.  La  face  posté- 
rieure se  réunit  à  la  plaque  tubulaire  de  la  boîte  à  fumée  par 
des  tirants  horizontaux  passant  au-dessus  du  ciel  de  la  boite  à 
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feu  et  fixés  sur  des  fers  cornières  ou  à  simple  T  rivés  aux  deux 
parois.  Des  armatures  de  même  forme  sont  rivées  sur  la 
partie  cylindrique  dans  le  sens  transversai,  et  servent  de  points 
«  l'appui  aux  tirants  partant  des  armatures  de  la  boîte  à  feu 
intérieure. 

Les  ingénieurs  du  chemin  de  fer  du  Nord,  dans  les  locomo- 
tives à  quatre  cylindres  et  celles  à  fortes  rampes,  terminent 
l'enveloppe  extérieure  par  une  surface  plane,  parallèle  au  ciel 
du  foyer,  auquel  elle  est  réunie  par  des  entretoises. 

Le  trop  grand  rapprochement  des  parois  supérieures  des  deux 
enveloppes  de  la  boîte  à  feu  présente  plusieurs  inconvénients 
sup  lesquels  il  paraît  important  d'appeler  l'attention  des  con- 
structeurs. M.  G.  Gruson,  ingénieur,  chef  du  service  des  ma- 
chines à  Hambourg,  résume  ainsi  les  conditions  qu'il  faut  réa- 
liser dans  la  construction  de  cette  partie  de  la  chaudière 1  : 

i°  Soulager  les  parois  verticales  du  foyer  d'une  partie  du 
poids  de  la  paroi  supérieure,  par  un  système  d'armatures  qui 
prenne  son  point  d'appui  sur  une  autre  partie  de  la  chaudière, 
où  cette  disposition,  loin  de  diminuer  la  solidité,  puisse  au 
contraire  servir  à  l'augmenter  ; 

2°  Se  ménager  les  moyens  de  pouvoir,  visiter  les  entretoises 
et  nettoyer  à  fond  la  paroi  extérieure  du  ciel  du  foyer  chaque 
fois  que  la  machine  entre  à  l'atelier  de  réparation. 

La  première  de  ces  conditions  se  trouve  réalisée  par  le  sys- 
tème d'armatures  et  de  tirants  que  nous  avons  indiqué,  et  qui 
réunit  entre  elles  les  deux  parois  supérieures  des  enveloppes  de 
la  boîte  à  feu,  que  la  pression  de  la  vapeur  tend  à  écarter  l'une 
de  l'autre.  Pour  répondre  au  reproche  que  l'on  a  fait  à  ce  sys- 
tème de  s'opposer  à  la  libre  dilatation  des  parois  dans  le  sens 
vertical,  M.  Gruson  propose  d'ovaliser  les  trous  des  boulons 
qui  réunissent  les  tirants  aux  armatures. 

Mais,  pour  que  ces  conditions  soient  remplies,  la  seconde 
surtout,  il  est  nécessaire  qu'il  existe  un  espace  suffisant  entre  les 
•   deux  enveloppes  à  la  partie  supérieure,  disposition  qui  ne  se 

*  ■ 

1  Organ  fùr  die  FortschriUe  de$  Eiscnbahnwcsens,  1866,  2»  cah.,  p.  61 . 
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rencontre  pas  dans  la  construction  des  machines  Crampton  et 
de  celles  du  chemin  de  fer  du  Nord.  Dans  les  premières,  la  dis- 
tance entre  les  deux  enveloppes  ne  dépasse  pas  O^iS,  dont  îl 
faut  retrancher  25  centimètres  pour  la  hauteur  des  armatures- 
il  ne  reste  donc  que  20  centimètres  au  milieu  pour  les  tirants  et 
les  armatures  de  l'enveloppe  extérieure  ;  dans  ces  conditions, 
l'établissement  du  système  indiqué  est  presque  impossible.  Le 
nettoyage  complet  devient  également  très-difficile  dans  un  espace 
aussi  restreint,  ainsi  que  la  visite  des  entretoises.  La  disposition 
du  foyer  dans  les  machines  du  Nord,  qui  ne  laisse  guère  plus 
de  30  centimètres  entre  les  deux  parois,  présente  des  inconvé- 
nients ;  mais  l'emploi  des  en- 
tretoises, pour  la  consolida- 
tion de  cette  partie,  répond 
à  la  première  des  conditions 
énoncées.  La  Ggure  436 
représente  les  dispositions 
adoptées  par  M.  Gruson. 

La  deuxième  partie  de  la 
chaudière,  dont  la  forme  est 
presque  toujours  eelle  d'un 
cylindre  allongé,  s'étend  de 
la  boite  à  feu  extérieure  à  la 
plaque  tubulaire  de  la  boîte 
à  fumée.  La  liaison  entre  le 
corps  cylindrique  et  la  boîte 
à  feu  extérieure  peut  se  faire 
de  différentes  manières.  Lors- 
que la  boîte  à  feu  extérieure 
est  recouverte  d'un  dôme 
carré  ou  d'une  surface  cylin- 
drique d'un  diamètre  plus  fort  que  celui  de  la  chaudière,  on  les 
réunit  au  mo\en  d'une  cornière,  ou  l'on  emboutit  la  tôle  de  la 
paroi  antérieure  de  manière  à  ce  qu'elle  forme  un  rebord  cylin- 
drique de  même  diamètre  que  celui  de  la  chaudière,  et  auquel 
celle-ci  est  ensuite  rivée.  Cette  dernière  disposition  est  préfé- 
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rable  à  la  première,  car  elle  supprime  un  joint  et  l'emploi  d'une 
cornière.  L'emboutissage  de  la  paroi  de  la  boîte  à  feu  est,  il  est 
vrai,  un  travail  un  peu  plus  dispendieux,  mais  il  a  l'avantage 
d'exiger,  pour  son  exécution,  l'emploi  de  tôles  de  première 
qualité,  et  de  présenter  ensuite  pour  l'assemblage  une  garantie 
de  solidité  beaucoup  plus  grande  que  la  cornière. 

Lorsque  la  partie  cylindrique  de  la  boîte  à  feu  a  le  même 
diamètre  que  la  chaudière,  on  n'emboutit  que  la  partie  de 
la  paroi  correspondant  à  la  moitié  inférieure  de  cette  dernière, 
et  l'on  prolonge  quelque  peu  la  partie  demi-cylindrique.  On 
forme  ainsi  un  anneau  complet,  sur  lequel  vient  se  fixer  l'ex- 
trémité du  corps  do  la  chaudière,  comme  dans  le  cas  précédent  . 


A  son  antre  extrémité,  le  corps  cylindrique  se  fixe  sur  la  boîte 
à  fumée  de  deux  manières  différentes.  Ces  deux  assemblages 
sont  représentés  par  1rs  figures  437  et  438.  Dans  le  premier, 


Fit.  437.  Fin.  MB. 


la  plaque  tubulairc  emboutie  est  introduite  dans  la  partie 
cylindrique  de  la  chaudière,  et  rivée  par  ses  bords  rabattus. 
Les  angles  ainsi  formés  ne  tardent  pas  à  se  détériorer,  et  la 
plaque  tabulaire  est  promptement  mise  hors  de  service.  Aussi 
la  deuxième  disposition,  dans  laquelle  la  plaque  tabulaire  est 
plane  et  serrée  entre  les  deux  cornières  de  l'assemblage,  est-elle 
de  beaucoup  préférable. 

La  boîte  à  feu  extérieure  et  le  corps  cylindrique  de  la  chau- 
dière sont  généralement  construits  en  tôle  de  fer.  L'assemblage 
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des  feuilles  de  tôle  entre  elles  se  fait,  ou  par  juxtaposition  a\ec 
recouvrement  par  un  couvre-joint  en  tôle  rivé  sur  les  deux 
feuilles,  ou  plus  généralement  par  la  simple  superposition  des 
deux  feuilles,  réunies  ensuite  par  une  rivure  simple  ou  double, 
les  viroles  cylindriques  ayant  à  cet  effet  un  grand  et  un  petit 
diamètre  alternativement.  Lorsque  le  ciel  de  la  boîte  à  feu  ex- 
térieure est  demi-cylindrique  ou  plat,  il  se  forme  avec  les 
deux  parois  latérales  d'une  seule  feuille  de  tôle,  si  la  dimension 
des  feuilles  le  permet,  et  de  deux  ou  trois  feuilles  rivées  entre 
elles,  dans  le  cas  contraire;  les  faces  postérieure  et  antérieure 
ont  leurs  bords  emboutis  de  manière  à  pouvoir  venir  se  river 
sur  les  faces  latérales  et  le  ciel. 

Il  est  de  la  plus  grande  importance  de  n'employer  pour  la 
construction  des  chaudières  que  des  tôles  de  première  qualité; 
et,  à  cet  effet,  des  essais  rigoureux  sur  la  résistance  des  tôles 
devront  précéder  leur  introduction  dans  l'appareil;  à  cette 
condition  seule,  on  évite  les  explosions,  qui  deviennent  fré- 
quentes pari'emploi  de  tôles  de  médiocre  qualité. 

On  doit  toujours  placer  les  feuilles  de  tôle  de  manière  à  ce 
qu'elles  travaillent  dans  le  sens  du  laminage.  Dans  une  chau- 
dière cylindrique,  la  résistance  à  la  pression  intérieure  dans  le 
sens  de  l'axe  est  le  double  de  la  résistance  dans  le  sens  perpen- 
diculaire. La  rupture  de  la  chaudière  tend  donc  h  se  produire 
suivant  une  des  génératrices  du  cylindre,  et  pour  que  les  feuilles 
travaillent  dans  le  sens  du  laminage,  il  faudra  les  courber  sui- 
vant leur  longueur;  les  joints  formés  par  la  réunion  des  deux 
extrémités,  se  trouvant  alors  dirigés  suivant  la  génératrice  du 
cylindre,  seront  plus  fatigués  que  les  joints  latéraux  des  di- 
verses feuilles  entre  elles,  dirigés  suivant  un  plan  perpendicu- 
laire à  l'axe  de  la  chaudière.  Il  sera  donc  important  de  soigner 
d'une  manière  toute  particulière  l'exécution  des  premiers,  et 
nous  recommanderons  à  cet  effet  l'emploi  d'une  double  rivure, 
ainsi  que  pour  tous  les  joints  des  autres  parties  de  la  chaudière 
situés  dans  les  mêmes  conditions. 

Les  trous  percés  dans  les  tôles  pour  le  passage  des  rivets 
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doivent  être  forés  et  non  pas  poinçonnés.  L'action  du  poinçon 
affaiblit  la  tôle  tout  autour  du  trou,  et,  lorsque  les  rivets  sont 
très-rapprochés,  il  arrive  quelquefois  que  l'épaisseur  diminue 
sensiblement,  et  môme  que  la  tôle  se  déchire.  Les  trous  percés 
au  foret  sont  cylindriques,  et  nécessitent  assez  rarement  l'em- 
ploi du  mandrin  lors  de  la  pose  des  rivets  ;  le  montage  devient 
donc  plus  facile  et  l'assemblage  présente  plus  de  sécurité. 

Les  parois  de  la  botte  à  feu  extérieure  présentent  une  quan- 
tité considérable  de  trous  pour  le  passage  des  entretoises  ;  il 
est  préférable  de  les  percer  avant  le  montage,  afin  de  ne  pas 
fatiguer,  par  cette  opération,  les  rivures  qui  les  réunissent.  Us 
devront  être  également  forés  et  non  poinçonnés,  les  trous 
correspondants  de  l'enveloppe  intérieure  relevés  sur  les  pre- 
miers, de  manière  à  obtenir  un  parallélisme  parfait,  nécessaire 
à  la  conservation  des  entretoises. 

Ces  diverses  observations  prennent  une  certaine  importance 
lorsque  l'on  songe  que  la  plupart  des  explosions  de  chaudières 
ont  eu  pour  cause  la  mauvaise  qualité  de  la  tôle  employée  ou  le 
défaut  de  solidité  des  assemblages.  Dans  les  machines  anglaises, 
on  s'attache  avec  un  soin  tout  particulier  à  choisir  des  tôles  de 
bonne  qualité,  et  à  faire  un  bon  travail  de  chaudronnerie  ;  pour 
compenser  l'affaiblissement  dû  aux  rivets,  les  Anglais  emploient 
quelquefois  des  tôles  «  Alton  and  Fumes  patent,  »  renflées  au 
pourtour1. 

La  partie  qui  s'use  le  plus  promptement  sous  l'action  des  in- 
crustations et  de  la  rouille,  dans  une  chaudière  de  locomotive, 
occupe  la  zone  voisine  de  la  génératrice  inférieure.  Il  faudra 
donc  avoir  grand  soin  de  ne  placer  en  cet  endroit  que  .  des 
pièces  parfaitement  saines.  Par  la  môme  raison,  les  rivures 
longitudinales  ne  devront  jamais  se  trouver  dans  cette  région. 
Cette  rapidité  de  détérioration  du  fond  de  la  chaudière  pro- 
vient sans  doute  du  frottement  incessant  des  dépôts  soumis 
a  une  agitation  perpétuelle  par  l'effet  des  trépidations  de  la 
machine  en  marche,  action  d'usure  qui,  par  la  forme  môme  de 


•  Mémoire  de  M.  Morandière,  Bull,  de  la  Société  des  ingénieurs  civils. 
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la  chaudière,  doit  s'exercer  avec  beaucoup  plus  d'énergie  dans 
les  parties  inférieures.  On  a,  de  plus,  remarqué  que  l'usure  se 
manifeste  très-promptement  sur  tous  les  points  où,  lors  de  la 
vidange  de  la  chaudière,  il  reste  une  petite  couche  d'eau  qui  ne 
trouve  pas  d'écoulement.  Il  sera  donc  important  de  placer  les 
bouchons  de  lavage  le  plus  bas  possible.  Celui  du  corps  cylin- 
drique occupe  dans  la  plaque  tubulaire  la  place  du  tube  infé- 
rieur. Pour  vider  la  partie  de  la  chaudière  qui  entoure  le  foyer, 
on  ménage  un  bouchon  de  lavage  aux  quatre  angles  de  l'en- 
veloppe extérieure,  et  quelques-uns  dans  le  cadre  qui  la  réunit 
au  foyer. 

Les  dimensions  de  la  partie  cylindrique  de  la  chaudière  dé- 
pendent de  la  longueur  et  du  nombre  des  tubes,  de  la  largeur 
de  la  boîte  à  feu.  La  chaudière  devant  toujours  être  placée  le 
plus  bas  possible,  il  en  résulte  que  son  diamètre  varie  généra- 
lement entre  0œ,90  et  lm,70,  limité  dans  beaucoup  de  cas 
par  l'écartement  de  la  suspension,  ce  qui  a  engagé  certains 
constructeurs  à  donner  au  corps  cylindrique  une  forme  ovale. 
Cette  forme  est  mauvaise  en  principe,  et  quoique  l'écartement 
des  parois  puisse  être  maintenu  dans  ce  cas  par  des  tirants 
horizontaux,  perpendiculaires  à  l'axe  de  la  chaudière,  on  ne 
saurait  en  recommander  l'emploi. 

A  son  extrémité  antérieure,  le  corps  cylindrique  est  terminé 
par  la  surface  plane  de  la  plaque  tubulaire  de  la  boîte  à  fumée. 
Les  tubes  qui  la  réunissent  à  la  plaque  tubulaire  du  foyer  for- 
ment entre  ces  deux  parois  un  système  d'armatures  qui  main- 
tient leur  écartement  et  empôche  leur  déformation. 

Nous  avons  supposé  jusqu'ici  que  la  chaudière  était  construite 
en  tôle  de  fer,  ce  qui  est,  en  effet,  le  cas  pour  la  plupart  des 
machines  construites  actuellement.  On  a  fait  cependant  depuis 
quelques  années,  et  sur  diverses  lignes  de  chemins  de  fer,  de 
nombreux  essais  de  chaudières  en  tôle  d'acier.  L'emploi  de  la 
tôle  d'acier  a  pour  résultat  une  diminution  sensible  dans  le 
•poids  de  la  chaudière,  par  suite  de  la  résistance  plus  considé- 
rable de  la  matière,  qui  permet  de  diminuer  son  épaisseur  de 
moitié.  Dans  les  expériences  faites  à  Glasgow  par  M.  Kirkaldy 
t.  m.  M 
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sur  des  tôles  de  fer  et  d'acier,  la  résistance  de  ces  dernières  à 
la  rupture  varia  de  68  à  150  kilogrammes  par  millimètre  carré, 
tandis  que  pour  le  fer  les  charges  de  rupture  ont  été  comprises 
entre  39  et  28  kilogrammes.  L'allongement  a  été  de  9  à  6  pour 
100  pour  les  tôles  d'acier,  14  à  2.4  pour  100  pour  le  fer1. 

Les  essais  sur  l'emploi  de  l'acier  pour  la  construction  des 
chaudières  de  locomotives  présentent  un  grand  intérêt,  en  rai- 
son de  la  tendance  générale  à  augmenter  la  pression  de  la  va- 
peur, qui  entraîne  un  surcroît  d'épaisseur  des  parois  des  chau- 
dières en  tôle  de  fer,  un  accroissement  très-sensible  de  leur 
poids,  ce  qui  pourra  devenir,  à  un  moment  donné,  un  incon- 
vénient très-sérieux. 

Jusqu'à  ce  jour,  les  résultats  obtenus  ont  été  satisfaisants  ; 
mais  on  ne  peut  encore  rien  conclure  en  raison  du  peu  de 
temps  qui  s'est  écoulé  depuis  qu'on  a  commencé  les  essais.  Sur 
les  chemins  du  Midi  et  de  l'Orléans,  l'emploi  des  tôles  d'acier 
a  permis  de  réaliser  sur  le  poids  des  chaudières  une  notable 
réduction.  Sur  les  machines  du  chemin  du  Midi,  l'épaisseur  du 
corps  cylindrique  en  acier  est  de  10  millimètres  pour  un  dia- 
mètre de  1 01 ,500,  et  une  pression  de  9  atmosphères.  La  charge 
de  rupture  des  tôles  employées  était  de  60  kilogrammes  en- 
viron par  millimètre  carré.  A  l'Est,  des  essais  ont  été  entrepris 
sur  l'emploi  des  tôles  d'acier  dès  1859;  sur  les  chemins  autri- 
chiens, six  locomotives  fonctionnent  depuis  cinq  ans  avec  des 
chaudières  de  cette  espèce,  qui  ont  fourni  jusqu'ici  un  bon 
service.  11  résulte  de  la  nature  des  matériaux  employés  dans  ce 
dernier  cas  qu'on  peut  attendre  un  bon  emploi  de  tôles  d'acier 
s'allongeant  de  12  pour  100  de  leur  longueur  avant  la  rupture  ; 
sur  les  mêmes  lignes,  on  essaye  également  en  ce  moment  des 
tôles  en  acier  Bessemer*.  Le  chemin  du  Nord-Est  Suisse  em- 
ploie avec  avantage  depuis  plusieurs  années  des  chaudières  en 
tôle  d'acier  avec  double  rivure  pour  des  pressions  de  10  atme^ 
sphères  environ. 

1  Guide  du  mécanicien  constructeur,  —  supplément,  p.  16. 
*  Organfûrdie  Fortschritle  des  Eisenbahnteesens,  supplément  1"  roi., 
p.  114. 
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L'épaisseur  des  parois  des  chaudières  résulte,  pour  les  ma- 
chines fabriquées  en  France,  de  la  formule  déjà  donnée  (337) 
page  23. 

Toute  chaudière,  avant  sa  mise  en  service,  doit  subir  une 
épreuve  en  présence  de  l'ingénieur  ou  d'un  agent  délégué  par 
l'administration  supérieure,  et  qui  dresse  procès-verbal  de  l'ex- 
périence. L'essai  se  fait  à  l'aide  d'une  pompe  foulante,  sous 
une  pression  double  de  la  pression  concédée. 

L'épreuve  des  chaudières,  quoique  ne  les  mettant  pas  à  l'a- 
bri de  toute  chance  d'explosion,  offre  néanmoins  l'avantage  de 
déceler,  dans  beaucoup  de  cas,  des  fuites  provenant  soit  de  la 
mauvaise  qualité  du  métal,  soit  de  l'imperfection  de  la  rivure, 
et  qui,  dans  la  suite,  auraient  pu  donner  lieu  à  des  accidents 
graves. 

En  Bavière,  lçs  épreuves  des  générateurs  à  vapeur  se  font  de 
la  manière  suivante  :  La  chaudière  une  fois  remplie  d'eau,  on 
la  chauffe  légèrement  pour  dégager  l'air;  puis,  après  avoir 
fermé  tous  les  orifices,  on  la  soumet,  à  l'aide  d'une  pompe,  à 
une  pression  double  de  celle  à  laquelle  elle  devra  travailler. 
L'eau  introduite  pour  arriver  à  ce  résultat  étant  mesurée,  on 
laisse  dégager  par  la  soupape  et  on  mesure  avec  soin  l'excédant 
de  liquide  refoulé  par  la  contraction  des  parois  ;  la  différence 
des  deux  quantités  sert  à  déterminer  l'augmentation  perma- 
nente de  volume  qu'a  subie  la  chaudière,  et  qui  ne  doit  pas 
dépasser  certaines  limites  fixées  à  l'avance.  Pour  les  chaudières 
de  locomotive,  la  pression  d'épreuve  étant  de  16"-, 21,  la  dila- 
tation permanente  est  généralement  de  J"\86;  la  tolérance 
pouvant  atteindre  5I,,4,88. 

Dômes  et  réservoirs  de  vapeur.  —  L'impossibilité  d'aug- 
menter la  longueur  des  tubes  au  delà  de  certaines  limites,  et, 
par  conséquent,  la  nécessité  d'en  accroître  le  nombre  pour  ob- 
tenir la  plus  grande  surface  de  chauffe  possible,  d'une  part,  et, 
d'autre  part,  les  exigences  de  la  construction  qui  limitent, 
comme  nous  l'avons  dit,  les  dimensions  du  corps  cylindrique, 
forcent  le  constructeur  à  relever  le  plus  possible  le  niveau  de 
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l'eau  vers  la  partie  supérieure  de  la  chaudière.  Il  en  résulte 
une  réduction  considérable  de  l'espace  destiné  au  réservoir 
de  vapeur,  dont  le  volume  par  rapport  à  celui  des  cylindres 
devrait  être,  au  contraire,  aussi  grand  que  possible.  En  consé- 
quence de  cette  disposition,  la  prise  de  vapeur  pour  les  cylin- 
dres ne  peut  se  faire  qu'à  une  très-petite  distance  de  la  surface 
du  liquide  agité  sans  cesse  par  l'ébullition  et  les  trépidations 
dues  au  mouvement  de  la  machine,  et  ne  donne  que  de  la 
vapeur  très-chargée  d'eau. 

Ces  diverses  considérations  ont  engagé  plusieurs  construc- 
teurs à  munir  leurs  chaudières  de  réservoirs,  dont  la  capacité,  de 
grandeur  assez  variable,  sert  à  la  fois  à  emmagasiner  une  plus 
ou  moins  grande  quantité  de  vapeur,  et  à  élever  à  une  certaine 
distance  au-dessus  du  niveau  du  liquide  l'orifice  du  tuyau  de 
prise  de  vapeur.  La  disposition  adoptée  par  Stephenson  pour  la 
construction  de  l'enveloppe  extérieure  de  la  boîte  à  feu,  réalise 
les  conditions  précédentes.  Mais,  lorsque  l'abaissement  plus  ou 
moins  complet  de  la  partie  supérieure  de  l'enveloppe  de  la 
boîte  à  feu  ne  laisse  plus  un  espace  assez  grand  au-dessus  du 
niveau  de  l'eau  pour  former  un  réservoir  de  vapeur  d'une  capa- 
cité suffisante,  il  est  nécessaire  de  surmonter  cette  partie,  ou  l'un 
des  points  du  corps  cylindrique,  d'un  appendice  rapporté,  de 
forme  généralement  cylindrique,  terminé  souvent  par  une  ca- 
lotte hémisphérique,  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  dôme. 

Quelsque  soient  les  avantages  qui  paraissent  au  premier  abord 
résulter  des  considérations  ci-dessus  énoncées  en  faveur  de  l'em- 
ploi des  dômes  à  vapeur,  leur  usage  n'est  cependant  pas  géné- 
ral, et  leur  utilité  est  contestée  par  un  grand  nombre  de  per- 
sonnes4.  Cette  diversité  d'opinions  provient  précisément  du  peu 
d'efficacité  de  tous  les  systèmes  employés  jusqu'ici  pour  empê- 
cher l'entraînement  de  l'eau  parla  vapeur.  Quelles  que  soient  les 
précautions  dont  on  s'entoure,  on  arrive  rarement  à  obtenir  de 
la  vapeur  complètement  sèche.  Si  nous  consultons,  à  ce  sujet, 
les  renseignements  fournis  par  les  administrations  des  chemins 

1  On  leur  a  même  attribué  la  cause  des  explosions  de  chaudières. 
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allemands  nous  pourrons  tirer,  sur  l'emploi  des  dômes  de 
vapeur,  les  conséquences  suivantes  : 

Leur  emploi,  tout  en  ne  paraissant  pas  nécessaire*,  n'en  doit 
pas  moins  être  considéré  comme  le  seul  moyen  d'arriver  à  ob- 
tenir de  la  vapeur  aussi  dépourvue  d'eau  que  possible.  Un  de 
leurs  principaux  avantages  est  de  permettre  le  maintien  du  ni- 
veau de  l'eau  à  une  hauteur  convenable,  et  cette  considération 
est  surtout  d'une  grande  importance  dans  le  cas  où,  la  voie  affec- 
tant de  fortes  pentes,  la  ligne  de  niveau  s'abaisse  sensiblement 
à  l'avant  pendant  la  descente,  et  peut  ainsi  laisser  à  découvert 
le  ciel  du  foyer.  Dans  ce  dernier  cas  encore,  l'emploi  d'un 
dôme  d'une  certaine  capacité  a  l'avantage  de  permettre  au  mé- 
canicien, pendant  la  marche  en  palier,  d'augmenter  la  produc- 
tion de  la  vapeur,  et  de  l'emmagasiner  jusqu'au  moment  où  il 
aura  une  rampe  à  gravir. 

Le  rapport  1/2  ou  3/5  du  volume  de  la  vapeur  à  celui  de 
l'eau  paraît  être  assez  convenable  dans  les  cas  ordinaires  de 
l'exploitation  (voir  le  tableau,  p.  86,  87). 

L'emploi  du  dôme  facilite  l'accès  dans  la  chaudière,  soit 
pour  en  visiter  l'intérieur,  soit  pour  la  nettoyer  et  la  réparer; 
cet  avantage  est  d'autant  plus  marqué  que  les  eaux  d'alimenta- 
tion sont  plus  impures  et  qu'elles  nécessitent  un  nettoyage  plus 
fréquent. 

Cependant,  plusieurs  ingénieurs  pensent  que  le  dôme  peut 
être  supprimé  sans  inconvénient,  pourvu  que  l'espace  réservé 
à  la  vapeur  soit  d'une  grandeur  suffisante.  Les  auteurs  du 
Guide  du  mécanicien  considèrent  cette  dernière  condition 
comme  essentielle,  même  avec  l'emploi  du  dôme,  pour  obtenir 
de  la  vapeur  sèche. 

En  résumé,  nous  pensons  que  dans  l'établissement  de  la 
chaudière  il  faut,  tout  en  élevant  le  niveau  de  l'eau  le  plus  pos- 

1  Organ  der  Forlsckritte  des  Eisenbahmcesens,  supplément,  1er  vol., 
1866,  p.  108. 

»  Lignes  du  Sud  de  l'Autriche,  de  Berlin  à  Hambourg,  de  Leipzig  à 
Dresde. 
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sible  au-dessus  des  tubes  et  du  ciel  du  foyer,  ne  pas  perdre  de 
vue  que  l'espace  réservé  à  la  vapeur  au-dessous  de  la  paroi  su- 
périeure de  la  chaudière,  doit  être  sufflsant  pour  faciliter  son 
écoulement  jusqu'au  point  où  s'effectue  la  prise  de  vapeur;  ces 
conditions  n'étant  d'ailleurs  pas  reconnues  suffisantes  pour  ob- 
tenir de  la  vapeur  convenablement  sèche,  et  le  seul  moyen  d'y 
arriver  de  la  manière  la  plus  satisfaisante  étant  jusqu'ici  l'em- 
ploi du  dôme,  on  devra  le  conserver,  en  tenant  compte  toute- 
fois des  observations  suivantes  : 

Pendant  la  marche,  il  se  produit  sur  toute  l'étendue  de  la 
surface  liquide,  vers  l'orifice  du  tuyau  de  prise,  un  courant  éner- 
gique de  vapeur  dont  l'effet  est  d'entraîner  mécaniquement  une 
certaine  quantité  d'eau,  projetée  en  gouttelettes  par  l'ébulli- 
tion.  Ce  phénomène  se  manifeste  avec  le  plus  d'intensité  au 
moment  de  la  mise  en  marche,  l'ouverture  du  régulateur  prcn 
duisant  un  léger  abaissement  de  pression  qui  accélère  l'ébulli- 
tion .  Il  est  d'ailleurs  plus  sensible  vers  la  partie  postérieure 
de  la  chaudière,  où  l'eau,  on  contact  direct  avec  les  parois  du, 
foyer  très-fortement  chauffées,  se  trouve  toujours  en  ébullition 
tumultueuse.  La  place  du  dôme  n'est  donc  pas  au-dessus  du 
foyer,  mais,  au  contraire,  dans  une  partie  de  la  chaudière  où, 
Tébullition  étant  plus  calme,  les  projections  sont  moins  nom- 
breuses et  la  vapeur  plus  sèche.  Avec  cette  disposition,  la 
surface  du  liquide  au-dessus  du  foyer  sera  moins  agitée,  et.  le 
mécanicien  pourra  tirer  de  l'examen  des  appareils  indicateurs 
de  niveau  des  indications  plus  sûres. 

Enfin,  il  sera  très-important  d'apporter  beaucoup  de  soins  à 
la  construction  du  dôme  de  vapeur,  car  le  seul  inconvénient 
réel  que  présente  cet  appareil  est.  d'affaiblir  la  partie  de  la 
chaudière  sur  laquelle  il  est  placé,  et  d'occasionner  peut-être 
dans  certains  cas  des  accidents  plus  ou  moins  graves. 

Trou  d homme.  —  L'ouverture  servant  à  la  visite  et  à  la  ré- 
paration de  la  chaudière  se  place  généralement  dans  le  voisi- 
nage du  régulateur,  lorsque  celui-ci  est  intérieur,  afin  de  faci- 
liter son  entretien.  Souvent  le  trou  d'homme,  à  fermeture 
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autoelave,  se  trouve  remplacé  par  le  dôme  de  vapeur  luirmème, 
qui  se  démonte  sur  une  partie  de  sa  hauteur. 

Les  ouvertures  de  la  cuvette  des  soupapes  et  du  siège  du 
régulateur  remplissent  le  môme  office. 

Boîte  à  fumée. — À  la  partie  antérieure  de  la  machine,  les  tubes 
à  air  chaud  viennent  déboucher  dans  une  chambre  à  laquelle 
on  donne  le  nom  de  boite  à  fumée.  La  forme  extérieure  de  cette 
partie  de  la  chaudière  est  ordinairement  semblable  à  celle  de 
l'enveloppe  du  foyer,  mais  elle  s'arrête  vers  le  niveau  de  la 
plate-forme.  Fermée  par  le  bas,  elle  ne  laisse  d'autre  issue  aux 
gaz  pour  s'échapper  que  la  cheminée  qui  vient  déboucher  à  sa 
partie  supérieure;  ses  parois,  formées  de  plaques  de  tôle  de 
I  à  8  millimètres  pour  les  côtés  et  la  face  antérieure,  et  15  mil- 
limètres pour  la  face  postérieure,  qui  reçoit  les  extrémités  des 
tubes,  sont  réunies  entre  elles  par  des  cornières.  La  paroi  d'a- 
vant est  munie  d'une  porte  rectangulaire  ou  circulaire  à  deux 
battants,  qui  sert  au  nettoyage  des  tubes,  et  doit,  par  consé- 
quent, présenter  des  dimensions  assez  grandes  pour  que  cette 
opération  puisse  se  faire  sans  difficulté.  Il  est  important,  dans 
la  construction  de  cette  porte,  d'obtenir  une  fermeture  très- 
hermétique,  car  le  moindre  accès  d'air  dans  la  botte  à  fumée 
affaiblirait  considérablement  le  tirage.  Dans  ce  but,  on  fait  re- 
poser la  porte  sur  un  cadre  formé  d'une  cornière  rivée  sur  la 
paroi  de  la  boite  à  fumée;  les  bords  seront  ensuite  parfaitement 
dressés,  et,  pour  éviter  les  déformations  produites  par  la  char 
leur  intérieure,  on  la  munit  d'une  contre-plaque  mainteuue  à 
distance  par  des  entretoises.  Le  fond  de  la  boite  à  fumée,  géné- 
ralement cylindrique,  doit  être  également  pourvu  d'une  petjte 
porte  à  charnière  ou  à  coulisse,  pour  faire  tomber  les  cendres, 
qui  s'accumulent  promptement  sur  ce  point. 

Dans  les  anciennes  machines  à  cylindres  intérieurs,  les  deux 
parois  latérales  descendaient  et  enveloppaient  les  cylindres  qui 
s'attachaient  aux  parois  des  deux  faces  antérieure  et  postérieure 
de  la  boîte  à  fumée. 

La  chaleur  des  gaz  sortant  du  foyer,  le  frottement  incessant 
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des  particules  solides  entraînées  et  l'action  oxydante  de  la  va- 
peur d'eau  sortant  par  le  tuyau  d'échappement,  ne  tardent  pas 
à  détériorer  les  parois  de  la  boîte  à  fumée,  pour  lesquelles  on  ne 
devrait  employer  que  des  tôles  de  forte  épaisseur.  Malgré  cette 
précaution,  il  ne  faut  pas  compter  sur  une  durée  supérieure  à 
six  ou  sept  ans. 

L'action  du  jet  de  vapeur  qui  produit  le  tirage  du  loyer  prend 
d'autant  plus  de  puissance  que  la  capacité  de  la  boite  à  fumée  est 
plus  faible.  Quelques  constructeurs,  se  basant  sur  ce  principe, 
ont  placé  au-dessus  du  dernier  rang  des  tubes  une  plaque  de 
tôle,  de  manière  à  réduire  cette  capacité  à  son  minimum.  Mise 
à  exécution  pour  la  première  fois  en  4845  par  M.  J.-J.  Meyer, 
constructeur  à  Mulhouse,  cette  disposition  fut  ensuite  adoptée 
par  le  gouvernement  autrichien  pour  toutes  ses  machines,  et 
par  quelques  constructeurs  anglais  qui  l'ont  également  appli- 
quée depuis  plusieurs  années'. 

L'emploi  de  cette  plaque  permet  de  descendre  l'orifice  de  la 
cheminée  jusqu'au  niveau  du  dernier  rang  de  tubes,  et,  par 
conséquent,  de  raccourcir  le  tuyau  d'échappement.  Cette  dispo- 
sition procure  également  l'avantage  de  protéger  du  contact  des 
gaz  chauds  le  joint  du  tuyau  de  prise  de  vapeur  avec  la  plaque 
tubulaire,  mais  elle  rend  aussi  plus  difficile  la  pose  de  la  grille 
à  arrêter  les  flammèches,  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Cheminée.  —  La  hauteur  des  cheminées  de  locomotives, 
limitée  par  celle  des  ouvrages  d'art*,  a  peu  d'action  sur  le 
tirage.  Il  résulte  des  expériences  faites  par  MM.  Nozo  et  Geof- 
froy, et  sur  lesquelles  nous  reviendrons  en  parlant  de  l'échap- 
pement, que  la  direction  de  la  cheminée  n'ayant  pas  d'influence 
sur  le  tirage,  celle-ci  peut  être  inclinée,  et  même  dirigée  hori- 
zontalement. Cette  dernière  disposition  a  été  adoptée  sur  les 
machines  à  sécheurs  du  Nord,  dont  les  fortes  dimensions  ne 
permettaient  pas  d'employer  des  cheminées  verticales. 

*  Guide  du  mécanicien,  etc.,  p.  107. 
1  Première  partie,  ch.  D,  S  1-34. 
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La  cheminée  se  fixe  par  sa  base  à  la  partie  supérieure  de  la 
boîte  à  fumée,  au  moyen  de  boulons,  dont  les  écrous  doivent 
être  placés  en  dehors  pour  faciliter  le  démontage.  Ses  parois 
sont  formées  de  feuilles  de  tôle  de  4  à  5  millimètres,  et  sa  base 
est  généralement  évasée  de  manière  à  en  faciliter  l'entrée  aux 
gaz.  La  partie  supérieure  doit  être  munie  d'un  capuchon  ou 
d'un  clapet  pouvant  être  manœuvré  par  le  mécanicien.  Sur 
certaines  machines,  celles  d'Orléans  notamment,  le  chapiteau 
de  la  cheminée  est  surmonté  d'un  écran  en  tôle  de  12  à  15  cen- 
timètres de  hauteur,  qui  ne  s'étend  que  sur  la  moitié  de  la 
circonférence  à  l'avant  de  la  machine.  Par  ce  moyen,  le  déga- 
gement des  gaz  n'est  pas  gêné  dans  sa  sortie  par  le  choc  de 
l'air  ambiant. 

La  section  à  donner  à  la  cheminée  n'est  déterminée  par  au- 
cune règle  générale.  Le  plus  ordinairement  le  rapport  de  cette 
section  à  celle  des  tubes  est  de  0,70.  Dans  les  divers  types  de 
machines  employées  sur  la  ligne  de  l'Est,  le  diamètre  des  che- 
minées varie  de  0m,32  àOm,44,  la  dimension  moyenne  étant 
de  0m,35  à  0m,40.  Cette  question  se  représentera,  d'ailleurs,  à 
propos  de  l'échappement  de  vapeur. 

Caisses  à  eau.  —  L'eau  d'alimentation  des  chaudières  de  lo- 
comotives est  renfermée  dans  des  caisses  en  tôle  d'une  capacité 
proportionnelle  à  la  consommation  de  la  machine,  et  pouvant 
contenir  un  approvisionnement,  suffisant  pour  la  marche  pen- 
dant un  certain  temps.  Ces  caisses  à  eau  sont  placées  soit  sur 
le  même  véhicule  que  la  machine,  6oit  sur  le  tender;  quelque- 
fois enfin  les  deux  dispositions  se  trouvent  employées  à  la  fois. 
Lorsque  les  caisses  à  eau  sont  attachées  à  la  machine,  elles  oc- 
cupent tout  l'espace  disponible,  leurs  parois  étant  fixées  sur  les 
châssis  et  indépendantes  de  la  chaudière,  afin  de  ne  pas  gêner 
sa  libre  dilatation. 

Lorsque  la  caisse  à  eau  est  placée  sur  un  chariot  spécial,  elle 
affecte  généralement  la  forme  d'un  fer  à  cheval,  dont  le  vide  est 
utilisé  pour  l'approvisionnement  du  combustible. 

L'épaisseur  des  tôles  formant  les  parois  des  caisses  à  eau 
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varie  de  3  à  5*  millimètres.  La  hauteur  au-dessus  de  la  plate- 
forme varie  de  0m,80  à  i^O.  Les  feuilles  sont  assemblées  aux 
angles  à  l'aide  de  cornières,  et  maintenues  dans  leur  écar- 
teraient par  des  cornières  verticales  réunies  par  des  bandes  de 
feuillard  ;  cette  précaution  est  nécessaire  pour  éviter  la  défor- 
mation des  parois  sous  la  pression  de  l'eau.  La  partie  supérieure 
est  fermée  par  une  tôle  de  0m,003  à  0a,,004  d'épaisseur,  dans 
laquelle  on  pratique  une  ou  deux  ouvertures  circulaires,  fer- 
mées par  un  couvercle  etdestinées  à  recevoir  l'extrémité  du  tuyau 
d'alimentation  pendant  le  remplissage;  un  rebord  entourant 
ces  ouvertures  empêche  les  morceaux  de  combustibles  ou  d'au- 
tres objets  placés  sur  la  paroi  supérieure  de  tomber  dans  la 
caisse.  Au-dessous,  on  place  un  cône  en  cuivre  rouge,  percé 
de  trous  de  0ro,003  à  0m,004  de  diamètre,  servant  à  retenir  les 
matières  étrangères  entraînées  par  l'eau  des  réservoirs.  Quand 
il  n'y  a  qu'un  seul  trou  d'alimentation,  il  se  place  dans  l'axe 
longitudinal  du  véhicule,  afin  de  pouvoir  prendre  l'eau  des  co- 
lonnes d'alimentation,  quel  que  soit  le  sens  de  la  marche.  Cet 
arrangement  exige  que  le  col  de  la  colonne  soit  assez  long  pour 
atteindre  le  milieu  de  la  voie.  Pour  éviter  cette  complication 
dans  la  construction,  on  munit  la  caisse  à  eau  de  deux  trous 
d'alimentation  placés  aussi  près  que  possible  du  bord  extérieur 
du  véhicule. 

Le  fond  des  caisses  à  eau  est  muni  d'une  ou  deux  soupapes  de 
prise  d'eau,  dont  ies  sièges  en  bronze  sont  boulonnés  sur  lui  et 
doivent  saillir  de  0"',05',  afin  que  les  dépôts  qui  s'y  accumulent 
ne  soient  pas  entraînés  dans  le  tuyau  d'alimentation.  La  tige 
de  la  soupape  traverse  le  couvercle  de  la  caisse,  et  vient  passer 
dans  un  ccrou  en  bronze,  fixé  sur  un  support;  un  volant  à  ma- 
nette, claveté  à  l'extrémité  de  cette  tige,  permet  au  mécanicien 
de  la  manœuvrer  et  d'ouvrir  à  volonté  la  soupape.  On  doit  éga- 
lement munir  le  fond  de  la  caisse  d'un  ou  deux  bouchons  de 
lavage,  afin  de  pouvoir  la  nettoyer  d'une  manière  complète, 
lorsque  cette  opération  est  nécessaire. 

357.  Annexe»  de»  générateurs.  —  Toute  chaudière  de  loco- 
motive doit  être  pourvue  d'un  certain  nombre  ^appareils  de 
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sûreté,  dont  les  uns  ont  pour  but  de  donner  à  chaque  instant 
une  indication  exacte  de  la  hauteur  de  la  pression,  de  la  posi-s 
tion  de  la  ligne  de  niveau,  et  les  autres  de  prévenir,  par  leur 
action  automatique,  les  dangers  pouvant  résulter  d'une  trop 
grande  élévation  de  la  tension  de  vapeur  ou  d'un  abaissement 
considérable  de  la  ligne  de  niveau. 

Les  manomètres,  appareils  à  niveau,  robinets  d'essai,  ser- 
vent au  premier  usage;  les  soupapes  de  sûreté,  plaques  fusibles, 
au  second. 

Mesure  de  la  pression.  —  La  nécessité  de  connaître  à  tout 
instant  la  pression  intérieure  a,  dès  l'origine  de  l'emploi 
des  machines  locomotives,  appelé  l'attention  des  ingénieurs 
d'une  manière  toute  particulière  sur  la  construction  d'instru- 
ments indicateurs,  portatifs  et  précis.  —  Le  manomètre  à  air 
libre  qui,  à  cette  époque,  était  le  seul  instrument  appliqué  à 
la  mesure  des  pressions  ne  pouvait  être  employé,  en  effet,  que 
pour  les  machines  fixes.  Placé  dans  les  gares  de  dépôt,  il  pou-» 
vait,  à  la  rigueur,  servir  à  régler  et  à  vérifier  la  charge  des 
soupapes  des  machines  locomotives,  mais  lorsqu'il  s'agissait  de 
eennaître  en  un  moment  donné,  pendant  la  marche,  l'état  de 
la  pression  de  la  vapeur,  son  application  n'était  plus  possible 
et  il  devenait  nécessaire  d'avoir  recours  à  d'autres  procédés. 

La  tension  plus  ou  moins  grande  des  ressorts  des  balances, 
qu'un  mécanicien  habile  peut  facilement  estimer  en  exerçant 
avec  la  main  un  effort  suffisant  pour  faire  souffler  la  sou- 
pape, servait  à  indiquer  d'une  façon  grossière  le  degré  de 
la  pression.  On  contruisit  sur  ce  principe  le  manomètre  à 
piston.  Un  cylindre  creux,  fermé  par  un  piston,  pressé  par  un 
ressort,  et  surmonté  d'un  index,  constituait  tout  l'appareil,  mis 
en  communication  avec  la  chaudière  par  un  robinet  à  la  disposi- 
tion du  mécanicien.  Mais  le  peu  de  sensibilité  et  d'exactitude 
de  cet  instrument  en  fit  bientôt  abandonner  l'usage.  Le  mano- 
mètre à  mercure  à  air  comprimé  et  les  manomètres  à  air  libre, 
diversement  modifiés,  lui  furent  successivement  substitués. 

Le  manomètre  à  air  comprimé  est  d'ui\e  graduation  dif- 
ficile et  s'altère  proraptement.  L'oxydation  du  mercure  enlève 
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à  l'air  une  partie  de  son  oxygène,  le  liquide  mouille  les  parois 
du  tube,  et,  ses  indications  devenant  inexactes,  il  est  bientôt 
hors  de  service. 

Le  manomètre  à  air  libre  de  Richard,  employé  vers  la  fin 
de  Tannée  4845,  se  compose  d'un  siphon  à  plusieurs  branches 
en  communication  les  unes  avec  les  autres,  remplies  de  mer- 
cure à  la  partie  inférieure  et  d'eau  à  la  partie  supérieure.  Les 
différences  de  niveau  du  mercure  dans  chaque  siphon,  ajoutées 
ensemble,  donnent  la  hauteur  totale  de  la  colonne  de  mercure 
mesurant  la  pression.  Les  indications  de  cet  instrument  sont 
bonnes,  mais  le  prix  en  est  élevé  et  l'entretien  difficile. 

Dans  le  manomètre  à  air  libre  de  Galy  Gazalat,  la  pression 
de  la  vapeur  agit  sur  un  piston  de  petite  section  qui  la  transmet 
au  mercure  par  une  plaque  de  diamètre  beaucoup  plus  grand. 
En  augmentant  autant  que  possible  le  rapport  des  deux  sur- 
faces, on  diminue  dans  les  mômes  proportions  la  hauteur  de  la 
colonne  de  mercure  correspondant  à  un  nombre  donné  d'atmo- 
sphères, et  on  arrive  à  avoir,  sous  un  très-petit  volume,  un 
véritable  manomètre  à  air  libre. 

Quoique  donnant  des  indications  moins  exactes  que  les  ma- 
nomètres à  air  libre,  les  manomètres  métalliques,  en  raison  de 
leur  prix  moins  élevé  et  de  leur  usage  plus  commode,  sont  au- 
jourd'hui d'un  emploi  presque  général  sur  les  machines  loco- 
motives. 

Le  manomètre  de  Bourdon  est  formé  d'un  tube  métallique 
aplati,  contourné  en  spirale  et  mis  en  communication  avec  la 
chaudière  par  un  robinet.  La  pression  en  agissant  dans  l'inté- 
rieur de  ce  tube  tend  à  l'ouvrir,  et  son  extrémité  libre  agit  sur 
une  aiguille  qui  prend  diverses  positions  au  devant  d'un  cadran 
divisé,  et  indique  le  nombre  d'atmosphères  correspondant  à  la 
tension  de  la  vapeur. 

Dans  le  manomètre  de  M.  Challeton,  la  vapeur  agit  sur 
une  lame  de  cuivre  très-mince,  légèrement  convexe,  serrée  par 
ses  bords  entre  deux  brides.  Sur  cette  lame  repose  un  ressort 
d'acier  enroulé  en  spirale,  fixé  par  sa  circonférence  à  la  bride 
supérieure.  La  vapeur,  en  pressant  la  plaque  de  cuivre,  la  fait 
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passer  à  la  forme  concave,  et  la  spirale  d'acier  suivant  la  môme 
déformation,  s'élève  en  son  milieu,  et  communique  son  mou- 
vement vertical  à  un  levier  coudé,  dont  la  grande  branche 
se  termine  en  aiguille  et  se  meut  sur  un  cadran  divisé. 

Une  troisième  disposition,  appliquée  par  M.  Desbordes,  con- 
siste à  transmettre  la  pression  de  la  vapeur,  par  l'intermédiaire 
d'un  piston  armé  d'une  tige,  à  une  lame  d'acier  fixée  par  ses 
extrémités  et  agissant  en  son  milieu  sur  l'une  des  branches 
d'un  levier,  dont  l'autre  formée  d'un  secteur  denté  fait  mouvoir 
une  aiguille. 

Sur  les  chemins  de  fer  allemands  et  particulièrement  sur 
les  lignes  du  Hanovre,  on  emploie  depuis  quelques  années  un 
manomètre  métallique,  construit  sur  le  même  principe  que  les 
précédents,  mais  auquel,  par  un  mécanisme  particulier,  l'in- 
venteur, M.  Semmann,  ingénieur,  chef  du  service  des  machines 
à  Breslau,  a  donné  la  faculté  d'indiquer  d'une  manière  perma- 
nente, au  moyen  d'une  seconde  aiguille,  les  excès  de  pression 
au-dessus  de  la  pression  normale  concédée  ;  de  telle  sorte  que 
si,  pendant  la  marche,  le  mécanicien,  par  négligence,  laisse 
monter  la  tension  au-dessus  de  la  limite  fixée,  cette  contraven- 
tion sera  signalée,  par  la  position  de  la  seconde  aiguille,  à  l'in- 
specteur chargé  de  la  surveillance  des  machines.  M.  Semmann 
a  également  supprimé  le  robinet  de  communication  avec  la 
chaudière,  et  l'a  remplacé  par  une  soupape  qui  ne  ferme  le 
passage  de  la  vapeur  que  dans  le  cas  où  le  manomètre  vient  à 
se  briser.  De  cette  façon,  l'instrument  fonctionne  toujours  sans 
que  le  mécanicien  ait  à  y  toucher. 

En  résumé,  la  construction  d'un  manomètre  métallique  re- 
pose sur  l'élasticité  d'une  lame  métallique  pouvant  affecter  des 
formes  très-diverses,  pressée  directement  ou  indirectement 
par  la  vapeur,  et  dont  les  oscillations  sont  rendues  sensibles  par 
la  marche  d'une  aiguille  sur  un  cadran  divisé,  à  l'aide  d'un 
mécanisme  quelconque.  Il  résulte  de  l'irrégularité  des  pro- 
priétés élastiques  des  métaux  que  l'instrument  sera  sujet  à  se 
fausser  promptement  et  exigera  de  fréquentes  réparations; 
mais  à  coté  de  cet  inconvénient  se  trouve  l'avantage  de  sup- 
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primer  l'emploi  du  mercure  et  d'avoir  un  appareil  occupant  très- 
peu  deplaceet  d'une  manœuvre  très-facile,  avantage  qui  doit  as- 
surer à  ces  instruments  la  préférence  sur  les  autres  manomètres. 

Appareils  indicateurs  de  niveau.  —  Un  tube  à  niveau  en 
verre  et  trois  robinets  d'essai  placés  sur  toutes  les  machines 
donnent  au  mécanicien,  à  chaque  instant,  la  position  de  la 
ligne  de  niveau  dans  la  chaudière. 

Le  premier  de  ces  appareils  est  un  tube  en  verre  tixé  à  ses 
deux  extrémités,  au  moyen  de  presse-étoupes,  dans  deux  sup- 
ports en  cuivre  communiquant  avec  la  chaudière  par  des  robi- 
nets. Des  bouchons  à  vis  permettent  de  nettoyer  le  tube  et  les 
tuyaux  de  communication  ;  enfin,  l'ajutage  inférieur  porte  un 
robinet  servant  à  vider  le  tube  lorsque  la  communication  est 
interrompue  avec  la  chaudière. 

La  partie  inférieure  du  tube  à  niveau  doit  s'élever  à  0m, 01  au 
moins  au-dessus  du  ciel  du  foyer.  Le  tube  descendant  plus 
bas,  il  pourrait  arriver  que  le  foyer  se  découvrît  sans  que  le 
mécanicien  s'en  aperçût,  trompé  par  la  colonne  d'eau  qui  rem- 
plirait encore  l'appareil  indicateur  à  ce  moment. 
^  Quelquefois,  par  suite  d'une  cause  indéterminée,  le  tube  à 
niveau  vient  à  se  briser,  et  les  morceaux  de  verre,  violemment 
projetés  par  la  pression  de  la  vapeur,  atteignent  et  blessent  les 
conducteurs  de  la  machine:  Pour  éviter  ce  genre  d'accident 
assez  fréquent  et  dont  les  conséquences  peuvent  être  fort  graves, 
on  entoure  les  tubes  d'un  treillis  métallique.  La  disposition  qui 
paraît  la  meilleure  dans  ce  cas  est  celle  que  M.  Hagen,  chef  du 
service  des  machines  à  Landsberg,  a  employée  depuis  plusieurs 
années  avec  succès.  Les  fils  en  fer  demi-rond  qui  forment  le 
treillis  ne  sont  maintenus  que  par  leurs  extrémités,  de  telle 
sorte  qu'aucune  ligne  horizontale  ne  peut  tromper  le  mécani- 
cien dans  l'observation  du  niveau  de  l'eau  dans  le  tube. 

Dans  le  passage  des  rampes  d'une  forte  inclinaison,  les  in- 
dications du  niveau  deviennent  incertaines,  si  le  mécanicien 
ne  connaît  pas  exactement  la  pente  de  la  voie  au  moment  de 
l'observation.  Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  sur  les  ma- 
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chines  do  la  ligne  du  Nord  destinées  au  service  des  voies  à 
pentes  et  contre-pentes  nombreuses,  et  sur  lesquelles,  en  raison 
de  leur  grande  longueur,  il  peut  se  produire  des  différences  de 
niveau  considérables  entre  les  deux  extrémités,  M.  Nozo  a  ap- 
pliqué un  appareil  à  niveau  d'eau  fermé,  qui,  rais  en  commu- 
nication avec  la  chaudière  au  milieu  de  sa  longueur,  et  placé  à 
côté  du  tube  à  niveau  ordinaire,  donne  a  chaque  instant  au 
mécanicien  la  position  de  son  niveau  moyen  en  môme  temps 
que  l'autre  tube  lui  donne  celle  du  niveau  au-dessus  du  foyer. 

Les  robinets  d'épreuve,  au  nombre  de  trois,  sont  mis,  à  di- 
verses hauteurs,  en  communication  avec  la  chaudière,  le  plus 
bas  devant  se  placer  à  100,nm  au  moins  au-dessus  de  la  partie 
la  plus  haute  du  foyer. 

Stephenson  a  disposé  sur  ses  machines  le  tube  à  niveau  et  les 
robinets  d'essai  sur  un  même  support  en  bronze,  mais  il  résulte 
de  cette  combinaison  que  si  les  tuyaux  de  communication  ou 
les  orifices  sur  la  chaudière  s'obstruent  par  suite  des  dépôts, 
les  deux  systèmes  d'appareils  sont  mis  en  même  temps  hors  de 
service,  tandis  qu'ils  doivent  pouvoir,  au  contraire,  se  sup- 
pléer au  besoin  les  uns  les  autres. 

La  difficulté,  pour  ne  pas  dire  l'impossibilité,  d'empêcher  les 
robinets  d'essai  de  fuir  plus  ou  moins  pendant  la  marche,  a 
également  engagé  M.  Hagen  a  faire  l'essai  de  robinets  à  sou- 
papes, dont  le  lecteur  trouvera  la  description  détaillée,  ainsi  que 
celle  du  treillis  du  tube  à  niveau,  dans  ÏOrgan  der  fortschrittt 
des  Eisenbahnwesens,  1866,  1er  cahier,  p.  31  et  32.  . 

Soupapes  de  sûreté.  —  Le  diamètre  des  soupapes  de  sûreté 
doit  être  tel,  que  toute  la  vapeur  formée  au  delà  d'une  certaine 
tension  donnée  puisse  s'échapper  dans  l'atmosphère  au  fur  et  à 
mesure  de  sa  production.  Ce  diamètre  est  déterminé  par  la 
formule  administrative  : 

dans  laquelle  : 

D,  exprime  le  diamètre  de  la  soupape  en  centimètre*  ; 
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S,  la  surface  de  chauffe  en  mètres  carrés  ; 
n,  le  nombre  d'atmosphères  correspondant  à  la  tension  de 
la  pression. 

Les  soupapes  et  leurs  sièges  sont  généralement  en  bronze. 
La  zone  de  contact,  légèrement  conique  autrefois,  est  plane 
aujourd'hui. 

Pour  faciliter  le  rôdage  des  surfaces,  et  éviter  l'adhérence 
de  la  soupape  sur  son  siège,  ainsi  que  l'erreur  pouvant  provenir 
d'une  augmentation  du  diamètre  soumis  à  la  pression,  lorsque 
la  soupape  commence  à  se  soulever,  il  est  nécessaire  de  réduire 
autant  que  possible  l'étendue  de  cette  zone.  Les  ordonnances 
administratives  obligent  le  constructeur  à  ne  pas  donner  à  la 
portée  plus  de  i/30  du  diamètre,  et  à  ne  jamais  dépasser  0B,002 
de  largeur. 

La  soupape  est  dirigée  dans  son  mouvement  par  trois  ailettes 
verticales.  Sa  surface  supérieure  doit  porter  un  appendice  rec- 
tangulaire servant  à  la  fixer  sur  un  support  quelconque  lors- 
qu'on veut  la  rôder.  Le  dessus  de  cet  appendice,  légèrement 
concave,  reçoit  l'extrémité  d'une  fourchette  fixée  à  un  levier,  qui 
prend  son  point  d'appui  d'un  côté  de  la  soupape  et  va  aboutir, 
à  son  autre  extrémité,  à  une  tige  verticale  agissant  sur  un  res- 
sort à  boudins,  dont  la  tension  remplace  le  poids  chargeant  les 
soupapes  des  machines  fixes.  Reliée  soit  à  la  partie  supérieure, 
soit  à  la  partie  inférieure  du  ressort  qui,  suivant  le  cas,  agira  par 
tension  ou  par  compression,  la  tige  verticale  est  filetée  sur  une 
partie  de  sa  longueur,  traverse  le  levier  de  la  soupape  et  porte 
un  écrou  que  l'on  serre  plus  ou  moins  pour  obtenir  le  degré 
de  tension  nécessaire.  Une  gaîne  en  laiton  renfermant  le  res- 
sort lui  offre  un  point  d'appui  qu  elle  prend  elle-même  sur  la 
chaudière.  Cette  gaîne  porte  une  fente  longitudinale  dans  la- 
quelle se  meut  un  index  porté  par  la  tige  du  ressort  et  indiquant 
sur  une  échelle  divisée  la  mesure  de  la  pression.  D'autres  fois 
le  ressort  est  fixé  lui-môme  à  la  chaudière  par  une  tige  graduée 
sur  laquelle  la  gaîne,  réunie  alors  au  levier  de  la  soupape,  in- 
dique par  sa  position  le  degré  de  la  tension  obtenue.  L'absence 
de  la  fente  dans  cette  dernière  disposition  préserve  le  ressort  du 
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contact  des  matières  étrangères  qui  peuvent  s'introduire  dans 
le  cylindre,  et  assure,  par  cela  môme,  à  l'appareil  une  plus 
longue  durée. 

Afin  de  faciliter  l'ouverture  de  la  soupape  au  moment  où  elle 
commence  à  se  soulever,  on  a  souvent  employé  la  disposition 
de  MM.  Lemonnieret  Vallée,  dans  laquelle  la  distance  de  l'ex- 
trémité du  levier  au  ressort  augmente  brusquement  au  moment 
où  la  pression  limite  commence  à  agir.  Cette  disposition  est 
d'une  construction  délicate  et  d'un  entretien  minutieux. 

Chaque  machine  porte  deux  soupapes  :  l'une  en  avant,  l'autre 
en  arrière  sur  le  foyer.  Quelquefois  on  les  place  toutes  deux 
au-dessus  du  foyer,  à  la  portée  du  mécanicien.. 

M.  Ramsbottom  a  adopté  sur  ses  machines  une  disposition 
ingénieuse,  qui  consiste  à  placer  les  deux  soupapes  l'une  à 
côté  de  l'autre,  et  à  les  maintenir  au  moyen  d'un  levier  unique 
attaché  à  l'extrémité  d'un  ressort  placé  entre  elles. 

Pour  calculer  la  charge  des  ressorts  de  balances,  on  considère 
que  l'action  de  la  vapeur  s'étend  jusqu'à  la  moitié  de  la  surface 
annulaire  de  contact.  Celle-ci  ayant  0m,002  de  largeur,  le  dia- 
mètre des  soupapes  sera  supposé  augmenté  de  0m,002.  On  cal- 
culera donc  la  pression  de  la  vapeur  sur  une  soupape  de  dia- 
mètre égal  àD  H-  0m,002;  on  rapportera  la  valeur  ainsi  trouvée 
à  l'extrémité  de  la  tige  de  la  balance  en  la  multipliant  par  le 
rapport  inverse  des  longueurs  des  bras  de  levier  ;  on  y  ajou- 
tera les  poids  de  la  soupape  et  du  levier  transportés  au  môme 
point  :  la  somme  donnera  l'effort  total  correspondant  au  maxi- 
mum de  pression  toléré.  Lorsqu'on  fera  la  réception  d'une  ba- 
lance, on  devra  s'assurer  qu'en  y  suspendant  le  poids  calculé 
d'après  la  méthode  précédente,  l'index  marquera  le  chiffre  de 
cette  tension  maxima.  Quant  aux  charges  correspondant  aux 
autres  divisions  de  l'échelle,  donnécs.par  un  calcul  analogue,  il 
sera  difficile  d'obtenir,  vu  le  peu  de  régularité  d'élasticité  des 
ressorts,  qu'elles  fassent  agir  l'index  avec  beaucoup  d'exacti- 
tude. Aussi  une  latitude  de  2  kilogrammes  est-elle  généralement 
accordée  dans  ces  essais  pour  toutes  les  divisions  de  l'échelle 
autres  que  celle  correspondant  à  la  tension  maxima. 

t.  m.  12 
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Les  ressorts  doivent  être  en  acier  de  première  qualité,  vernis 
à  1  etuve  pour  être  préservés  de  l'oxydation.  Leurs  extrémités 
doivent  sortir  d'une  demi-spire  au  delà  des  attaches,  afin 
qu'elles  ne  puissent  s'échapper  dans  les  mouvements  auxquels 
les  balances  sont  exposées.  Les  trous  des  attaches  des  ressorts 
sont  légèrement  ovalisés  et  à  bords  arrondis,  pour  que  le  mon- 
tage puisse  se  faire  sans  altérer  la  régularité  de  la  spirale. 

La  tige  de  traction  est  en  acier  double  marteau.  L'écrou  et 
le  volant  de  serrage  sont  en  bronze  90/10.  Lors  de  la  réception, 
les  ressorts  devront  être  démontés  et  soumis  à  une  charge 
d'épreuve  correspondant  à  une  tension  supérieure  d'une  atmo- 
sphère à  la  tension  maxima  dans  la  chaudière  pour  laquelle  la 
balance  a  été  établie,  et  devront  pouvoir  osciller  sous  cette 
charge  jusqu'à  0*,0o  du  dessous  de  la  position  d'équilibre  sans 
qu'il  se  manifeste  d'altération  dans  l'élasticité1. 

Bouchons  fusibles.  —  Les  bouchons  fusibles  se  placent  à  la 
partie  supérieure  du  foyer;  tant  que  celle-ci  est  recouverte 
d'une  certaine  couche  d'eau,  le  bouchon  ne  fait  que  transmettre 
la  chaleur  reçue  au  liquide  ;  mais  le  niveau  de  l'eau  vient-il  à 
baisser  de  telle  sorte  que  le  bouchon  soit  mis  à  découvert,  celui- 
ci  s'échauffe  et  finit  par  fondre  lorsque  la  température  est  suf- 
fisamment élevée.  Aussitôt  que  le  métal  fondu  a  coulé  dans  le 
foyer,  la  vapeur  se  précipite  sur  la  grille  par  l'issue  qui  lui  est 
donnée,  et  le  feu  se  trouve  instantanément  éteint.  Le  bouchon 
se  compose  d'un  écrou  en  fer  percé  d'un  trou  ovale  dans  le- 
quel on  coule  et  on  mate  le  métal  fusible,  et  vissé  dans  le  ciel 
du  foyer. 

Sifflets.  —  Les  sifflets  à  vapeur,  qui  servent  au  mécanicien 
pour  annoncer  l'approche  ou  le  départ  du  convoi,  ou  donner 
divers  signaux,  se  composent  d'un  timbre  en  bronze  sur  lequel 
vient  frapper  la  vapeur  après  avoir  passé  dans  une  ouverture 

1  Extrait  du  cahier  des  charges  de  la  compagnie  du  Nord  pour  la  four- 
niture des  balances  de  soupape  de  sûreté. 
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circulaire  très-étroite  formée  par  Fa  partie  inférieure  de  l'ap- 
pareil. Le  sifflet  se  place  sur  l'arrière  de  la  machine  à  la 
portée  du  mécanicien,  fixé,  le  plus  souvent,  sur  le  môme  siège 
que  la  soupape  d'arrière.  Un  robinet  ou  une  petite  soupape  le 
mettent  en  communication  avec  la  chaudière.  Sur  certaines 
machines,  la  soupape  peut  être  manœuvrée  également  par  le 
mécanicien  et  par  le  chef  de  train,  au  moyen  d'une  corde 
passée  dans  un  anneau  fixé  à  l'extrémité  de 

la  tige  qui  traverse  l'appareil  dans  toute   

la  hauteur.  La  figure  439  montre  en  coupe 
cette  disposition,  dont  l'emploi  doit  Atre 
recommandé. 


Robinets  de  vidange.  —  Outre  les  bou- 
chons de  lavage  placés  sur  les  quatre  angles 
de  la  botte  à  feu  extérieure  et  ceux  fixés 
sur  le  cadre  qui  réunit  les  deux  enveloppes 
du  foyer,  on  munit  encore  la  partie  posté- 
rieure de  la  chaudière  de  robinets  de  vi- 
dange servant  à  vider  la  chaudière  à  chaud, 
ou  à  faire  évacuer  le  trop-plein  lorsque 
l'alimentation  a  été  trop  forte. 

Prise  de  vapeur.  —  La  prise  de  vapeur 
se  fait  au  moyen  d'un  tuyau  pénétrant  dans 
la  chaudière  par  son  extrémité  antérieure 
au  travers  de  la  plaque  tubulaire ,  et  dis- 
posé, d'ailleurs,  de  manières  très-différentes,  selon  le  cas. 

Lorsqu'il  s'agit  d'une  machine  dont  le  dôme  de  prise  de  va- 
peur est  situé  à  l'arrière  ou  à  une  distance  assez  grande  de  la 
boîte  à  fumée,  la  partie  du  tuyau  comprise  dans  l'intérieur  du 
corps  cylindrique  sera  divisée  en  deux  :  l'une,  horizontale,  en 
cuivre  rouge  d'une  épaisseur  de  0m,003  à  0m,005  et  partant  de 
la  plaque  tubulaire  d'avant  pour  venir  aboutir  au  pied  du 
dôme  ;  l'autre,  qui  lui  fait  suite,  coudée  à  angle  droit,  s'élève 
verticalement  jusqu'à  la  partie  supérieure  de  cet  organe.  Si 


Fig.  430.  Sifflet  manœuvra 
pur  le  (Tarde- train.  -. 
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l'extrémité  de  ce  tuyau  ne  doit  pas  porter  le  régulateur,  il  se 
fera  également  en  cuivre  rouge  ;  dans  le  cas  contraire,  on  em- 
ploiera la  fonte  ou  le  laiton  pour  lui  donner  plus  de  rigidité,  et 
on  le  soutiendra  par  des  traverses  en  fer  forgé  fixées  aux  parois 
du  dôme.  Le  joint  qui  réunit  ces  deux  portions  de  tuyaux  doit 
être  très-solidement  fait,  et  il  convient  d'employer  pour  cela  un 
assemblage  à  brides  boulonnées  avec  emmanchement  conique. 

Lorsque  le  dôme  de  vapeur  est  suffisamment  rapproché  de  la 
cheminée,  toute  la  partie  de  tuyau  de  prise  de  vapeur  intérieure 
à  la  chaudière  se  fait  en  fonte  d'un  seul  morceau. 

Dans  les  machines  à  plusieurs  dômes,  chacun  d'eux  reçoit  un 
tuyau  de  prise  de  vapeur  qui  vient  ensuite  se  réunir  à  la  con- 
duite longitudinale. 

Quelquefois  même  un  seul  dôme  contient  plusieurs  petits 
tuyaux  de  prise  de  vapeur  fixés  sur  le  tuyau  principal. 

La  suppression  du  dôme  dans  certains  types  de  machines 
(Crampton,  machines  du  Great -Western,  en  Angleterre)  néces- 
site l'emploi  d'une  disposition  particulière  du  tuyau  de  prise  de 
vapeur.  Celui-ci  est  fendu  à  la  partie  supérieure,  de  manière  à 
prendre  la  vapeur  sur  tous  les  points  de  sa  longueur.  Quoique, 
par  l'adoption  de  ce  mode  de  construction,  on  semble  devoir 
éviter  les  courants  de  vapeur  vers  un  seul  point,  et  par  suite 
annuler  une  des  causes  principales  de  l'entraînement  de  l'eau, 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  si  l'espace  réservé  à  la  vapeur  au- 
dessus  du  niveau  du  liquide  n'est  pas  suffisamment  grand,  il  y 
aura,  dans  ce  cas  encore,  un  entraînement  d'eau  considérable. 

La  section  intérieure  du  tuyau  de  prise  de  vapeur  varie  de 
4/10  à  1/12  de  celle  des  cylindres. 

En  sortant  du  corps  cylindrique,  le  tuyau  de  prise  de  vapeur 
se  bifurque  pour  se  rendre  à  chacun  des  cylindres.  Cette  bifur- 
cation s'obtient  au  moyen  d'une  culotte  en  fonte  boulonnée 
contre  la  plaque  tubulaire,  et  se  prolongeant  de  chaque  côté  par 
deux  tuyaux  en  cuivre,  dont  la  section  est  au  moins  la  moitié  de 
celle  de  la  conduite  principale,  et  qui  vont  aboutir  aux  boîtes 
des  tiroirs  après  avoir  contourné  la  surface  intérieure  de  la  boîte 
à  fumée,  de  manière  à  ne  pas  obstruer  les  orifices  des  tubes. 
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Dans  les  machines  à  cylindres  intérieurs  avec  boîte  à  tiroir 
commune,  la  culotte  est  remplacée  par  un  simple  coude. 

Les  tuyaux  de  distribution  de  la  vapeur  aux  cylindres  ne 
passent  pas  toujours  dans  la  boîte  à  fumée.  Dans  les  machines 
du  type  Crampton,  et  quelques  autres,  ils  descendent  à  l'exté- 
rieur sur  les  côtés  du  corps  cylindrique. 

Quelle  que  soit  la  disposition  adoptée,  le  tuyau  de  prise  de 
vapeur  est  muni,  à  son  extrémité  ou  sur  l'un  des  points  de  son 
parcours,  d'un  appareil  particulier  appelé  régulateur  et  destiné 
à  établir  ou  intercepter  la  communication  de  la  chaudière  avec 
les  cylindres. 

Le  régulateur  était  autrefois  composé  d'un  simple  robinet. 
Aujourd'hui  on  n'emploie  que  les  régulateurs  à  tiroirs  et  les 
régulateurs  à  soupape. 

Une  plaque  verticale  ou  horizontale  percée  d'ouvertures,  Cxée 
sur  le  tuyau  de  prise  de  vapeur  et  devant  laquelle  peut  glisser 
une  seconde  plaque  portant  des.  vides  et  des  pleins  correspon- 
dant à  ceux  de  la  première,  constitue  le  premier  genre  de 
régulateurs.  S'il  est  placé  à  l'extrémité  du  tuyau  de  prise  de 
vapeur  recourbé  dans  le  dôme,  le  régulateur  occupe  une  posi- 
tion verticale  ou  inclinée.  La  plaque  peut  être  circulaire,  percée 
de  cinq  ou  six  ouvertures,  en  forme  de  segments;  le  tiroir  sera 
représenté  dans  ce  cas  par  un  disque  à  plusieurs  ailes,  appelé 
papillon,  mobile  autour  de  son  centre,  et  manœuvré  au  moyen 
d'un  parallélogramme  articulé,  dont  l'un  des  petits  côtés  reçoit 
l'extrémité  d'une  tige  horizontale,  traversant  la  paroi  de  la 
chaudière  dans  une  boîte  à  étouper  et  terminée  par  un  levier  à 
la  disposition  du  mécanicien. 

Si  la  plaque  est  rectangulaire,  percée  d'ouvertures  également 
rectangulaires,  et  recouverte  d'un  véritable  tiroir,  celui-ci  sera 
manœuvré  par  une  bielle  Gxée  à  sa  partie  inférieure  à  une  petite 
manivelle,  dont  l'axe,  prolongé  jusqu'en  dehors  de  la  chaudière, 
se  terminera  par  une  manette. 

Afin  de  faciliter  l'ouverture  de  l'orifice  du  régulateur,  M.  Beu- 
gniot  a  appliqué  sur  les  machines  construites  pour  les  chemins 
de  la  haute  Italie,  un  double  tiroir,  formé  de  deux  plaques  su- 
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perposées,  dont  l'extérieure,  beaucoup  plus  petite,  s'ouvre  ta 
première.  La  manœuvre  se  fait  comme  dans  le  cas  précédent; 


deux  mail  ivelles,  placées  à  angle  droit  sur  le  même  arbre,  com- 
mande*) 1  cliacune  1,11  tiroir  par  une  bielle  spéciale.  La  figure  440 
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représente  cette  disposition,  qui  a  l'avantage  de  permettre  une 
ouverture  graduelle  et  d'abord  très-faible  de  l'orifice  de  prise 
de  vapeur. 

Le  tiroir  vertical,  quelle  que  soit  sa  forme, doit  être  maintenu 
contre  sa  plaque  par  un  ressort,  car  on  laisse  toujours  entre  les 
guides  et  le  tiroir  un  certain  jeu  nécessaire  pour  le  passage 
de  l'air  et  de  la  vapeur  refoulés  dans  la  chaudière  pendant  la 
marche  à  contre-vapeur. 

Il  est  des  cas  où,  par  suite  de  la  construction  ou  pour  d'autres 
considérations,  le  régulateur  se  trouve  placé  sur  le  parcours  du 
tuyau,  soit  dans  l'intérieur  de  la  chaudière,  soit  dans  la  boîte  à 
fumée.  Le  tiroir  vertical  ou  horizontal  est  alors  manœuvré  par 
une  tige  qui  lui  est  directement  attachée;  disposition  appliquée 
sur  les  machines  Grampton  et  plusieurs  autres  types  de  ma- 
chines. Un  double  régulateur  est  contenu  dans  une  boîte  en 
fonte,  placée  sur  le  corps  cylindrique,  fermée  par  un  couvercle 
boulonné,  et  au  fond  de  laquelle  vient  déboucher  le  tuyau  prin- 
cipal, tandis  qu'elle  communique  latéralement  avec  les  tuyaui 
de  distribution  par  deux  lumières  pentagonales,  recouvertes 
chacune  d'un  tiroir.  Cette  forme  des  lumières  a  pour  but  d'ob- 
tenir, comme  avec  la  disposition  de  M.  Beugniot,  une  intro- 
duction graduelle  de  la  vapeur.  Une  tige  unique,  agissant  à  la 
fois  sur  les  deux  tiroirs,  se  prolonge  au  delà  jusqu'au-dessus  de 
la  boîte  à  feu,  en  suivant  l'arête  supérieure  de  la  chaudière. 

Un  tiroir  unique,  horizontal,  placé  dans  la  boîte  à  fumée, 
est  souvent  employé  sur  les  machines  anglaises.  La  tige  de  ma- 
nœuvre suit  dans  ce  cas  l'axe  du  tuyau  de  prise  de  vapeur,  tra- 
verse la  paroi  de  la  chaudière  dans  une  boîte  à  étoupe,  et  se 
manœuvre  au  moyen  d'un  levier  articulé  à  un  point  fixe,  ou 
glissant  dans  un  guide  hélicoïdal  4. 

La  seconde  espèce  de  régulateur,  basée  sur  l'emploi  d'une 
soupape,  n'est  guère  employée  qu'en  Angleterre,  où  l'on  y  dis- 
tingue deux  dispositions  différentes  :  1°  celle  de  M.  Ramsbot- 

1  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieurs  civils  —  Mémoire  de  M.  Moran- 
dière,  1866. 
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tom,  consistant  en  une  soupape  équilibrée,  pouvant  se  soulever 
verticalement  ;  la  manœuvre  en  est  douce,  mais  l'ajustage  doit 
en  ôtre  très-soigné  ;  2°  la  disposition  de  M.  Bury  consistant  en 
une  soupape  mobile  dans  le  sens  horizontal,  et  manœuvrée  par 
un  levier  glissant  sur  un  guide  hélicoïdal,  disposition  qui  a  été 
modifiée  par  M.  Sinclair  sur  les  machines  du  Great-EasternK 
La  position  du  régulateur  dans  l'intérieur  de  la  chaudière 
en  rend  la  visite  difficile,  inconvénient  d'autant  plus  grave 
que,  sujet  à  des  dérangements  fréquents,  cet  appareil  nécessite 
un  entretien  très-soutenu.  On  devra  donc  le  placer  toujours 
dans  les  parties  les  plus  accessibles,  dans  le  voisinage  d'un  trou 
d'homme  ou  dans  la  boîte  à  fumée  ;  mais  il  sera  nécessaire, 
dans  ce  dernier  cas,  d'isoler  la  partie  supérieure  de  cette  capa- 
cité comme  nous  l'avons  dit  précédemment  (p.  167),  afin  de 
garantir  l'appareil  de  l'action  destructive  des  gaz  chauds.  Sa 
position  dans  les  machines  Crampton  est  également  bonne  à  ce 
point  de  vue. 

Échappement.  —  Nous  avons  dit,  plus  haut,  que  le  tirage 
du  foyer  dans  les  machines  locomotives  était  obtenu  au  moyen 
du  jet  de  vapeur  sortant  des  cylindres.  Pour  atteindre  ce  but, 
les  tuyaux  d'échappement  viennent  se  réunir  en  un  seul  con- 
duit, terminé  par  une  buse  débouchant  à  la  base  de  la  chemi- 
née. La  jonction  des  deux  tuyaux  peut  se  faire  à  la  partie  infé- 
rieure ou  supérieure  de  la  boîte  à  fumée.  Dans  le  premier  cas, 
applicable  seulement  aux  machines  à  cylindres  intérieurs,  une 
culotte  en  fonte  réunit  les  boîtes  à  tiroir  des  deux  cylindres  à 
vapeur,  et  se  continue  par  un  tuyau  vertical  en  cuivre  ou  en 
fonte,  auquel  on  donne  la  forme  elliptique,  afin  qu'il  ne  masque 
pas  les  oriflees  des  tubes.  Dans  le  second  cas,  les  deux  tuyaux, 
après  avoir  contourné  les  parois  de  la  boîte  à  fumée,  vont  se 
réunir  à  une  culotte  en  fonte,  qui  porte  elle-même  le  tuyau 
d'échappement.  Cette  dernière  disposition  a  l'avantage  de  mieux 

1  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieurs  civils  —  Mémoire  de  M.  Moran- 
dière,  1856. 
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isoler  les  cylindres,  et  d'empêcher,  par  conséquent,  la  vapeur 
de  l'un  d'agir  sur  le  piston  de  l'autre,  mais  aussi  l'inconvénient 
d'obstruer  la  base  de  la  cheminée. 

L'orifice  de  sortie  du  tuyau  d'échappement  peut  être  circu- 
laire, rectangulaire  ou  annulaire,  et  il  prend  une  section  va- 
riable lorsqu'on  veut  se  servir  de  l'échappement  pour  régler  le 
tirage  dans  le  foyer. 

L'influence  de  l'échappement  sur  le  tirage  et  la  recherche  des 
meilleures  dispositions  à  adopter  dans  l'installation  des  diverses 
parties  qui  concourent  à  cet  effet,  ont  vivement  préoccupé  les 
praticiens,  et  de  nombreuses  expériences  ont  été  faites  à  ce  su- 
jet depuis  plusieurs  années  par  les  savants  et  les  ingénieurs 
des  diverses  lignes  de  chemin  de  fer.  Nous  citerons,  à  cet 
égard,  celles  de  M.  Zeuner,  de  MM.  Nozo  et  Geoffroy  sur  la 
ligne  du  Nord,  dont  les  résultats  se  trouvent  résumés  dans  le 
Guide  du  mécanicien-constructeur  : 

«  L  orifice  d  échappement  ne  doit  pas  être  placé  au-dessous 
de  la  base  de  la  cheminée  à  une  distance  plus  grande  qu'une 
fois  et  demie  le  diamètre  ;  mais,  en  deçà  de  cette  limite,  on  peut 
le  placer  indifféremment  plus  ou  moins  haut,  on  peut  même 
l'introduire  dans  la  cheminée.  Le  tirage  ne  diminue  pas  sensi- 
blement, pourvu  que  la  cheminée  conserve  une  longueur  suf- 
fisante à  partir  de  l'échappement. 

«  Pour  une  combinaison  donnée  de  section  de  passage,  de 
section  d'échappement  et  de  vitesse  de  sortie  de  la  vapeur,  il  y 
a  une  section  de  cheminée  qui  fait  produire  le  maximum  d'ap- 
pel, la  cheminée  étant  supposée  avoir  dans  chaque  cas  une  lon- 
gueur de  six  à  huit  fois  son  diamètre. 

«  Avec  une  même  section  de  passage,  si  la  section  de  l'échap- 
pement ne  varie  que  du  simple  au  double,  quelle  que  soit  la  vi- 
tesse de  sortie  de  la  vapeur,  on  peut  dire  que  c'est  toujours  à 
peu  près  la  môme  cheminée  qui,  pour  chaque  cas,  produira  le 
maximum  de  tirage. 

«  On  peut  remplacer  la  cheminée  ordinaire  et  sa  tuyère  d'é- 
chappement par  un  groupe  de  cheminées  plus  petites,  ayant 
t  hacune  sa  tuyère.  Si  la  section  totale  reste  la  môme  de  part  et 
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d'autre,  les  phénomènes  ne  seront  que  fort  peu  modifiés  ;  l'a- 
vantage de  cette  disposition  consiste  à  diminuer  notablement  la 
hauteur  qui  n'a  besoin  d'être  égale  qu'à  six  ou  huit  fois  le  dia- 
mètre des  cheminées  partielles.  » 

D'autre  part,  M.  Zeuner,  professeur  de  mécanique  à  l'Institut 
polytechnique  de  Zurich,  appliquant  au  tirage  produit  par  un  jet 
de  vapeur  le  calcul  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur, 
est  arrivé  à  établir  entre  le  volume  d'air  entraîné  et  la  quan- 
tité de  vapeur  employée,  une  relation  algébrique  dont  il  a  véri- 
fié l'exactitude  en  pratique  par  une  série  d'expériences  qui  l'ont 
conduit  à  admettre  les  résultats  suivants 1  : 

1°  L'influence  de  la  distance  entre  l'orifice  de  la  tuyère  et  le 
bas  de  la  cheminée  est  secondaire.  U  suffit  que  le  jet  de  vapeur 
pénètre  librement  dans  la  cheminée. 

2°  On  peut,  sans  inconvénient,  faire  varier  dans  de  larges 
limites  les  dimensions  de  l'espace  dans  lequel  se  font  l'échap- 
pement et  l'aspiration. 

3°  La  forme  des  parois  exerce  une  plus  grande  influence.  Il 
convient  que  les  masses  gazeuses  soient  ramenées  naturel- 
lement vers  l'axe  de  la  cheminée. 

Parmi  les  moyens  proposés  par  M.  Zeuner  pour  améliorer  le 
tirage  des  locomotives,  il  faut  placer  l'emploi  des  cheminées  à 
section  variable.  M.  Giflard  a  reconnu  depuis  longtemps  que 
la  dépression  de  l'air  aspiré  par  un  jet  de  vapeur  était  plus 
forte,  pour  une  même  pression  de  la  vapeur,  avec  une  chemi- 
née légèrement  évasée  qu'avec  une  cheminée  cylindrique. 

De  son  côté,  M.  Prussman,  ingénieur  des  machines  sur  une 
section  du  chemin  de  fer  de  Hanovre,  est  arrivé,  après  de  nom- 
breuses expériences,  à  l'adoption  d'une  forme  de  cheminée 
dont  le  profil  courbe  dénote  certains  avantages  pour  1  échappe- 
ment de  la  vapeur  et  son  effet  utile. 

M.  Riggenbach,  ingénieur  en  chef  de  la  traction  au  chemin 
de  fer  central  suisse,  a  cherché,  en  modifiant  le  profil  en  long 
de  la  cheminée,  d'une  part,  et  la  disposition  de  l'échappement 

1  Bulletin  do  la  Société  des  ingénieurs  civils. 
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de  vapeur  de  l'autre,  à  diminuer  les  effets  de  la  résistance,  que 
la  colonne  de  vapeur  et  d'air  entraîné  doit  éprouver  dans  la  che- 
minée. Il  a,  dans  ce  but,  élargi  la  base  des  cheminées  en  des- 
sous du  niveau  de  l'échappement,  et  augmenté  progressive- 
ment le  diamètre  à  quelques  décimètres  au-dessus,  de  manière 
à  obtenir  une  section  d'orifice  double  de  la  section  au  niveau  de 
l'échappement.  Des  expériences  faites  sur  ce  système  pendant 
une  période  d'une  année,  il  résulte  une  économie  qui  atteint  sur 
quelques  machines  jusqu'à  10  pour  100  de  la  dépense.  La  se- 
conde modification  de  M.  Riggenbach  consiste  à  diviser  l'ou- 
\erture  de  l'échappement  en  quatre  tuyères  distinctes,  dont 
l'ensemble  présenterait  une  surface  supérieure  de  1,10  à  la 
section  d'échappement  unique,  cette  disposition  devant  avoir 
pour  effet  de  multiplier  les  surfaces  de  contact  qui  produisent 
l'entraînement  des  gaz.  Nous  n'avons  pas  jusqu'ici  de  rensei- 
gnements sur  les  résultats  de  l'application  de  ce  système. 

Les  cheminées  à  section  uniforme  adoptées  en  France  ne 
paraissent  pas  présenter  tous  les  avantages  que  l'on  peut  tirer 
de  l'échappement. 

Nous  avons  déjà  dit  que  l'orifice  du  tuyau  d'échappement 
|K)uvait  avoir  des  dimensions  fixes  ou  variables.  Le  jet  de  va- 
peur  servant  à  activer  le  tirage,  il  était  naturel  de  chercher 
également  dans  son  emploi  le  moyen  de  régler  ce  tirage,  suivant 
les  nécessités  du  service  du  fover.  En  rétrécissant  l'orifice 

al 

d 'échappement,  on  augmente  la  vitesse  de  la  vapeur,  et,  par 
conséquent,  celle  de  l'air  aspiré  ;  de  là  l'emploi  du  régula- 
teur à  valves  ou  d'un  régulateur  annulaire  avec  obturateur 
intérieur  mobile.  Le  premier  de  ces  appareils  employé  en 
France  et  sur  quelques  lignes  d'Allemagne  se  compose  d'un 
tuyau  en  fonte  terminé  par  deux  faces  planes  parallèles,  entre 
lesquelles  peuvent  se  mouvoir  deux  autres  faces  perpendicu- 
laires montées  sur  un  axe  horizontal  et  manœuvrées  par  le  mé- 
canicien, au  moyen  de  leviers  et  de  tiges  de  transmission. 

L'emploi  d'un  échappement  à  orifice  variable  offre  quelques 
avantages  à  côté  de  nombreux  inconvénients.  S'il  est  vrai  qu'en 
rétrécissant  l'orifice  do  sortie,  on  augmente  l'appel  de  l'air,  on 
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accroît  également  la  contre-pression  sur  le  piston  du  cylindre, 
et  l'on  diminue  ainsi  l'effet  utile  de  la  vapeur;  l'usage  de  l'ap- 
pareil exige  de  la  part  du  mécanicien  une  grande  habileté  pour 
la  manœuvre  et  beaucoup  de  soins  pour  l'entretien.  Il  y  a  donc 
avantage  à  supprimer  cet  appareil  toutes  les  fois  qu'on  le  peut; 
il  sufOt  pour  cela  d'avoir  un  combustible  ne  donnant  pas  un 
chauffage  trop  irrégulier  et  un  mécanicien  conduisant  bien 
son  feu. 

Aussi  l'emploi  de  ces  appareils  tend-il  à  diminuer  sur  les 
lignes  françaises.  Déjà  il  a  été  supprimé  sur  plusieurs  machines 
du  chemin  de  fer  du  Nord. 

En  Allemagne,  on  préfère  généralement  les  échappements  à 
orifice  invariable,  et,  entre  autres,  ceux  dont  la  forme  annu- 
laire offre  une  surface  de  contact  plus  considérable  entre  la 
vapeur  et  l'air  entraîné.  Il  est  un  cas  particulier,  d'ailleurs, 
(pie  l'on  rencontre  encore  assez  fréquemment  sur  les  machines 
allemandes,  et  dans  lequel  l'échappement  variable  devient  inu- 
tile, c'est  celui  où  la  vapeur  sortant  du  cylindre  sert  par  sa 
condensation,  suivant  l'un  des  deux  procédés  de  MM.  Kirch- 
weger  ou  Rohrbuk,  à  échauffer  l'eau  du  tender.  Le  premier 
consiste  à  faire  sur  le  tuyau  d'échappement  une  prise  de  va- 
peur qui  se  prolonge  sous  la  chaudière,  et  va  déboucher  dans 
le  tender  par  le  moyen  d'un  tuyau  percé  de  trous.  Une  valve 
convenablement  placée  permet  d'envoyer,  s'il  est  nécessaire, 
une  partie  de  la  vapeur  dans  la  cheminée.  Cette  disposition, 
qui  a  donné  une  grande  économie  sur  le  combustible,  au  dire 
de  ceux  qui  l'ont  employée,  tend  également  à  disparaître  au- 
jourd'hui devant  l'emploi,  tous  les  jours  plus  fréquent,  des 
injecteurs  dont  l'usage  ne  permet  pas  celui  de  l'eau  d'alimen- 
tation à  une  température  trop  élevée. 

Mais,  tout  en  adoptant  les  échappements  fixes,  les  Allemands, 
comme  les  Anglais,  y  ajoutent  l'emploi  du  souffleur,  afin  de 
pouvoir  augmenter  la  puissance  du  tirage  dans  certains  cas.  Le 
souffleur  est  un  appareil  qui  puise  directement  la  vapeur  dans 
la  chaudière,  et  qui,  au  moyen  d'une  soupape  manœuvrée  par 
le  mécanicien,  lance,  par  une  tuyère  pénétrant  dans  la  boîte  à 
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fumée  sous  la  cheminée,  un  jet  de  vapeur  continu  suffisant 
pour  provoquer  l'appel  d'air  dans  le  foyer.  Il  est  employé  éga- 
lement sur  les  machines  françaises  à  échappement  variable, 
mais  il  ne  sert  alors  qu'à  produire  le  tirage,  pendant  les  heures 
de  stationnement. 

Dans  l'établissement  des  appareils  d'échappement,  la  prin- 
cipale question  est  de  chercher  une  disposition  simple,  néces- 
sitant le  moins  d'entretien  possible,  en  raison  de  la  position 
de  l'appareil  dans  la  boîte  à  fumée,  loin  des  yeux  du  mé- 
canicien, et  exposé  à  la  double  action  des  gaz  chauds  et  de 
la  vapeur.  Les  échappements  fixes  présentent  donc  à  cet  égard 
un  avantage  sensible  ;  il  ne  faut  pas  oublier,  dans  leur  con- 
struction, que  de  la  multiplication  des  points  de  contact  dépend 
la  puissance  d'entraînement  du  jet  de  vapeur,  et  que,  par  con- 
séquent, sans  négliger  la  première  partie  du  problème,  on  doit 
donner  à  l'orifice  une  forme  qui  réponde  à  cette  dernière  con- 
dition. En  ajoutant  h  un  échappement  de  cette  espèce  l'action 
produite  sur  le  tirage  par  la  manœuvre  de  la  porte  du  cendrier, 
celle  d'un  souffleur,  et  enfin  l'emploi  d'un  petit  registre  placé 
sur  les  parois  de  la  boîte  à  fumée,  permettent  au  besoin  l'in- 
troduction dans  l'intérieur  d'une  certaine  quantité  d'air  frais, 
on  aura  à  sa  disposition  tous  les  moyens  de  régler  le  tirage 
d'une  manière  satisfaisante  sans  employer  des  appareils  de 
construction  compliquée  ou  d'un  entretien  difficile. 

Sur  quelques  machines  anglaises,  on  rencontre  une  instal- 
lation de  registres  mobiles  en  forme  de  lames  de  persiennc 
placés  devant  les  tubes  dans  la  boîte  à  fumée  ;  mais  la  compli- 
cation du  moyen  ne  répond  pas  aux  services  qu'on  pourrait  en 
attendre. 

Grilles  à  flammèches^ —  Pour  arrêter  les  flammèches  en- 
traînées par  le  courant  gazeux  dans  la  cheminée,  on  place,  en 
France,  dans  la  boîte  à  fumée,  au-dessus  de  la  dernière  rangée 
de  tubes,  une  grille  formée  de  barres  de  fer  méplat  de  0m,0i 
de  haut,  placées  de  champ,  perpendiculairement  à  Taxe  de  la 
machine.  Les  particules  solides  rencontrant  ces  barreaux  s'ar- 
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rêtent  et  tombent  dans  la  boite  à  fumée.  En  Prusse,  M.  Gruson 
a  appliqué  sur  diverses  machines  une  grille  à  flammèches  à 
barreaux  mobiles,  dont  il  dit  avoir  obtenu  de  bons  résultats; 
mais  la  grille  fixe  nous  paraît  préférable  en  raison  de  sa  sim- 
plicité. 

M.  Klein  a  construit,  pour  les  machines  brûlant  du  bois  ou 
de  la  tourbe,  un  appareil  destiné  au  môme  usage,  qui  se  place 
il  l'extrémité  de  la  cheminée.  Il  consiste  en  une  petite  turbine 
mise  en  mouvement  par  la  pression  des  gaz  chauds,  et  lançant 
horizontalement  les  particules  solides  qui  viennent  tomber  dans 
une  double  enveloppe  fixée  à  la  cheminée.  Cet  appareil  ingé- 
nieux a  été  appliqué  avec  avantage  dans  certains  cas  parti- 
culiers. 

Sur  les  machines  américaines,  la  cheminée  est  surmontée 
d'un  chapeau  en  tôle  qui  rabat  les  gaz  circulairement.  Les 
particules  solides  que  ce  premier  changement  de  direction  n'a 
pas  arrêtées  rencontrent  encore  avant  de  sortir  un  cône  en 
toile  métallique.  Les  unes  et  les  autres  tombent  dans  une 
double  enveloppe  entourant  la  cheminée.  Enfin,  M.  Prussmann 
emploie  une  disposition  analogue ,  l'espace  compris  entre  les 
deux  enveloppes,  au  lieu  de  rester  vide,  étant  rempli  d'eau. 

358.  Pompes  et  iajectears.  —Jusqu'à  ces  dernières  années, 
le  remplacement,  dans  les  chaudières,  de  l'eau  consommée  par 
le  travail  des  locomotives  s'est  fait  au  moyen  de  deux  pompes, 
chacune  d'elles  ayânt  d'ailleurs  un  débit  suffisant  pour  servir 
seule  à  l'alimentation  de  la  chaudière,  sans  fonctionner  pen- 
dant plus  du  tiers  du  parcours  de  la  machine. 

Leur  plongeur  manœuvre,  soit  directement  par  la  tige  du 
piston,  soit  par  l'excentrique  de  la  marche  en  arrière.  Par 
cette  disposition,  l'introduction  de  l'eau  n'a  lieu  que  lorsque  la 
machine  circule,  et,  pour  alimenter  la  chaudière  en  gare,  il 
faut  lui  faire  parcourir  une  certaine  distance  à  vide,  tandis  que, 
pendant  la  marche  et  quand  l'alimentation  est  suspendue,  la 
pompe  n'en  continue  pas  moins  à  fonctionner  sans  produire  de 
travail  utile,  mais  en  occasionnant,  au  contraire,  une  résistance 
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notable.  Pour  parer  à  une  partie  de  cet  inconvénient,  on  a 
ajouté  dans  certains  cas  à  la  machine  un  cylindre  à  vapeur 
spécialement  chargé  de  faire  marcher  les  pompes. 

L'emploi  de  ce  moteur  supplémentaire  complique  beaucoup 
la  construction  de  la  machine  et  en  augmente  le  prix  d'établis- 
sement. Aussi  n'a-t-il  été  appliqué  que  sur  quelques  machines 
à  marchandises,  séjournant  longtemps  dans  les  gares. 

En  outre,  les  pompes  nécessitent  un  entretien  très-suivi,  des 
réparations  fréquentes  et  coûteuses  ;  elles  augmentent  le  poids 
de  la  machine,  le  nombre  des  pièces  du  mécanisme  par  leurs 
appareils  de  transmission,  et  enfin  elles  absorbent  une  force 
considérable. 

Il  faut  cependant  reconnaître  que,  malgré  tous  les  embarras 
qu'elles  causent,  les  pompes  présentent  des  avantages  marqués. 
Sur  une  ligne  accidentée,  par  exemple,  un  mécanicien  habile, 
qui  sait  ménager  sa  vapeur  et  bien  conduire  son  feu,  peut, 
sans  dépense  de  force,  alimenter  sa  chaudière  pendant  les  des- 
centes, en  utilisant  la  gravité  pour  la  manœuvre  de  ses  pompes 
et  profitant  aussi  des  moments  où  la  pression  de  la  vapeur  peut 
baisser  sans  inconvénient  pour  rétablir  le  niveau  d'eau  à  la 
hauteur  voulue.  —  Aussi  plusieurs  ingénieurs  n'hésitent  pas  à 
conserver  cet  organe  en  l'associant  à  l'injecteur  Giffard,  qu'il 
remplace  au  besoin. 

L'emploi  de  l'injecteur  Giffard,  qui  tend  à  se  généraliser  de 
plus  en  plus,  en  rendant  les  pompes  inutiles,  supprime  une 
grande  partie  des  inconvénients  attachés  à  leur  usage.  D'un 
poids  peu  considérable  et  occupant  une  petite  place,  il  présente 
surtout  l'avantage  de  former  un  appareil  complètement  indé- 
pendant du  reste  de  la  machine,  et  agissant  à  la  volonté  du 
mécanicien,  qui  le  fait  fonctionner  quand  il  veut,  et  qui  peut 
le  visiter  et  l'entretenir  sans  beaucoup  de  peine. 

Le  principe  de  cet  appareil  est  fondé  sur  l'entraînement  de 
l'eau  par  un  jet  de  vapeur  lancé  avec  une  grande  vitesse.  Le  jet 
de  vapeur,  pris  directement  sur  la  chaudière  à  alimenter,  arrive 
dans  l'appareil  par  une  tubulure  latérale,  et  s'engage  dans  un 
cylindre  creux  terminé  par  un  ajutage  conique  allongé  auquel  on 
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donne  le  nom  de  tuyère.  Un  second  ajutage  latéral,  débouchant 
dans  la  chambre  annulaire  qui  entoure  cette  tuyère,  amène  l'eau 
aspirée  par  le  jet  de  vapeur;  les  deux  fluides  entrent  dans  un 
second  ajutage  conique  appelé  cheminée.  A  la  suite  de  la  che- 
minée est  placé  un  long  cône,  dont  le  sommet,  légèrement  évasé, 
reçoit  le  nouveau  jet  formé  d'eau  et  de  vapeur  plus  ou  moins 
complètement  condensée,  qui,  après  avoir  soulevé  une  soupape 
de  retenue  située  à  l'extrémité  de  l'appareil,  pénètre  dans  la 
chaudière.  De  l'espace  annulaire  qui  entoure  les  extrémités  de  la 
cheminée  et  du  cône  de  sortie  se  détache  un  tuyau  de  trop-plein. 

La  quantité  d'eau  entraînée  variant  avec  la  pression  de  la  va- 
peur, il  est  nécessaire  de  pouvoir  régler  la  dépense  d'eau  et 
de  vapeur  suivant  les  circonstances.  Cet  effet  est  obtenu  en 
faisant  varier  la  section  des  oriflees  d'introduction  de  la  manière 
suivante  :  la  tuyère  à  vapeur  peut  être  plus  ou  moins  ouverte 
au  moyen  d'une  tige  conique  à  son  extrémité,  filetée  à  sa  partie 
supérieure,  et  traversant  une  boîte  taraudée,  qui  ferme  l'extré- 
mité du  cylindre  recevant  la  vapeur.  Ce  cylindre  lui-môme  peut 
glisser  dans  une  boîte  à  étoupe,  et,  par  suite  de  son  mouvement, 
la  tuyère  qui  le  termine  vient  s'engager  plus  ou  moins  dans 
la  base  de  la  cheminée,  en  réglant  ainsi  la  section  de  l'espace 
annulaire  qui  donne  passage  à  l'eau  aspirée. 

Pour  mettre  l'appareil  en  marche,  on  commence  par  régler 
la  position  delà  tuyère  d'après  la  pression  de  la  chaudière  ;  puis 
on  ouvre  le  robinet  de  vapeur,  et  on  écarte  légèrement  la  tige 
conique  qui,  à  l'état  de  repos,  fermait  complètement  la  tuyère. 
Aussitôt  que  l'aspiration  commence  à  se  faire,  on  augmente  ra- 
pidement l'ouverture  de  la  vapeur  jusqu'à  ce  que  l'eau  aspirée, 
qui  d'abord  s'échappait  par  le  tuyau  de  trop-plein,  pénètre  dans 
le  cône  et  soulève  la  soupape  de  retenue. 

Selon  quelques  ingénieurs,  cette  disposition  exige  l'emploi 
presque  exclusif  du  bronze,  un  ajustage  parfait,  un  entretien 
incessant  ;  la  boite  à  étoupe  du  cylindre  à  vapeur  nécessite  des 
réparations  fréquentes,  si  Ton  veut  éviter  les  fuites.  Ces  objec- 
tions, incomplètement  justifiées,  contre  l'appareil  primitif,  ont 
amené  plusieurs  changements,  dans  quelques-uns  des  chemins 
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de  fer  qui  ont  adopté  cet  injecteur  ;  tous  ont  en  vue  d'arriver 
à  un  appareil  plus  simple  de  construction,  d'un  entretien  plus 
facile,  et  d'un  prix  de  revient  moins  élevé  par  la  substitution  de 
la  fonte  au  bronze  en  tout  ou  en  partie.  Nous  signalerons  ici 
quelques-unes  de  ces  modifications. 

Modifications  de  M.  Delpech.  —  La  tuyère  est  fixe,  mais  la 
cheminée  est  mobile;  le  presse-étoupe  du  cylindre  à  vapeur  est 
donc  supprimé  ;  il  est  remplacé  par  deux  autres  plus  faciles  à 
entretenir.  L'entrée  de  la  vapeur  se  règle  comme  dans  le  pre- 
mier cas.  Les  ajutages  seuls  sont  en  bronze,  le  reste  est  en 
fonte.  Construit  pour  les  machines  du  chemin  de  fer  de  Lyon, 
cet  appareil  s'est  répandu  sur  plusieurs  autres  lignes. 

Modifications  de  A/.  Tnrck.  —  La  tuyère  et  la  cheminée  sont 
fixes  ;  l'entrée  de  l'eau  est  réglée  par  une  enveloppe  conique 
entourant  la  tuyère  et  la  prolongeant  au  besoin  de  la  quantité 
nécessaire  pour  réduire  l'espace  annulaire  compris  entre  elle  et 
la  cheminée.  La  garniture  est  ainsi  complètement  supprimée  ; 
l'enveloppe  mobile  se  règle  par  un  pignon  placé  latéralement. 
Les  ajutages  seuls  sont  en  bronze. 

Modifications  de  M.  Sharp.  —  La  disposition  est  la  même 
en  principe  que  celle  de  M.  Delpech,  mais  la  boîte  à  étoupe  est 
remplacée  par  une  garniture  intérieure.  Deux  modèles  ont  été 
construits  par  M.  Sharp  en  1864  et  i 865.  Dans  ce  dernier, 
toute  garniture  a  disparu,  et  la  cheminée  glisse  à  frottement 
dans  le  corps  de  l'appareil,  manœuvrée  par  un  pignon  latéral. 

Modifications  de  M.  Krattss  —  Cette  disposition,  adoptée 
sur  plusieurs  chemins  de  fer  allemands,  se  trouve  représentée 
figure  444.  La  garniture  est  complètement  supprimée,  toutes 
les  pièces  sont  fixes,  et  le  règlement  de  l'appareil  se  fait  au 
moyen  de  simples  robinets  placés  sur  les  tuyaux  d'arrivée  d'eau 
et  de  vapeur.  Ces  robinets  sont  manœuvrés  par  des  manivelles 
qui  portent  des  aiguilles  mobiles  sur  des  cadrans  divisés.  La 
mise  en  train  de  l'appareil  se  fait  en  ouvrant  d  abord  le  robinet 
d'eau,  puis  celui  de  vapeur:  on  règle  ensuite  l'introduction  en 

1  Deutsche  Industrie  zrilung,  1866,  il"  7. 
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manœuvrant  le  premier  jusqu'à  ce  que,  par  le  tuyau  de  trop- 
plein,  il  ne  s'écoule  plus  de  liquide.  Cette  disposition  facilite 
d'une  manière  considérable  la  construction  de  l'appareil  et  son 
entretien,  et,  par  le  fait  des  avantages  incontestables  que  pré- 
sentent ces  conditions,  elle  ne  tardera  probablement  pas  à  se 
répandre  sur  beaucoup  d'autres  lignes. 

L'injecteur,  quelle  que  soit  la 
modiflcation  adoptée,  se  place  ho- 
rizontalement ou  verticalement  do 
chaque  côté  de  la  boîte  à  feu  exté- 
rieure, h  la  portée  du  mécanicien. 

La  prise  de  vapeur  devra  se  faire 
aussi  près  que  possible,  afin  de 
diminuer  la  longueur  du  tuyau, 
et,  par  suite,  éviter  la  condensa- 
tion de  la  vapeur.  Il  faudra  toute- 
fois que  la  prise  de  vapeur  ait  lieu 
en  un  point  tel  qu'elle  soit  suffi- 
samment sèche  et  que  l'eau  de  la 
chaudière  ne  soit  pas  projetée  dans 
le  tuyau  dans  les  ondulations  cau- 
sées par  l'arrêt  de  la  machine. 

Comme  pour  les  pompes,  chacun 
des  injecteurs  doit  pouvoir  suffire 
seul  à  l'alimentation  de  la  chau- 
dière, en  marchant  autant  que 
possible  d  une  manière  continue. 

Les  injecteurs  seclassent  d'après 
le  diamètre  minimum  du  cône, 
qui  varie  de  7mw  à  10""",  selon  la 
puissance  des  machines,  et  pou- 
vant fournir  respectivement  1  à  2  litres  par  seconde. 

Chauffayc  de  Peau  (T  alimentai  ion.  —  11  est  important  que 
l'eau  d'alimentation  n'arrive  pas  à  une  trop  basse  température 
dans  la  chaudière,  et,  pour  atteindre  ce  résultat,  on  a  employé 
jusqu'ici  deux  dispositions  principales.  Nous  avons  déjà  vu 
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(p.  188),  que  sur  plusieurs  lignes  d'Allemagne,  on  envoyait 
une  partie  de  la  vapeur  d'échappement  dans  les  caisses  à  eau. 
En  France  et  en  Angleterre,  on  se  sert  d'une  prise  de  vapeur 
directe  partant  de  la  chaudière.  Ce  mode  de  chauffage  devient 
inapplicable  avec  l'emploi  des  injectcurs.  Dans  ces  appareils,  en 
effet,  l'injection  ne  peut  se  faire  qu'autant  que  l'eau  aspirée 
ne  se  trouve  pas  à  une  température  trop  élevée,  parce  que  l'in- 
troduction de  l'eau  dans  la  chaudière  dépend  de  sa  \itesse,  que 
celle-ci  est  fonction  de  la  quantité  de  vapeur  condensée  et 
qu'enfln  cette  dernière  quantité  dépend  à  son  tour  du  degré 
de  température  de  l'eau  d'alimentation.  Ainsi,  pour  une  pres- 
sion de  7  à  8  atmosphères,  la  limite  pratique  de  température 
de  l'eau  aspirée  est  d'environ  40  degrés.  Ajoutons  à  cela  que 
lorsque  l'eau  est  froide,  une  variation  de  pression  ne  change 
pas  notablement  le  débit,  et  n'empêche  pas  l'appareil  de  fonc- 
tionner, tandis  que  si  la  température  de  l'eau  approche  de  son 
maximum,  toute  variation  dans  les  conditions  de  la  mise  en 
train  de  l'appareil  obligera  le  mécanicien  à  régler  de  nouveau 
son  appareil  s'il  ne  veut  pas  voir  l'alimentation  s'arrêter.  Il 
sera  donc  plus  avantageux  en  général  de  ne  pas  trop  élever  la 
température  de  l'eau  du  tender.  En  Allemagne,  la  limite  gé- 
néralement adoptée  est  de  25  à  30  degrés  Réaumur. 

\jC  tuyau  de  réchauffage  de  la  caisse  à  eau  devra  donc  être 
conservé  avec  l'emploi  du  Giffard,  mais  l'usage  en  sera  beau- 
coup restreint,  puisque  réchauffement  de  l'eau  se  fait  pendant 
son  passage  dans  l'appareil  alimentaire.  Par  cette  disposition, 
la  vapeur  est  utilisée  d'une  manière  beaucoup  plus  complète 
avec  l'injecteur  qu'avec  les  pompes,  et  l'un  des  premiers  avan- 
tages qui  en  résultent  est  la  facilité  de  maintenir  et  même  d'aug- 
menter la  pression  pendant  l'alimentation,  résultat  impossible 
à  atteindre  avec  l'emploi  des  pompes  qui  absorbent,  du  reste, 
une  quantité  de  force  considérable. 

Aspiration  et  refoulement.  —  Lorsque  la  caisse  à  eau  se 
trouve  placée  sur  un  tender,  le  tuyau  d'aspiration  amenant 
l'eau  aux  pompes  ou  aux  injectcurs  doit  affecter  une  disposition 
spéciale  qui  facilite  le  passage  dans  les  courbes,  et  permette  au 
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besoin  l'isolement  du  tender  et  de  la  machine  sans  donner  lieu 
à  une  opération  trop  compliquée.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  on 
compose  le  tuyau  d'aspiration  de  plusieurs  portions  réunies 
comme  suit  :  le  tender  et  la  machine  sont  munis  chacun  d'une 
portion  de  tuyau  fixe,  à  laquelle  vient  se  réunir,  au  moyen  du 
joint  à  rotule,  sur  la  machine,  un  tuyau  terminé  par  un 
presse-étoupe ,  sur  le  tender  un  tuyau  droit  pouvant  s'en- 
Loger  dans  ce  dernier.  Pour  faciliter  l'introduction,  le  chapeau 
duT presse-étoupe  est  muni  d'un  large  pavillon,  et  c'est  pour 
prémunir  contre  l'entrée  de  la  poussière  dans  cet  assemblage, 
que  l'on  place  le  tuyau  à  pavillon  sur  la  portion  adhérente 

à  la  machine.  t 

Chaque  appareil  d'alimentation  doit  avoir  un  tuyau  d  aspira- 
tion distinct  aboutissant,  dans  le  fond  de  la  caisse  à  eau,  à  une 
Houpape  manœuvrée  comme  nous  l'avons  dit  précédemment 
(256).  Un  tuyau  de  refoulement  part  également  de  chacun 
d'eux,  et  conduit  l'eau  d'alimentation  dans  la  chaudière.  Une 
soupape  de  retenue  placée  à  son  extrémité  sert  à  isoler  l'appareil 
dans  le  cas  d'un  accident  arrivé  au  tuyau. 

L'introduction  de  l'eau  dans  la  chaudière  peut  se  faire  en 
divers  points  de  sa  longueur.  Celui  dont  la  position  répondrait 
le  mieux  à  la  condition  d'un  chauffage  méthodique  de  l'eau, 
serait  l'extrémité  antérieure  du  corps  cylindrique  ;  mais  la  né- 
cessité de  donner  dans  ce  cas  une  grande  longueur  au  tuyau  de 
refoulement  offre  quelques  inconvénients ,  au  point  de  vue  du 
refroidissement  de  l'eau  pendant  le  trajet. 

Il  ne  faut  cependant  pas  réduire  cette  longueur  à  son  mini- 
mum en  faisant  déboucher  le  tuyau  de  refoulement  dans  la 
boite  à  feu.  L'introduction  de  l'eau  d'alimentation  dans  la  partie 
la  plus  directement  exposée  à  la  chaleur  du  foyer  est  nuisible 
à  la  bonne  conservation  des  parois  métalliques  qui  en  forment 
l'enveloppe,  et  favorise  le  dépôt  des  matières  incrustantes  dans 
la  partie  de  la  chaudière  la  plus  étroite,  et,  par  conséquent,  la 
plus  difficile  à  visiter  et  à  nettoyer.  Il  suit  de  ces  considéra- 
tions que  Ion  choisit,  pour  point  d'introduction  de  l'eau, 
une  position  intermédiaire ,  mais  rapprochée  de  l  avant  du 
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corps  c\  lindrique  ;  l'extrémité  du  tuyau  d'arrivée  de  l'eau  pro- 
•  longé  dans  l'intérieur  de  la  chaudière  devra  se  recourber  ho- 
rizontalement, de  manière  à  ce  que  le  jet  d'alimentation  soit 
dirigé  dans  le  sens  des  tubes  et  non  pas  perpendiculairement 
à  leur  longueur. 

359.  Cylindres  et  pistons.  —  La  partie  de  la  machine  des- 
tinée à  transformer  en  mouvement  alternatif  la  puissance  d'ex- 
pansion de  la  vapeur  se  compose,  avons-nous  dit  (337),  de  deux 
cylindres  à  vapeur,  placés  de  chaque  côté  de  l'axe  de  la  machine, 
tantôt  extérieurement,  tantôt  intérieurement  au  châssis'de  sus- 
pension. 

Chacun  d'eux,  quelle  que  soit  sa  position,  comprend  :  4°  un 
cylindre  en  fonte  de  0m,020  à  0B,025  d'épaisseur,  alésé  inté- 
rieurement et  fermé  à  ses  extrémités  par  deux  couvercles,  dont 
l'un  au  moins  est  muni  d'un  presse-étoupe  qui  donne  passage 
à  la  tige  du  piston  ;  2°  une  boîte  à  tiroir  qui,  au  moyen  de  trois 
conduits,  mène  la  vapeur  utilisée  au  tuyau  d'échappement, 
d'une  part,  tandis  que  les  deux  autres  portent  la  vapeur  aux 
extrémités  du  cylindre  pour  la  faire  agir  sur  le  piston. 

La  construction  des  cylindres  à  vapeur  exige  des  soins  tout 
particuliers,  que  nous  résumerons  dans  les  conditions  suivantes  : 

1°  Employer  de  la  fonte  grise,  dure,  à  grain  serré,  et  ména- 
ger une  masselotte  de  0n,,40  de  hauteur,  pour  assurer  au  métal 
après  la  fusion  une  texture  homogène  ; 

2°  Aléser  avec  la  plus  grande  précision  la  surface  intérieure, 
de  manière  à  ce  qu'elle  soit  parfaitement  cylindrique  et  exempte 
de  toute  rugosité  ; 

3°  Donner  aux  parois  une  épaisseur  uniforme,  régulière  et 
suffisante  pour  pouvoir  renouveler  plusieurs  fois  l'opération 
précédente  sans  en  compromettre  la  solidité  :  le  dernier  alésage 
devra  laisser  au  moins  0B,(H5  de  métal,  et  le  cylindre,  dans 
ces  conditions,  pourra  servir  encore  sans  danger,  jusqu'à  ce 
que  cette  épaisseur  se  trouve  réduite  à  0œ,042; 

4°  Dresser,  suivant  une  surface  exactement  plane,  la  table 
des  lumières,  les  brides  des  extrémités  des  cylindres  et  de  la 
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boite  à  tiroir,  et  les  portées  qui  servent  à  tixer  le  cylindre  sur 
le  châssis  de  la  machine  ; 

5°  Éviter  toute  espèce  d'étranglement  dans  les  conduits  d'ad- 
mission et  d'échappement. 

L'agent  réceptionnaire  devra  se  rendre  compte  de  la  façon 
dont  ces  différentes  conditions  ont  été  remplies  par  le  construc- 
teur, et  la  qualité  de  la  fonte  doit  être  (chap.  IV,  §  iv,  t.  1") 
l'objet  d'un  examen  attentif  de  sa  part,  surtout  dans  l'intérieur 
du  cylindre,  où  le  moindre  défaut  peut  causer,  parla  suite,  un 
accident  plus  ou  moins  grave,  dont  la  moindre  conséquence 
sera  d'exiger  une  réparation  très-coûteuse. 

Le  tiroir  de  distribution  est  un  bloc  de  métal  creusé  en  sou 
milieu  et  parfaitement  dressé  sur  sa  surface  inférieure,  de  ma- 
nière à  pouvoir  s'appliquer  très-exactement  sur  la  table  des  lu- 
mières. 

Il  est  réuni  à  sa  tige  au  moyen  d'un  cadre  le  plus  souvent 
forgé  avec  elle;  pour  éviter  que  cet  assemblage  ne  prenne  du 
jeu  au  bout  d'un  certain  temps,  ce  qui  jetterait  une  perturba- 
tion fâcheuse  dans  les  fonctions  de  la  distribution,  il  faut  avoir 
soin  de  ménager  un  moyen  de  serrage. 

On  a  essayé  divers  systèmes  de  tiroirs  équilibrés  pour  dé- 
truire la  pression  considérable  que  la  vapeur  exerce  sur  la  face 
supérieure  du  tiroir;  mais  aucun  jusqu'ici  n'a  donné  de  résul- 
tats satisfaisants. 

Le  frottement  qui  résulte  de  cette  pression  pendant  le  mou- 
vement continuel  de  cet  organe  a  pour  effet  d'amener  une 
prompte  usure  dans  les  deux  surfaces.  Afin  de  réduire,  autant 
que  possible,  les  réparations,  qui  deviennent  difficiles  et  coû- 
teuses toutes  les  fois  qu'elles  s'appliquent  au  cylindre  a  va- 
peur, on  fait  en  sorte  que  cette  action  se  porte  principalement 
sur  le  tiroir,  en  employant,  pour  sa  construction,  de  la  fonte 
plus  tendre  ou  du  bronze:  lorsque  l'usure  atteind  un  degré 
suffisant,  on  rapporte  sur  la  face  inférieure  des  plaques  de  frot- 
tement en  bronze. 

Une  disposition  adoptée  depuis  quelque»  années  dans  ce 
même  but,  et  qui  tend  à  se  répandre  de  plus  eu  plus,  est  celle 
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des  tiroirs  en  fonte  avec  surface  frottante  en  métal  blanc.  Cet 
alliage,  dont  la  composition  est  la  suivante  : 


est  coulé  dans  des  rainures  pratiquées  sur  la  face  inférieure  du 
tiroir,  en  prenant  la  précaution  de  ne  faire  cette  opération 
qu'après  avoir  chauffé  ce  dernier  à  une  température  égale  à 
celle  de  l'alliage  en  fusion.  En  renouvelant  cette  garniture  de 
temps  à  autre,  on  peut  arriver  ainsi  à  faire  servir  la  même 
coquille  presque  indéfiniment. 


Pistons.  —  Beaucoup  de  dispositions  ont  été  successive- 
ment adoptées  pour  la  construction  des  pistons  de  locomotives, 
ayant  toutes  pour  base  l'emploi  de  segments  en  fonte,  bronze 
ou  acier,  maintenus  entre  deux  plateaux  circulaires  et  pressés 
contre  les  parois  du  cylindre  par  des  ressorts  diversement  con- 
struits. 

Aujourd'hui,  on  n'emploie  guère  que  le  système  de  M.  Rams- 
bottom  et  le  piston  suédois,  qui  ne  diffère  du  premier  que  par 
une  plus  grande  simplicité  de  construction. 

Le  piston  Ramsbottom,  en  fer  forgé  ou  en  fonte,  est  muni 
de  trois  rangées  de  ressorts  en  acier.  On  le  rencontre  encore 
sur  un  grand  nombre  de  machines  anglaises  ;  mais,  en  France, 
il  est  remplacé  généralement  par  le  piston  suédois,  dont  nous 
donnons  ici  les  diverses  dispositions  usuelles.  Le  corps  du  pis- 
ton est  en  fonte  (fig.  442)  ou  en  fer  forgé.  Quelques  ingénieurs 
substituent  simplement  le  fer  forgé  à  la  fonte,  en  conservant  au 
piston  la  forme  de  la  figure  442.  Mais  cet  arrangement,  solide 
d'ailleurs,  donne  un  piston  un  peu  lourd,  et  nécessite  un 
contre-poids  plus  considérable. 

Aussi  préférons-nous  les  dispositions  des  pistons  en  fer  re- 
présentés par  les  figures  443  et  444. 


IMomb.... 
Antimoine 
Etain 


70 
20 
30 


120 


Digitized  by  Google 


200 


m  ri  kirs. 


Digitized  by  Google 


COltS IRL'CTIOÎN  Kl  KNIKET1KN. 


201 


Une  gorge  pratiquée  sur  la  surface  cylindrique  extérieure 
reçoit  deux  anneaux  métalliques  fendus  et  superposés,  en  ayant 
soin  de  croiser  les  solutions  de  continuité,  pour  intercepter  le 
passage  de  la  vapeur. 

Dans  le  même  but,  on  place  quelquefois  derrière  ces  seg- 
ments une  lame  mince,  en  acier,  qui  s'applique  fortement 
contre  leur  face  intérieure.  Pour  la  construction  des  segments, 
on  préfère  aujourd'hui  la  fonte  à  l'acier,  qui  est  cassant  et 
grippe  facilement,  ou  au  bronze,  trop  tendre  et  s'usant  inéga- 
lement, tandis  qu'en  maintenant  un  graissage  suffisant,  on  ar- 
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rive  à  obtenir  avec  la  fonte  un  très-beau  poli  de  la  surface 
intérieure  du  cylindre,  et  l'on  réduit  notablement  les  frais 
d'entretien. 

Ces  segments  se  coulent  sans  solution  de  continuité  ;  ils  sont 
d'abord  tournés  et  alésés,  puis  martelés  intérieurement  pour 
leur  donner  de  la  bande.  On  les  fend  alors  sur  un  point  de 
leur  circonférence  et  ils  s'ouvrent  en  faisant  ressort. 

Quelques  constructeurs,  voulant  éviter  les  inconvénients  d'un 
assemblage,  ont  forgé  d'une  seule  pièce  des  pistons  avec  leur 
tige;  mais  cette  disposition  augmente  très-sensiblement  les 
frais  de  premier  établissement  et  d'entretien,  par  la  difficulté 
du  travail  de  construction  et  la  nécessité  de  rejeter  à  la  fois  les 
deux  parties,  lorsque,  par  suite  d'un  accident,  l'une  d'elles  se 
trouve  mise  hors  de  service. 
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La  tige  en  fer  forgé  ou  en  acier  est  aujourd'hui  presque  gé- 
néralement assemblée  avec  le  corps  du  piston  au  moyen  d'une 
partie  taraudée,  comme  on  peut  le  voir  sur  les  figures  442  et 
413.  Les  emmanchements  à  clavette,  longtemps  employés,  ne 
tardent  pas  à  prendre  du  jeu  et  à  nécessiter  de  fréquentes  ré- 
parations; tandis  qu'en  ayant  soin  de  river  sur  la  face  du  piston 
l'extrémité  de  la  tige  filetée  et  de  la  maintenir  ensuite  au  moyen 
d'une  goupille,  on  obtient  un  assemblage  aussi  parfait  que 
possible  et  pouvant  au  besoin  se  démonter  sans  beaucoup  de 
difficulté. 

Quelques  constructeurs  anglais  emploient  un  emmanchement 
conique,  serré  au  moyen  d'un  écrou  placé  sur  l'extrémité  filetée 
de  la  tige,  qui,  généralement,  est  en  acier. 

L'extrémité  opposée  de  la  tige  se  termine  par  une  partie 
conique  sur  laquelle  est  clnvctéc  une  douille  en  fonte  portant 
deux  coulisseaux  et  traversée  par  un  axe  en  fer  forgé,  qui  reçoit 
la  tête  de  la  bielle  de  transmission.  Deux  glissières  en  acier 
fondu,  fixées,  d'une  part,  au  couvercle  du  cylindre  et,  de 
l'autre,  au  châssis  de  suspension,  maintiennent  les  coulisseaux 
et  dirigent  la  course  de  la  tige  du  piston.  D'autres  fois  on  se  con- 
tente d'une  seule  glissière  embrassée  par  le  coulisseau.  (Nord.) 

Graisseurs  et  garnitures.  —  Le  graissage  du  tiroir  et  du  pis- 
Ion  peut  être  effectué  par  deux  procédés  différents. 

1°  En  établissant  sur  les  couvercles  de  la  boîte  à  tiroir  et  du 
cylindre  des  robinets  graisseurs  manœuvres  par  le  mécanicien 
au  moyen  de  tringles  ; 

2°  En  se  servant  de  graisseurs  automatiques,  espèces  de  ré- 
servoirs d'huile  mis  en  communication  avec  la  boîte  à  tiroir, 
d  une  manière  permanente;  — la  vapeur,  en  y  entrant,  s'y  con- 
dense et,  en  s' accumulant  dans  le  fond,  déplace  l'huile,  qui  va 
lubrifier  le  tiroir  et,  de  là,  le  piston.  Tels  sont  les  graisseur* 
de  Golquhouu  et  de  Hamsbottom.  —  L'action  de  ces  appareils 
cessant  avec  l'entrée  de  la  vapeur  dans  les  cylindres,  il  sera 
nécessaire  de  se  ménager  un  moyen  de  graissage  pendant  la 
marche  à  régulateur  fermé. 
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Celui  de  M.  Roscoe,  plus  compliqué  que  les  premiers,  se 
place  sur  le  tuyau  de  conduite  de  la  vapeur  qui  sert  de  véhicule 
à  la  substance  lubrifiante.  Avec  cet  appareil,  le  graissage  peut 
Atre  réglé  à  l'avance  pour  un  temps  ou  pour  un  parcours  dé- 
terminé, et  cela  môme  pendant  la  marche  en  descente,  une 
très-faible  admission  de  vapeur  suffisant  pour  entraîner  le 
liquide  lubrifiant. 

M.  Kessler  a  imaginé  un  appareil  qui  satisfait  aussi  automa- 
tiquement à  cette  condition  et  dont  nos  lecteurs  pourront  trouver 
la  description  dans  le  deuxième  cahier  de  YOrgan  fur  die 
Fortschritte  des  Eisenbahnwesens,  1807 

Les  garnitures  des  boîtes  à  étoupes  continuent  à  se  faire  eu 
chanvre,  malgré  les  nombreux  essais  tentés  pour  l'emploi  des 
garnitures  métalliques. 

360.  Mécanisme  de  distribution.  —  Supposons  le  piston  ar- 
rivé à  l'une  des  extrémités  de  sa  course  :  la  vapeur,  qui  a  produit 
son  mouvement  pendant  cette  première  période,  doit  s'échapper 
dans  l'atmosphère,  tandis  qu'une  nouvelle  quantité,  venant 
presser  la  face  opposée  du  piston,  le  ramènera  en  sens  inverse 
jusqu'à  l'autre  bout  du  cylindre;  mais  nous  remarquerons  que 
si  l'introduction  ne  commence  à  se  faire  qu'au  moment  où  le 
piston  va  rétrograder,  la  pression  dans  le  cylindre  ne  s'établit 
qu'au  bout  d'un  certain  temps,  et  une  partie  de  l'effet  utile 
se  trouvera  perdue.  D'autre  part,  l'échappement  s'ouvrant  au 
même  moment,  et  d'une  quantité  très-faible  en  commençant, 
il  se  produira  sur  la  face  opposée  une  contre-pression  qu'il  est 
avantageux  de  pouvoir  éviter.  Ces  deux  inconvénients  disparaî- 
tront, si  l'on  donne  au  tiroir  une  certaine  avance  linéaire. 
L'introduction  anticipée  produisant  un  travail  négatif  dû  à  la 
contre-pression  d'autant  plus  sensible  que,  par  le  même  fait, 
«'lie  se  trouve  fermée  quelques  instants  avant  la  fin  de  la  course 
sur  la  face  opposée,  il  faut  la  réduire  autant  que  possible: 

•  Voir  dans  le  même  recueil  le  graisseur  automatique  de  M.  Wolkmar 
18tK».      et  IV"  cahier. 
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pour  arriver  à  ce  résultat,  tout  en  conservant  à  l'avance  à  1  e- 
chappement  une  valeur  suffisante,  on  prolonge  à  l'intérieur  le 
tiroir  d  une  certaine  quantité  à  ses  deux  extrémités  pour  re- 
tarder l'ouverture  de  l'orifice  d'admission. 

Indépendamment  de  cet  effet,  le  recouvrement  extérieur  a 
pour  avantage  d'augmenter  sensiblement  la  valeur  de  la  dé- 
tente déjà  produite  par  l'avance  du  tiroir,  ce  qui  fait  que  l'on  a 
été  conduit,  dans  plusieurs  cas,  à  lui  donner  des  dimensions 
supérieures  à  celles  que  nécessite  l'échappement  anticipé,  et, 
par  suite,  à  employer  un  recouvrement  intérieur  pour  rétablir 
l'équilibre.  Toutefois  il  ne  faut  pas  exagérer  cette  disposition 
qui,  en  fermant  trop  prématurément  l'orifice  d'échappement, 
augmente  la  durée  de  la  contre-pression  ;  celle-ci  doit  être  seu- 
lement suffisante  pour  que,  au  moment  de  l'ouverture  de  l'ad- 
mission, la  pression  dans  les  espaces  nuisibles  soit  à  peu  près 
la  même  que  dans  la  chaudière.  D'autre  part,  l'emploi  exclusif 
d'une  grande  détente  peut  avoir  des  inconvénients,  soit  pour  la 
mise  en  marche,  soit  pour  le  passage  des  rampes  à  forte  incli- 
naison, et  Ton  se  trouve  naturellement  conduit,  par  ces  consi- 
dérations, à  chercher  une  disposition  qui  permette  de  proportion- 
ner à  chaque  instant  la  valeur  de  la  détente  à  celle  du  travail 
que  la  machine  doit  effectuer. 

Les  détentes  variables  à  double  tiroir  ou  à  plaques,  employées 
pour  les  machines  fixes,  ne  peuvent  être  facilement  appliquées 
à  l'appareil  moteur  d'une  locomotive,  en  raison  de  la  complica- 
tion qu'elles  apportent  dans  le  mécanisme  et  de  la  grande  vitesse 
des  organes  de  distribution.  Les  essais  qui  ont  été  faits  dans  ce 
sens  sur  la  plupart  des  lignes  ont  donné  des  résultats  peu  sa- 
tisfaisants, et  si  quelques  ingénieurs  trouvent  cependant  dans 
l'emploi  de  ces  systèmes  des  avantages  suffisants  pour  en 
adopter  l'emploi,  ils  en  ont  toutefois  réduit  l'application  aux 
seules  machines  à  marchandises,  dont  la  vitesse  restreinte  se 
prête  mieux  au  bon  fonctionnement  de  ces  organes  délicats. 

Nous  nous  contenterons  donc  de  signaler  en  passant,  parmi 
les  dispositions  de  ce  genre  quelquefois  appliquées,  celle  à  deux 
tiroirs,  de  M.  Gonzenbach,  et  celle  de  M.  Meyer. 
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On  conçoit  facilement  que,  en  faisant  varier  la  longueur  de 
la  course  du  tiroir,  le  recouvrement  restant  toujours  le  même, 
la  durée  de  l'admission  doive  varier  également,  et  qu'on  puisse 
arriver  ainsi  à  chaque  instant  à  régler  la  détente  suivant  les 
besoins  du  service.  Tel  est,  en  effet,  le  moyen  généralement 
employé,  et  dont  les  résultats,  très-imparfaits  au  point  de  vue 
théorique,  n'en  sont  pas  moins  aussi  satisfaisants  que  possible 
dans  la  pratique. 

Le  mouvement  de  va-et-vient  du  tiroir  lui  est  communiqué 
par  un  excentrique  calé  sur  l'essieu  moteur,  et  dont  le  grand 
rayon,  égal  à  la  moitié  de  la  course  du  tiroir,  fait  avec  la  mani- 
velle motrice  un  angle  de  90  degrés,  moins  Yavance  angulaire 
nécessaire  pour  obtenir  l'avance  linéaire. 

Si  le  mouvement  de  rotation  de  l'essieu  moteur  devait  tou- 
jours s'effectuer  dans  le  môme  sens,  on  pourrait  réunir  par  une 
articulation  fixe  la  tige  du  tiroir  à  l'extrémité  de  la  branche  de 
l'excentrique;  mais  les  besoins  du  service  exigent  que  la  ma- 
chine puisse  marcher  tantôt  en  avant,  tantôt  en  arrière;  de 
là,  nécessité  de  pouvoir  à  chaque  instant  changer  le  sens  du 
mouvement,  résultat  qui  exige  une  disposition  particulière  de 
la  transmission.  Attachons  la  tige  du  tiroir  à  l'une  des  extrémi- 
tés d'un  levier  oscillant  autour  de  son  point  milieu,  et  fixons 
ensuite  successivement  aux  deux  bouts  de  ce  levier  la  barre  de 
l'excentrique,  nous  pourrons  communiquer  ainsi  au  tiroir  deux 
mouvéments  de  sens  contraire.  Mais  cette  disposition  a  l'in- 
convénient de  ne  pas  conserver  dans  les  deux  positions  l'avance 
du  tiroir,  et  cette  condition  nous  amène  nécessairement  à  l'em- 
ploi, pour  chaque  cylindre,  de  deux  excentriques  faisant  entre 
eux  un  angle  de  180  degrés,  diminué  de  deux  fois  l'angle  d'a- 
vance et  pouvant  être  mis  successivement  en  communication 
avec  la  tige  du  tiroir,  soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire 
du  levier.  Dans  les  premières  installations  de  ce  genre,  une 
fourchette  terminait  la  barre  de  chacun  des  excentriques  et  ame- 
nait le  tiroir,  chaque  fois  que  l'on  voulait  opérer  un  changement 
dans  le  sens  du  mouvement,  àla^position  voulue  en  agissant  sur 
le  bouton  qui  terminait  sa  tige  ou  le  levier  qui  le  commande. 
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Aujourd'hui  les  fourchettes  sont  remplacées  par  une  coulisse 
réunissant  les  deux  branches  d'excentriques  et  dans  laquelle 
peut  glisser  un  coulisseau  lixé  à  l'extrémité  de  la  tige  du 
tiroir. 
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Chaque  excentrique  se  compose  de  trois  parties  :  La  poulie, 
calée  sur  l'arbre,  et  qui  est  généralement  en  fonte  pleine  ou 
évidée.  —  Quelquefois  les  deux  poulies  sont  fondues  ensemble'; 
mais  cette  disposition  ne  permet  pas  de  changer  au  besoin  le 
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calage  de  l'un  îles  excentriques  par  rapport  à  l'autre  et,  par 
cela  même,  elle  est  défectueuse.  —  Le  collier,  formé  de  deux 
portions  réunies  à  l'aide  de  brides  boulonnées,  jwrte  une  rai- 

„  uure  intérieure  dans  laquelle  s'emboîte  la  poulie.  Quelque- 
fois, et  lorsqu'il  est  indépendant  de  la  tige,  ou  le  fait  en  bronze  ; 
dans  le  cas  contraire,  en  fer  forgé.  Depuis  quelques  années,  on 
construit  des  colliers  en  fer  avec  garniture  en  métal  blanc,  dont 
la  composition  peut  être  la  même  que  celle  du  métal  employé 
pour  les  tiroirs,  ou  en  différer  par  la  substitution  du  cuivre  h 
i'étain  ;  on  obtient  ainsi  un  frottement  très-doux,  et  les  dépenses 
de  réparation  se  trouvent  considérablement  diminuées.  —  La 
hnrre  do  l'excentrique  est  en  fer  forgé,  adhérente  au  collier  ou 
simplement  réunie  à  ce  dernier  par  un  assemblage  à  douille. 

Le  mouvement  est  communiqué  à  la  coulisse  par  un  système 
de  tiges  de  transmission  aboutissant  à  un  levier  placé  sur  le 
côté  de  la  boîte  à  feu  à  la  disposition  du  mécanicien,  et  pouvant 

,  se  manœuvrer  soit  à  la  main,  soit  à  l  aide  d'une  vis.  Dans  le 
premier  cas,  il  se  termine  par  une  manette  et  porte  un  verrou 
à  ressort  qui  peut  s'engager  dans  des  crans  distribués  sur  la 
circonférence  d'un  secteur.  Le  second  mode  de  transmission, 
plus  nouveau,  qui  présente  l'avantage  d  une  manœuvre  beau- 
coup plus  facile  et  permet  de  régler  la  distribution  avec  plus  de 
sûreté  et  d'exactitude,  est  représenté  par  la  figure  443. 

La  première  disposition  de  la  coulisse  de  distribution,  in- 
ventée par  R.  Stephenson,  et  dont  les  autres  ne  sont  que  des 
modifications,  se  compose  d'une  coulisse  en  arc  de  cercle, 
présentant  sa  concavité  à  l'essieu  moteur  et  décrite  avec  un 
rayon  égal  à  la  longueur  des  barres  d'excentriques,  comptée 
à  partir  du  centre  de  l'essieu.  Mais  cette  disposition  ne  permet 
pas  d'avoir  une  avance  constante  pour  toutes  les  positions  du 
coulisseau. 

Cet  inconvénient  disparaît  avec  l'emploi  de  la  coulisse  de 
Goock,  qui  présente  sa  concavité  du  côté  du  tiroir.  Le  coulis- 
seau  est  fixé  non  plus  sur  la  tige  de  commande,  mais  sur  une 
bielle  intermédiaire,  dont  la  longueur  donne  le  rayon  de  cour- 
bure de  la  coulisse,  et  qui,  tandis  que  celle-ci  est  suspendue 
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invariablement  au  châssis,  reçoit  elle-même  le  mouvement  du 
levier  de  mise  en  marche. 
En  combinant  à  la  fois  les  mouvements  de  ces  deux  premières 

dispositions,  on  arrive  à  rem-  . 
placer  la  coulisse  courbe  par 
une  coulisse  droite,  représentée 
fig.  446.  La  bielle  du  tiroir  AG 
et  la  coulisse  CD  sont  manœu- 
vrés  à  la  fois  par  un  double 
système  de  tiges  de  transmis- 
sion aboutissant  à  un  même 
levier  régulateur  EF  \ 

Il  est  facile  de  voir  que  ces 
divers  systèmes  répondent  aussi 
exactement  quepossible  àla  con- 
dition de  faire  varier  la  course 
du  tiroir.  Supposons,  en  effet,  que  le  coulisseau  se  trouvant 
occuper  l'une  des  extrémités  de  la  coulisse,  où  il  reçoit  directe- 
ment le  mouvement  de  l'un  des  excentriques,  celui  de  la  marche 
en  avant,  par  exemple,  soit  transporté  ensuite  à  l'autre  extré- 
mité et  se  trouve  maintenant  commandé  par  celui  de  la  marche 
en  arrière.  Il  communiquera  au  tiroir,  dans  cette  nouvelle  po- 
sition, un  mouvement  contraire  de  celui  qu'il  lui  transmettait 
dans  la  première,  et  pour  passer  de  l'une  de  ces  valeurs  à 
l'autre,  le  mouvement  aura  dû  nécessairement  décroître,  s'an- 
nuler, puis  croître  de  nouveau  dans  l'autre  sens.  Il  suit  de  là 
que,  en  éloignant  le  coulisseau  de  l'extrémité  de  la  coulisse,  on 
diminuera  la  course  du  tiroir,  et,  par  conséquent,  on  augmen- 

1  Pour  que  les  conditions  de  la  distribution  restent  sensiblement  les 
mêmes  qu'avec  la  coulisse  renversée,  il  faut  que  les  dimensions  des  diffé- 
rentes part i«'s  satisfassent  à  la  relation  suivante  : 

J  =  7  (  1  -t-l/'i  H-  }),  dans  laquelle 

/  représente  la  longueur  île  la  tige  d'excentrique; 

/,,  —  de  la  bielle  du  tiroir  jusqu'au  point  de  suspension  ; 

/,  —  totale  de  la  bielle  du  tiroir; 

a,  h  les  deux  bras  du  levier  EF. 
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tera  la  détente,  jusqu'au  moment  où,  la  longueur  de  la  course 
ne  dépassant  plus  celle  du  recouvrement,  les  lumières  resteront 
fermées,  et  la  vapeur  n'entrera  plus  dans  le  cylindre.  En  conti- 
nuant à  agir  dans  le  même  sens  sur  le  levier  de  mise  en 
marche,  nous  augmenterons  de  nouveau  la  course,  et  bientôt 
l'admission  recommencera,  et  avec  elle  le  mouvement  du  piston 
et  de  l'essieu  moteur,  mais  tous  deux  auront  changé  de  sens. 

Avec  ces  appareils,  le  coulisseau  se  meut  généralement  dans 
deux  rainures  ménagées  à  l'intérieur  de  chaque  joue  de  la 
coulisse.  Ces  pièces  sont  d'exécution  délicate  et  leur  forme  pro- 
voque l'accumulation  de  la  poussière,  rend  difficiles  le  démon- 
tage du  coulisseau  et  par  suite  les  réparations. 

M.  Gorrens,  chef  du  service  des 
machines  au  chemin  de  fer  Frank- 
furt-Hanau,  s'est  prdposé  de  faire 
disparaître  en  partie  ces  impédi- 
ments  en  constituant  sa  coulisse 
(fig.  447)  au  moyen  de  deux  barres 
droites  B,B  réunies  haut  et  bas  par 
deux  boulons  et  entretoises,  sur- 
chargées d'épaisseurs  mobiles  que 
l'on  peut  enlever  au  fur  et  à  mesure 
de  l'usure  du  coulisseau  A. 

Les  tourillons  D,  qui  supportent  la 
coulisse,  sont  coniques  pour  en  faci- 
liter le  serrage  et  le  centrage  quand 
J'usure  en  a  diminué  le  diamètre  \ 

Lorsque  l'on  veut  établir  une  dis- 
tribution, on  doit  se  rendre  compte 
à  l'avance  de  toutes  les  circonstances 
du  mouvement,  de  la  position  rela- 
tive des  organes  à  chaque  instant. 
Pour  cela  on  se  sert  généralement 
d'épures  qui  donnent  pour  chaque 
position  du  piston  la  grandeur  de  l'ouverture  des  lumières  et 

1  Organfûr  die  FurUchrilte  des  Eitenlialintresens,  etc.  1863.  Il*  cahier. 
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indiquent  les  points  où  commencent  la  détente,  l'admission  et 
l'échappement  de  la  vapeur.  La  rourbe  dont  on  fait  usage  on 
France  à  cet  effet  a  pour  abscisses  les  positions  du  piston  et 
pour  ordonnées  celles  du  tiroir  aux  mêmes  instants  2. 

En  Allemagne,  on  a  adopté  le  tracé  imaginé  par  M.  Zetiner, 
dont  nous  donnons  ici  (fig.  418),  un-  exemple  tiré  de  Y  Ingé- 
nieurs Taschenbuch.  —  OX  et  OY  représentent  deux  axes  per- 
pendiculaires. Sur  la  droite  OD,  formant  avec  le  premier  un 
angle  c  qui  représente  l'avance  angulaire  du  tiroir,  on  porte,  de 

chaque  côté  du  centre  0, 
une  longueur  OD,  OL) 
égale  au  rayon  de  l'ex- 
centrique, et  sur  laquelle 
on  décrit  un  cercle.  Du 
point  0  comme  centre, 
avec  des  rayons  égaux 
aux  recouvrements  exté- 
rieur et  intérieur  du  ti- 
roir, on  décrit  deux  au- 
tres cercles  OA,  OA,  H 
pot  tant,  à  partir  des 
points  AA,  sur  Taxe  OY, 
une  longueur  AH  A,BM 
n«  ta  iv,„.  *  m  fetr.b»uon v.po„r.       égale   à   la  dimension 

transversale  des  lumiè- 
res, on  décrit  deux  nouveaux  cercles  du  point  0  comme  centre 
avec  OH,  OH,  pour  rayons,  qui  couperont  les  deux  premiers  aux 
points  ab%  a%b% ,  tandis  que  ceux-ci  coupent  les  cercles  OA,  OA, 
nux  points //r,  dtc9*  L'espace  compris  entre  abcd  représente  la 
valeur  de  l'admission,  tandis  que  la  surface  a%h%c%dx  correspond 
à  l'échappement.  Veut-on  connaître  l'ouverture  des  lumières 
pour  une  position  du  tiroir  correspondant  à  un  angle  donné  CO? 
on  mènera  par  le  point  0  une  droite  faisant  avec  l'axe  OX  l'an- 
gle proposé;  la  distance  Uv  représentera  la  largeur  de  Pou- 


1  Guide  du  Mrntnirim.  »Mr  ,  livr.  \.$      pl  IV 


Digitized  by  Google 


constri  CTION  in  km  kki  ikn.  2  H 

vertiire  de  l'admission,  LK'  celle  do  l'échappement  au  moment 
considéré. 

Bielles.  —  Le  mouvement  de  la  tige  du  piston  est  transmis  a 
l'essieu  moteur  par  l'intermédiaire  d'une  bielle  qui  porte  le  nom 
de  bielle  motrice;  d'autres  organes  de  même  espèce,  appelés 
bielles  d'accouplement,  réunissent  entre  eux  les  essieux  que  l'on 
veut  accoupler  pour  augmenter  l'adhérence  de  la  machine  (339). 

Bielles  motrices.  —  Lorsque  la  bielle  agit  sur  une  manivelle 
extérieure  montée  sur  un  essieu  droit,  son  extrémité  se  com- 
pose d'un  cadre  venu  de  forge  avec  le  corps  de  la  bielle,  et  dans 
l'intérieur  duquel  on  rapporte  deux  coussinets  d'un  métal  plus 
tendre  que  celui  du  tourillon  qu'ils  doivent  embrasser,  afin  de 
reporter  l'usure  due  au  frottement  sur  les  coussinets. 

Quand  la  bielle  doit  venir  s'emmancher  sur  un  arbre 
coudé,  cette  disposition  ne  peut  plus  être  adoptée,  et  l'on  em- 
ploie, soit  une  tête  de  bielle  a  chape  mobile,  soit  une  tête  h 
fourche.  Quel  que  soit  le  cas  considéré,  le  serrage  des  coussi- 
nets s'obtient  au  moyen  de  clavettes  et  contrc^clavettes.  Le 
graissage  doit  se  faire  au  moyen  de  l'installation  sur  la  chape 
d'un  godet  graisseur,  muni  d'une  mèche  formant  siphon;  un 
trou  percé  dans  l'épaisseur  du  coussinet  et  terminé  par  des 
pattes  d'oie  pratiquées  sur  sa  surface  intérieure  amène  l'huile 
jusque  sur  le  tourillon  de  la  manivelle  ou  de  l'arbre  coudé. 

L'usure  très-prompte  des  coussinets  donne  lieu  à  des  frais 
d'entretien  et  de  réparation,  que  l'on  peut  diminuer  d'une  ma- 
nière très-sensible  en  substituant  au  bronze,  uniquement  em- 
ployé autrefois- pour  cet  usage,  le  métal  blanc  dont  nous  avons 
déjà  donné  la  composition  en  parlant  des  colliers  d'excentrique, 
et  qui  forme  alors  seulement  la  surface  interne  des  coussinets, 
dont  le  reste  sera  fait  en  fer  forgé.  Quelquefois  même,  lorsque 
les  bielles  sont  extérieures,  on  supprime  complètement  les 
coussinets  en  coulant  directement  le  métal  dans  l'intérieur  de 
la  chape    Tout  moyen  de  serrage  est  dès  lors  supprimé  et  l'on 

1  On  rencontre  cette  disposition  sur  les  machines  sortant  «les  ateliers  de 
MM.  Kitson  et  C%  constructeurs  à  Leeds,  dont  un  spécimen  figure  à  YEx- 
|M»sition  universelle  de  18«7. 
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est  obligé  de  remplacer  la  garniture  aussitôt  que  le  jeu  atteint 
une  certaine  limite. 

La  bielle  motrice  se  termine  le  plus  généralement  du  côté 
du  piston  par  une  fourche  ;  comme  elle  n'est  animée  que  d'un 
faible  mouvement  d'oscillation  autour  de  son  tourillon,  les 
coussinets  n'ont  plus  d'utilité  et  l'on  se  contente  de  faire  venir 
de  forge  à  chacune  des  branches  de  la  fourche  un  œil  au  travers 
duquel  vient  passer  le  boulon  d'articulation. 

Le  corps  de  la  bielle  doit  être  aussi  long  que  possible,  pour 
diminuer  l'influence  de  l'obliquité  de  sa  direction  sur  celle  de 
la  manivelle.  Toutefois,  la  nécessité  du  passage  dans  lescourbes, 
et  l'inconvénient  d'augmenter  outre  mesure  le  poids  des  masses 
en  mouvement  ou  d'avoir  des  bielles  trop  flexibles,  limitent  le 
plus  souvent  cette  longueur.  La  substitution  de  l'acier  au  fer 
forgé,  et  celle  de  la  forme  en  croix  ou  en  double  T  à  la  forme 
rectangulaire  aplatie  employée  jusqu'ici,  ont  permis,  dans  ces 
derniers  temps,  à  plusieurs  constructeurs,  de  remédier  en 
partie  à  ces  inconvénients,  et  l'avantage  que  présentent  ces 
modifications  rendra  certainement  leur  emploi  plus  fréquent. 

Bielles  d accouplement.  —  Les  mômes  observations  s'appli- 
quent aux  bielles  d'accouplement,  avec  cette  différence  que  les 
deux  extrémités  ayant  le  môme  chemin  à  parcourir  seront 
construites  de  la  môme  manière;  les  tôtes  à  chape  fermée 
sont  également  seules  appliquées  dans  ce  cas,  les  bielles  d'ac- 
couplement étant  toujours  placées  à  l'extérieur. 

On  peut  installer  les  bielles  d'accouplement,  soit  dans  un 
môme  plan  en  les  rendant  solidaires,  soit  en  les  superposant, 
et  dans  ce  cas  elles  seront  indépendantes.  La  première  dispo- 
sition, qui  diminue  le  porte-à-faux  des  boutons  de  la  manivelle 
et  la  largeur  de  l'espace  occupé  sur  les  voies  par  la  machine, 
produit  des  réactions  fâcheuses  lors  du  passage  dans  les  courbes 
de  petit  rayon.  Pour  tourner  la  difficulté,  on  construit  quel- 
quefois l'une  des  bielles  en  deux  parties  réunies  par  une  articu- 
lation verticale  qui  donne  à  l'ensemble  des  bielles  de  la  flexi- 
bilité, et  lui  permet  de  se  prôter  aux  mouvements  latéraux. 
(Polonceau,  —  Nord.) 
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La  rupture  d'une  bielle  est  un 
accident  qui  se  répète  assez  fré- 
quemment, et  qui  peut  avoir  des 
suites  très-graves,  lorsque  les  par- 
ties rompues  viennent  à  butter 
contre  la  voie.  Pour  l'éviter,  il 
suffît  d'entourer  le  corps  de  la 
bielle  d'une  coulisse  suspendue 
au  châssis  qui  le  retiendra  dans 
le  cas  d'une  rupture. 

Manivelles.  —  Lorsque,  les  cy- 
lindres étant  extérieurs,  le  châs- 
sis se  trouve  placé  intérieurement 
aux  roues,  celles-ci  reçoivent  di- 
rectement l'action  des  bielles  mo- 
trices ou  d'accouplement  au 
moyen  d'un  simple  manneton 
calé  sur  un  appendice  venu  de 
forge  avec  le  moyeu.  Si,  au  con- 
traire, les  roues  sont  intérieures 
au  châssis,  la  manivelle  doit  se 
placer  sur  le  prolongement  de 
l'essieu  au  delà  de  la  fusée.  Le 
calage  se  fait  à  la  presse  hydrau- 
lique ;  deux  clavettes  chassées  à 
coups  de  masse  à  90  degrés  l'une 
del'autre,  servent  à  le  maintenir. 

L'emploi  d  une  manivelle  ainsi 
installée  augmentant  sensible- 
ment le  porte-à-faux  du  piston 
moteur,  M.  Hall  a  imaginé  de 
caler  la  manivelle  sur  la  fusée 
même,  de  sorte  que  son  moyeu, 
prenant  la  place  de  cette  der- 
nière, tourne  dans  la  boîte  à 
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graisse.  Cette  disposition,  qui  offre  de»  avantages  très-sensibles, 
est  représentée  en  A  (%.  449),  et  se  trouve  adoptée  maintenant 
par  plusieurs  constructeurs  allemands. 

301.  Cadre.  —  La chaudière  et  l'appareil  moteur  reposent 
sur  un  cadre,  bâti  ou  châssis  composé  de  deux  parties  princi- 
pales :  les  lowjerom  et  les  traverses,  qui  forment  le  cadre  pro- 
prement dit,  et  les  plaques  de  garde,  appendices  latéraux  occu- 
pant sur  les  longerons  la  place  correspondant  à  chaque  roue  et 
embrassant  la  boîte  à  graisse. 

La  principale  condition  à  obtenir  dans  la  construction  des 
châssis,  c'est  la  rigidité  absolue  du  système,  rigidité  indispen- 
sable pour  conserver  au  mécanisme  qu'il  porte  les  relations 
géométriques  assignées  aux  axes  de  la  machine. 

Les  cadres  se  placent,  selon  le  cas,  à  l'extérieur  ou  à  l'inté- 
rieur des  roues  ;  quelquefois  même  les  deux  dispositions  se 
trouvent  réunies  dans  une  même  machine  par  l'emploi  de  deux 
châssis  parallèles  régnant  tantôt  tous  deux  sur  toute  la  longueur, 
tantôt  sur  une  partie  seulement  de  la  machine.  Dans  les  pre- 
mières machines  à  châssis  extérieur,  on  rencontrait  souvent 
tics  longerons  en  bois,  armés  latéralement  de  plaques  de  tôle 
découpées  à  leur  partie  inférieure,  de  manière  à  former  les 
[•laques  de  garde.  On  a  remplacé  dans  la  suite  le  bois  par  le  fer 
et  aujourd'hui  chaque  longeron  se  trouve  généralement  formé 
d'une  seule  pièce  en  fer  forgée  avec  des  appendices  qui  consti- 
tuent les  plaques  «1»'  garde.  La  transmission  de  la  force  motrice 
à  l'ensemble  de  la  machine  se  faisant  par  l'intermédiaire  de  ce* 
dernières,  il  faut  les  relier  entre  elles  par  des  tirants  horizon- 
taux en  fer  plat,  ou  mieux  par  des  entretoises  venues  de  forge, 
disposition  qui  s'obtient  en  forgeant  des  plaques  pleines,  et  en 
les  évidant  pour  y  loger  les  boîtes  à  graisse.  On  garnit  les  ou- 
vertures des  plaques  de  <:arde  de  guides  en  fonte  ou  en  fer 
forgé  parfaitement,  dressées  sur  leurs  faces  intérieures  entre 
lesquelles  doit  glisser  la  boite  à  graisse. 

La  traverse  qui  réunit  les  deux  longerons  à  l'avant  de  la  ma- 
chine se  fait  encore,  mais  rarement,  en  bois,  plus  souvent  en 
fer,  quelquefois  en  fonte  pour  augmenter  la  charge  de  l'essieu 
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d'avant.  Klle  porte  à  ses  extrémités  deux  tampons  de  choc  ana- 
logues à  ceux  que  nous  avons  décrits  en  parlant  des  heurtoirs 
(lrc  partie,  chap.  vu,  2"  \ol., 
p.  252),  ligure  ioO,  et  au  mi- 
lieu un  crochet  d'attelage.  A 
l'arrière,  les  deux  longerons 
sont  réunis  par  deux  tôles  hori- 
zontales, entre  lesquelles  se 
place  le  système  d'attelage. 

On  maintient  l'écartement 
«les  longerons  dans  l'intervalle  °r  430  Tampon  h  ruwtoiea  ->«■  «ouichout 
des  traverses  extrêmes  par  des  m***  ~. 

fermes  transversales  placées  à  la  partie  supérieure  du  châssis 
entre  les  diverses  paires  de  roues,  et  lorsque  celles-ci  sont  à 
l'extérieur,  par  des  tirants  reliant  entre  elles  les  plaques  de 
garde  au-dessous  des  essieux. 

■ 

Deux  chasse -pierres  fixés  sur  la  traverse  d'avant  ou  sur  les  lon- 
gerons, et  quelquefois  également  deux  autres  à  l'arrière  de  la 
machine,  descendent  jusqu'à  S  ou  6  centimètres  au-dessus 
des  rails. 

La  plate-forme  en  tôle  de  4  à  5  millimètres,  qui  repose  sur 
le  châssis  en  arrière  du  foyer,  se  prolonge  quelquefois  sur  les 
côtés  de  la  machine  pour  faciliter,  pendant  la  marche,  la  circu- 
lation du  mécanicien.  On  y  arrive  par  un  marchepied  en  fer- 
suspendu  aux  longerons. 

Un  garde-corps,  composé  d'une  balustrade  en  fer  boulonnée 
sur  le  châssis  et  de  feuilles  de  tôle,  entoure  la  plate-forme  jus- 
qu'à l'avant  du  foyer.  Ce  garde-corps  suppôt  te  l'abri  des 
mécaniciens  qui  en  forme  comme  le  prolongement. 

Le  châssis  reçoit,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  la 
chaudière  et  le  mécanisme  moteur. 

Des  supports  en  tôle  ou  en  fer  rivés  au  corps  cylindrique, 
aux  boites  à  feu  et  à  fumée,  réunissent  la  chaudière  au  châssis. 

Il  devient  nécessaire  ici  de  donner  à  l'assemblage  un  certain 
jeu  pour  la  dilatation  de  l'appareil  vaporisateur. 
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Afin  de  satisfaire  à  cette  condition,  on  allongera  dans  le  sens 
longitudinal  les  trous  percés  dans  les  supports  à  travers  lesquels 
liassent  les  boulons  qui  tixent  le  générateur  au  châssis.  Des  pré- 
cautions analogues  à  celles  que  nous  avons  signalées  en  parlant 
des  portées  d'attache  des  cylindres  à  vapeur  seront  observées 
pour  les  parties  du  châssis  qui  doivent  recevoir  ces  supports. 

'162.  Suspension  et  fraction.  —  Ressorts  de  suspension .  —  Le 
châssis  repose  sur  les  essieux  par  l'intermédiaire  de  ressorts  en 
acier  généralement  composés  d'un  certain  nombre  de  feuilles 
superposées  réunies  en  leur  milieu  par  un  boulon  ou  par  une 
frette.  Dans  le  premier  cas,  les  feuilles  sont  percées  d'un  trou 
pour  laisser  passer  le  boulon  ;  dans  le  second,  elles  portent  simple- 
ment sur  leur  face  inférieure  une  saillie  à  laquelle  on  donne  le 
nom  d'étoquiau,  et  par-dessus  une  cavité  dans  laquelle  s'engage 
fétoquiau  de  la  feuille  supérieure.  Les  deux  ou  trois  premières 
lames  sont  d'égale  longueur  et  portent  le  nom  de  maîtresses-* 
feuilles;  les  longueurs  des  autres  feuilles  vont  en  diminuant 
graduellement  jusqu'à  la  dernière;  les  unes  comme  les  autres 
sont  amincies  à  leurs  extrémités  pour  augmenter  la  flexibilité 
du  ressort. 

Le  ressort  porte  généralement  à  ses  extrémités  deux  boulons 
qui  servent  à  suspendre  le  châssis,  tandis  qu  i!  repose  en  son 
milieu  sur  la  botte  à  graisse  au  moyen  d'une  tige  verticale. 

La  réunion  du  ressort  au  châssis  peut  se  faire  alors  de 
plusieurs  manières  différentes.  Souvent  on  termine  la  maîtresse- 
feuille  par  une  partie  renflée  percée  d'un  œil  et  traversée  par  un 
boulon  d'articulation  auquel  est  fixée  une  tige  de  suspension  at- 
tachée au  longeron  par  sa  partie  inférieure;  en  composant  cette 
tige  de  deux  parties  réunies  par  une  vis  à  deux  filetages,  on  se 
donne  le  moyen  de  tendre  plus  ou  moins  le  ressort  au  moment 
du  montage.  Cotte  disposition  est  fréquemment  employée  sur 
les  machines  anglaises.  Plus  généralement  en  France,  on  perce 
l'extrémité  des  feuilles  supérieures  d'un  trou  ovale  traversé  par 
la  tige  de  suspension  filetée  à  sa  partie  supérieure  et  portant 
un  écrou  qui  vient  presser  l'extrémité  du  ressort.  On  emploie 
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quelquefois  avec  avantage  une  tige  terminée  en  crochet  à  sa 
partie  supérieure,  car  on  évite  ainsi  de  percer  les  maîtresses- 
feuilles,  une  petite  encoche  dans  Tune  d'elles  étant  alors  suffi- 
sante pour  maintenir  en  place  la  pointe  recourbée  de  la  tige; 
on  peut,  enfin,  supprimer  également  l'encoche  en  terminant  la 
maîtresse-feuille  par  un  renflement.  Une  dernière  disposition 
consiste  à  donner  à  la  tige  de  suspension  la  forme  d'un  étrier 
entourant  l'extrémité  de  la  maîtresse-feuille,  et  terminé  par  une 
douille  taraudée  servant  d'écrou  à  une  vis  de  pression  qui  règle 
le  serrage  du  ressort. 

La  flexibilité  des  ressorts  doit  être  suffisante  pour  amortir 
les  chocs  provenant  des  inégalités  de  la  voie  ;  mais  il  faut  la 
régler  de  telle  sorte  que  l'amplitude  des  oscillations  ne  soit  pas 
assez  grande  pour  compromettre  le  bon  fonctionnement  du  mé- 
canisme. En  marche  normale,  elle  ne  dépasse  guère  O^OiO 
àOB,,0<2. 

L'épaisseur  des  feuilles  varie  de  0",0I0  à  0",0i2  et  0m,015. 
L'acier  cémenté,  qui  tout  d'abord  avait  été  employé  à  cet  usage, 
est  remplacé  maintenant  pâr  l'acier  fondu,  auquel  on  donne  la 
préférence  comme  étant  plus  homogène  et  d'une  flexibilité  plus 
constante. 

il  est  très-important  que  la  bonne  qualité  des  feuilles  soit 
vérifiée  avec  soin,  et  nous  donnerons  à  ce  sujet  quelques  détails 
extraits  du  cahier  des  charges  du  chemin  de  fer  du  Nord  sur  les 
épreuves  de  réception  auxquelles  elles  sont  soumises  à  leur 
entrée  dans  les  ateliers  de  fabrication  des  ressorts. 

Sur  chaque  série  de  cent  barres  au  plus,  trois  des  plus  défec- 
tueuses sont  réservées  pour  les  essais  au  nombre  de  douze  (trois 
a  la  flexion  et  neuf  au  choc)  qu'elles  doivent  subir. 

Un  tableau  dressé  à  l'aide  des  deux  formules  de  la  résistance 
des  matériaux  à  la  flexion  plane  : 

4  "~   6       Bl     I—  WÂ*  > 
'  It  repivMMiti:  la  rhargr  maximu  imposée  au  métal  soumis  à  la  traclioii; 
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donne,  en  regard  des  charges  d'épreuves  (calculées  pour  les 
diverses  dimensions  de  feuilles  usuelles,  de  manière  à  produire 
toujours  sur  la  fibre  extrême  une  tension  de  100  kilogrammes 
par  millimètre  carré),  les  valeurs  correspondantes  des  flèches 
pour  plusieurs  valeurs  différentes  du  coefficient  d'élasticité. 

Chaque  morceau  d'essai  à  la  flexion,  coupé  à  la  longueur  de 
h  mètre,  cintré  de  (T,  100,  trempé  et  recuit  suivant  les  meilleures 
conditions,  est  placé  sur  des  supports  libres, 'et  soumis  en  son 
milieu  aux  efforts  de  flexion  donnés  par  le  tableau  dont  nous 
avons  parlé  en  commençant. 

Dans  cette  première  flexion,  la  feuille  ne  doit  ni  rompre  ni 
prendre  une  flèche  permanente  supérieure  à  de  la  flèche 
élastique  due  à  la  charge  d'épreuve.  Chargée  de  nouveau  de  la 
môme  quantité  et  déchargée  ensuite,  la  feuille  ne  doit  plus  ac- 
quérir de  nouvelle  flèche  permanente. 

Les  flèches  élastiques  par  100  kilogrammes  que  l'on  mesure 
dans  cette  deuxième  épreuve  ne  doivent  pas  être  inférieures 
aux  valeurs  données  par  le  tableau  en  regard  de  la  charge 
d'épreuve  employée  et  correspondant  à  la  valeur  du  coefficient 
d'élasticité  de  20  000  000  000,  soit  à  un  allongement  par  mètre 
de  u-,008. 

Les  efforts  de  flexion  sont  ensuite  augmentés  progressi- 
vement  jusqu'à  la  rupture  de  chaque  feuille,  qui  ne  doit  avoir 
lieu  que  sous  un  effort  au  moins  double  de  la  charge  d'épreuve. 

Sur  les  trois  morceaux  coupés  dans  chaque  barre  à  la  lon- 
gueur de  0m,20  et  destinés  à  l'épreuve  au  choc,  deux  sont  trem- 
pés et  recuits  de  la  même  manière  que  la  feuille  destinée  à 
l'essai  de  flexion  ;  chacun  de  ces  trois  morceaux,  posé  sur  deux 
appuis  distants  de  0m,10,  est  soumis  au  choc  d'un  mouton 

■  « 

E  le  coeftîcient  d'élasticité,  b  et  h  la  largeur  et  l'épaisseur  de  la  barre. 
L  sa  longueur  entre  les  points  d'appui,  P  le  poids  appliqué  en  son  milieu, 
et  fia  flèche  qui  lui  correspond. 

On  néglige  le  poids  de  la  feuille  (d'ailleurs  très- minime),  et  on  suppose 
de  plus  que  la  relation  est  vraie  jusqu'à  la  rupture,  ce  qui  est  loin  d'être 
exact.  Il  suit  de  ces  considérations,  que  les  nombres  inscrits  au  tableau  ne 
>ont  que  des  valeurs  approchées,  mais  suffisantes  toutefois  pour  la  pratique. 
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tombant  d'une  hauteur  de  i^SO,  et  dont  le  poids  est  égale- 
ment indiqué  sur  le  tableau  pour  chaque  dimension.  (Voir  aux 
annexes.) 

Ajoutons  à  ces  détails  quelques  mots  sur  la  fabrication  aVs 
ressorts.  (Voir  :  370,  —  observation  générale.) 

Les  barres  d'acier  livrées  par  le  fabricant  sont  remises  à  un 
ouvrier  spécial  chargé  de  couper  toutes  les  feuilles  pour  toute 
espèce  de  ressorts.  11  faut  exiger  du  fabricant  des  longueurs 
déterminées  dans  lesquelles  on  puisse  trouver  les  diverses  lon- 
gueurs de  lames  qui  entrent  dans  la  composition  des  ressorts, 
afin  d'éviter  les  déchets. 

Les  morceaux  destinés  à  former  les  maîtresses-feuilles  sont 
remis  au  forgeron  qui  refoule  les  bouts  de  manière  à  former,  à 
quelque  distance  de  l'extrémité,  une  saillie  transversale  desti- 
née soit  à  compenser  l'affaiblissement  dû  au  trou  de  passage  du 
boulon  de  suspension,  que  l'on  perce  à  chaud  après  avoir  porté 
la  feuille  au  rouge  cerise,  soit  à  recevoir  l'attache  du  crochet 
par  lequel  se  termine  quelquefois  le  boulon  de  suspension. 

La  feuille  est  introduite  ensuite  dans  un  four  à  vent  forcé 
alimenté  par  du  coke,  et  de  là  sous  une  presse  à  excentrique 
portant  un  poinçon  qui  repousse  l'étoquiau.  Une  troisième 
chaude,  l'amincissement  des  extrémités  des  feuilles  à  l'aide 
d'un  laminoir  excentrique  et  un  cintrage  à  chaud,  précèdent 
l'opération  de  la  trempe,  qui  se  fait  dans  un  bassin  spécial  ali- 
menté par  un  courant  d'eau  froide. 

Les  feuilles  d'un  même  ressort  doivent  être  travaillées  suc- 
cessivement en  commençant  par  la  maitresse-feuille,  chacune 
d'elles  devant  servir  de  gabarit  à  la  suivante  pour  le  cintrage. 

Au  sortir  de  la  trempe,  les  feuilles  sont  soumises  au  recuit 
dans  un  four  au  coke,  puis  passent  à  l'atelier  de  meulage, 
d'ajustage  et  de  montage  où  se  termine  l'opération. 

La  trempe  et  le  recuit  sont  les  deux  opérations  capitales  de 
la  fabrication,  et  c'est  de  leur  exécution  que  dépend  en  grande 
partie  la  qualité  du  produit  définitif. 

Les  ressorts  une  fois  achevés,  on  les  essaye  en  exerçant  une 


Digitized  by  Google 


220  MOTEURS. 

pression  sur  leur  milieu  à  laide  d'un  appareil  à  vis  ou  d'un 
grand  levier,  tandis  que  les  extrémités  reposent,  par  l'inter- 
médiaire de  petits  chariots,  sur  le  plateau  d'une  bascule  servant 
à  mesurer  la  pression  d'épreuve. 

Cette  méthode  est  défectueuse  en  ce  qu'elle  soumet  le  ressort 
à  une  compression  lente,  tandis  qu'une  fois  en  service  il  devra 
résister  au  contraire  à  des  chocs,  dont  l'action  violente  est 
presque  toujours  la  cause  des  ruptures.  Aussi  a-t-on  recours, 
dans  certains  ateliers,  h  d'autres  moyens  d'épreuve.  Dans  les 
ateliers  delà  Compagnie  anglaise  du  London-North- Western, 
qui,  comme  la  Compagnie  du  Nord,  façonne  elle-même  ses  res- 
sorts, et  de  plus  fabrique,  par  l'application  du  procédé  Bessemer, 
l'acier  qui  sert  à  leur  construction,  l'appareil  d'épreuve  consiste 
en  un  cylindre  à  vapeur  solidement  fixé,  dont  la  tige  du  piston 
frappe  le  milieu  du  ressort,  et  exerce  ainsi  sur  lui  une  pression 
instantanée  que  l'on  peut  évaluer  en  mesurant,  au  moyen  d'un 
manomètre,  la  tension  de  la  vapeur  dans  le  cylindre.  Ce  mode 
d'essai,  tout  en  présentant  l'avantage  que  nous  avons  signalé, 
n'est  pas  susceptible  d'autant  de  précision  que  le  précédent. 

Lorsque  l'administration  ne  fabrique  pas  elle-même  ses  res- 
sorts, elle  impose  des  conditions  spéciales  à  la  réception  des 
pièces.  Ainsi  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Est  fixe  dans 
son  cahier  des  charges  les  clauses  suivantes  : 
.  Chaque  ressort  de  suspension  est  essayé  sous  une  charge 
pouvant  faire  subir  à  l'acier  un  allongement  de  O^OOS  par 
mètre  courant,  et  la  flèche  doit  mesurer  0m,(M6  à  0",017  par 
1  000  kilogrammes. 

Après  une  première  épreuve,  la  diminution  de  flèche  ne 
doit  pas  dépasser  0"B,002,  et  une  seconde  épreuve  ne  doit  don- 
ner aucune  nouvelle  diminution  permanente  de  flèche. 

L'emploi  d'un  ressort  indépendant  pour  la  répartition  du 
poids  sur  chacune  des  fusées  a  l'inconvénient  de  les  isoler  com- 
plètement les  unes  des  autres  et  de  les  exposer  à  subir,  dans  de 
certaines  circonstances,  deseflbrts  anormaux. 

Depuis  longtemps  et  dans  plusieurs  cas,  on  remplace  les  deux 
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ressorts  d'une  môme  paire  de  roues  par  un  ressort  unique 
transversal  reliant  les  deux  boîtes  à  graisse  et  fixé  au  châs- 
sis par  son  milieu,  arrangement  nécessité  souvent  par  l'im- 
possibité  de  placer  la  suspension  parallèlement  à  l'axe  de  la 
machine. 

Une  disposition  analogue  réunit  quelquefois  deux  boîtes  à 
graisse  voisines.  Lorsque  l'écartement  des  essieux  exige,  pour 
l'application  de  cette  disposition,  des  ressorts  d'une  trop  grande 
longueur,  on  a  recours  à  l'emploi  d'un  levier  auxiliaire  fixé  au 
ressort  par  son  milieu  et  transmettant  la  pression  par  ses  deux 
extrémités  aux  boîtes  à  graisse.  Enfin,  la  liaison  des  fusées 
d'un  même  côté  de  la  machine  peut  être  obtenue  par  l'inter- 
médiaire de  balanciers  oscillant  autour  d'un  point  fixe  pris 
sur  le  châssis  et  dont  les  extrémités  portent  les  boulons  d'at- 
tache des  ressorts  qui  reposent  sur  les  boîtes  à  graisse,  comme 
dans  le  cas  de  ressorts  indépendants.  Cette  dernière  disposition 
est  fréquemment  appliquée  et  avec  avantage  pour  la  répartition 
convenable  de  la  charge,  sur  les  machines  allemandes  et  an- 
glaises; nous  avons  lieu  de  regretter  qu'il  n'en  soit  pas  fait 
en  France  un  plus  fréquent  usage. 

Les  ressorts  en  lames  superposées  ne  sont  pas  les  seuls  usités 
pour  la  suspension  des  châssis.  Divers  essais  ont  été  faits  pour 
leur  substituer  les  ressorts  en  spirale,  et  quelques  constructeurs 
étrangers  ont  exclusivement  adopté  ces  derniers  dans  certains  , 
cas  particuliers.  Parmi  eux,  M.  Ramsbottom  fait  usage,  pour  la 
suspension  d'arrière  de  ses  machines,  de  ressorts  en  spirale, 
qui,  placés  de  distance  en  distance  sur  l'essieu,  répartissent  la 
charge  sur  toute  sa  longueur  \  En  Amérique,  M.  Richard  Wose 
emploie  des  ressorts  métalliques  en  hélice,  avec  interposition 
entre  chaque  spire  d'une  lamede  caoutchoucdc  section  circulaire. 

Des  essais  exécutés  dans  le  but  de  remplacer  complètement 
le  métal  par  le  caoutchouc  pour  les  ressorts  de  suspension  n'ont 
pas  donné  de  résultats  assez  satisfaisants  pour  être  poursuivis. 

•  Mémoire  do  M.  Morandière,  Bulletin  de  la  Société  de*  ingénieurs 
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Afin  de  prévenir  l'usure  inégale  des  bandages,  des  fusées  ou 
de  leurs  coussinets,  il  devient  nécessaire,  au  bout  d'un  certain 
temps  de  service,  de  vérifier  la  répartition  de  la  charge  appliquée 
à  chaque  roue.  Cette  vérification  doit  être  aussi  fréquente  que 
possible,  et  régulièrement  exécutée  pendant  le  service  de  la 
machine;  on  fait  également  bien  de  la  répéter  après  chaque 
réparation.  Ce  moyen  seul  permet  de  se  rendre  compte  de  l'état 
des  ressorts,  de  prévenir  les  ruptures,  et  d'obtenir  une  marche 
régulière  de  la  locomotive. 

Attache  de  la  machine  au  tender.  —  On  doit  chercher  avant 
tout,  dans  la  réunion  de  la  machine  avec  le  tender,  à  obtenir 
entre  eux  une  solidarité  aussi  eomplète.que  possible.  L'appareil 
d'attache  se  compose  tantôt  d'une  barre  d'attelage  ou  d'un  ten- 
deur à  vis,  tantôt  d'un  accouplement  par  des  bielles  articulées 
ou  enfin  par  un  cadre  qui  reporte  à  l'avant  du  foyer  la  liaison 
entre  le  tender  et  la  machine. 

La  barre  d'attelage  en  fer  rond,  renflée  vers  le  milieu,  est 
terminée  par  deux  douilles  qui  s'engagent  de  chaque  côté  entre 
deux  plaques  de  tôle  fixées  aux  châssis  de  la  machine  et  du  ten- 
der ;  un  fort  boulon  en  fer  aciéré  et  trempé  de  0"f0fî  à  0ro,06, 
traversant  à  la  fois  les  douilles  et  les  plaques  de  tôle,  maintient 
la  barre  en  place. 

Pour  obtenir  une  solidarité  plus  complète  entre  ces  deux 
véhicules,  on  dispose  les  tampons  du  tender  de  manière  à  pou- 
voir, au  moyen  d'un  excentrique  manœuvré  par  le  mécanicien, 
arriver  à  les  presser  contre  ceux  de  la  machine,  ou  simplement 
contre  la  traverse  d'arrière  de  celle-ci.  Une  disposition  appli- 
quée dans  le  même  but  sur  plusieurs  machines  consiste  n'atta- 
cher la  barre  d  attelage  air  milieu  d'un  ressort  que  l'on  est 
obligé  de  tendre  fortement  pour  pouvoir  introduire  le  boulon 
d'attache,  et  qui  réagit  ensuite  en  pressant  fortement  les  deux 
châssis  l'un  coqtre  l'autre. 

\je  tendeur  à  vis  est  formé  de  deux  anneaux  qui  viennent 
s'engager  dans  des  crochets  fixés  par  l'intermédiaire  de  ressorts 
à  la  traverse  d'arrière  do  la  machine  et  h  celles  d'avant  du  ton- 
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der,  el  terminés  chacun  par  une 
douille  taraudée  dans  laquelle 
est  engagée  une  vis  à  double  file- 
tage. Un  levier  permet,  en  fai- 
sant tourner  la  vis  dans  un  sens 
OU  dans  l'autre,  de  rapprocher 
les  deux  anneaux  et  par  suite  les 
deux  véhicules  auxquels  ils  sont 
attachés,  jusqu'à  ce  que  les  tam- 
pons de  choc  soient  fortement 
pressés  les  uns  contre  les  autres. 

Dans  les  dispositions  que  nous 
xenons  d'examiner,  le  point  d'at- 
tache situé  sur  la  traverse  d'ar- 
rièrede  la  machine  tend  à  fatiguer 
beaucoup,  dans  les  courbes,  les 
roues  voisines  de  l'attelage. 

Pour  faire  disparaître  cet  in- 
convénient, M.  Polonceau,  sur 
les  machines  du  chemin  d'Or- 
léans, et  M.  Stradal,  sur  celles 
des  chemins  autrichiens,  ont 
adopté  des  dispositions  particu- 
lières. La  première  consiste  à 
fixer  le  crochet  de  la  machine  au 
rentre  d'un  balancier  horizontal, 
dont  les  deux  bras  sont  articulés 
à  deux  tiges  en  fer  attachées  au 
châssis  vers  le  milieu  de  sa  lon- 
gueur, et  les  tampons  de  la  ma- 
chine et  du  tender  se  touchent 
suivant  une  face  inclinée  tan- 
gente à  un  cylindre  dont  l'axe 
est  au  centre  de  la  machine, 

M.  Stradal  termine  la  barre 
d'attelage  du  côté  de  la  machine 
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par  une  pièce  en  T  ;  la  petite  branche  est  articulée  avec  deux 
bielles  inclinées,  dont  les  axes  prolongés  vont  se  couper  sur  celui 
de  la  machine  vers  le  milieu  de  sa  longueur,  et,  comme  dans  le 
premier  cas,  transportent  en  ce  point  tout  l'effort  de  traction. 

Nous  rencontrons  encore  un  système  d'attache  particulier 
dans  la  locomotive  de  M.  Hall,  construite  pour  traîner  de  fortes 
charges  sur  des  rampes  considérables  et  des  courbes  de  petit 
rayon.  Le  foyer  en  porte-à-faux  sur  les  longerons  de  la  machine 
repose  sur  le  premier  essieu  du  tender,  comme  dans  les  machines 
Engerth;  la  réunion  des  deux  véhicules  se  fait  par  l'intermé- 
diaire d'un  cadre  en  fer  forgé  abcd  (fig.  454),  embrassant  le 
foyer  et  allant  s'articuler  d'un  côté  en  d  sous  la  plate-forme  du 
tendcr,  de  l'autre  en  a  au  centre  du  châssis  de  la  machine,  vers 
le  milieu  de  la  longueur  de  la  chaudière. 

Un  autre  système  d'attelage,  qui  paraît  jusqu'ici  donner  de 
bons  résultats,  c'est  celui  d'un  attelage  rigide  disposé  par 
M.  Engerth  sur  la  machine  Steierdorf.  Chaque  véhicule  porte 
une  barre  rigide  qui  s'assemble  à  la  suivante  par  un  goujon 
traversant  les  douilles  qui  terminent  chacune  des  barres  fixes, 
formant  ainsi  une  articulation  placée  à  la  rencontre  des  deux 
axes  des  véhicules. 

363.  Boit«s  à  graime.  —  La  boîte  h  graisse,  au  moyen  de 
laquelle  le  châssis  repose  sur  les  fusées  des  essieux,  est  formée 
de  trois  parties  distinctes  :  la  boîte ,  le  coussinet  et  le  dessous  de 
boîte. 

La  boîte  proprement  dite  doit  être  parfaitement  dressée  sur 
ses  deux  faces  latérales,  afin  de  pouvoir  glisser  à  frottement 
doux  entre  les  deux  guides  de  plaques  de  garde;  des  rebords 
solidaires  avec  elle  ou  adhérents  aux  guides  dans  les  plaques  de 
garde  elles-mêmes  s'opposent  à  ce  que  son  mouvement  dans  le 
sens  transversal  prenne  une  trop  grande  amplitude.  Elle  porte 
généralement  à  sa  partie  supérieure  un  godet  recouvert  d'un 
couvercle  dont  le  fond  est  percé  de  trous  prolongés  au  travers 
du  coussinet  jusqu'à  la  surface  de  la  fusée,  et  au  milieu  duquel 
s'élève  une  portée  qui  sert  de  point  d'appui  à  l'extrémité  do  la 
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tige  de  suspension.  Lorsque  la  fusée  est  extérieure,  la  boite  est 
fermée  sur  le  devant  par  une  paroi  verticale  qui  fait  corps  avec 
elle. 

La  fonte  et  plus  rarement  le  bronze  sont  encore  employés 
quelquefois  pour  la  fabrication  des  boîtes,  et  pour  remédier  au 
jeu  que  le  frottement  contre  les  guides  des  plaques  de  garde  ne 
tarde  pas  à  produire ,  on  interpose  d'un  côté,  entre  les  deux 
surfaces  en  contact,  un  coin  en  fer  que  l'on  peut  manœuvrer  au 
besoin  à  l  aide  d'une  vis  de  rappel.  • 

Aujourd'hui  on  remplace  généralement  la  fonte  par  le  fer 
forgé,  et  l'on  supprime  le  coin  en  garnissant  les  faces  laté- 
rales de  la  boîte  de  fourrures  en  métal  blanc.  Une  garniture 
en  mAme  matière  coulée  dans  l'intérieur  remplace  souvent  le 
cous3inet  indépendant  en  bronze. 

La  composition  de  l'alliage  employé  pour  cet  usage  sur  le 
chemin  de  fer  de  l'Est  est  la  suivante  : 


Plomb   70  \ 

Antimoine   20     fusible  à  500» 

•    Cuivre   iO  \ 

La  ligne  de  Berlin-Stettin  se  sert  pour  les  coussinets  de  loco- 
motives d'un  alliage  de  : 

Zinc   82 

Antimoine   11 

Cuivre   7 

et  pour  les  coussinets  des  essieux  des  tenders,  qui  supportent 
une  pression  moindre,  d'un  alliage  de  : 

Zinc   42,5 

Antimoine   15,0 

Plomb   42,5 

Par  l'emploi  de  ces  diverses  compositions,  le  frottement  de- 
vient beaucoup  plus  faible,  et,  par  conséquent,  réchauffement 
t.  m,  15 
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et  l'Usure  des  parties  en  contact;  aussi,  lés  frais  d'entretien  se 
trouvent-ils  réduits  dans  une  proportion  notable. 

Le  dessous  de  boîte,  destiné  à  préserver  la  fusée  du  contact 
des  corps  étrangers  et  à  retenir  les  gouttelettes  d'huile  qui 
tombent  de  la  partie  supérieure,  a  la  forme  d'un  coussinet  ou 
d'une  cuvette;  réuni  à  la  botte  par  un  ou  plusieurs  goujons,  il 
ne  touche  pas  à  l'essieu,  et  renferme  quelquefois,  lorsqu'il  affecte 
la  seconde  disposition  indiquée,  une  éponge  ou  une  mèche  des- 
tinée  à  absorber  l'huile  et  à  lubrifier  la  fusée. 

Cette  méthode  de  graissage  de  la  fusée  par-dessous,  intro- 
duite depuis  quelques  années  dans  les  chemins  de  fer,  présente 
de  tels  avantages  qVon  l'adopte  de  préférence  à  toute  autre, 
toutes  les  fois  que  cela  est  possible ,  le  graissage  par  la  partie 
supérieure  étant  généralement  défectueux,  car  la  pression  du 
coussinet  sur  la  fusée  devient  quelquefois  trop  grande  pour  per- 
mettre à  la  matière  graisseuse  de  pénétrer  entre  les  deux  sur- 
faces frottantes  ;  de  plus,  les  trous  percés  dans  le  coussinet 
s'obstruent  souvent,  l'écoulement  de  la  matière  lubrifiante  se 
trouvant  alors  arrêté,  les  surfaces  en  contact  ne  tardent  pas  à 
s'échauffer  et  à  gripper.  Le  perçage  des  trous  dans  les  boîtes 
et  les  coussinets,  en  diminuant  leur  résistance,  cause  aussi 
leur  rupture  en  service. 

La  faculté  laissée  aux  essieux  de  se  mouvoir  dans  le  sens  de 
leur  axe  d'une  certaine  quantité,  pour  faciliter  le  passage  des 
roues  dans  les  courbes  de  petit  rayon,  comme  nous  l'avons  vu 
précédemment  (347 — Est),  s'obtient  en  donnant  un  jeu  trans- 
versal à  la  fusée  dans  le  coussinet,  ou  bien  à  la  boîte  à  graisse 
dans  les  guides.  L'inconvénient  que  présente,  au  point  de  vue 
du  mécanisme  de  transmission,  ce  déplacement  du  châssis  par 
rapport  aux  axes,  a  fait  rechercher  le  moyen  de  réduire  son  ac- 
tion aux  cas  strictement  nécessaires,  et  a  conduit  à  deux  solu- 
tions d'application  un  peu  différente.  Le  système  de  M.  Gaillet, 
employé  en  France  sur  les  lignes  du  Nord  et  de  l'Orléanset  sur 
le  chemin  de  fer  du  Nord  de  l'Espagne,  consiste  à  maintenir  la 
position  moyenne  des  deux  boîtes  à  graisse  d'un  même  essieu, 
par  deux  ressorts  réunis  à  une  même  tige  horizontale  fixée  au 
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bûti.  Les  ressorts  ne  pouvant  fléchir  que  sous  un  eRbrt  dé  !  £00 
à  i  500  kilogrammes,  il  faut  une  pression  équivalente  exercée 
par  le  boudin  des  roues  contre  le  rail  pour  déplacer  là  boîte  à 
graisse.  M.  Polonceau  a  remplacé  la  tension  de  ces  ressorts  par 
le  poids  même  de  la  machine  en  faisant  porter  là  tige  des  res- 
sorts de  siispensiori  sur  un  osselet  ou  prisme  triangulaire,  dorit 
l'une  des  arêtes  repose  sur  la  botte  à  graisse. 

M.  Forquenot  termine  la  pàrtie  supérieure  de  la  boîte  pat*  urt 
double  plan  incliné.  Dans  Tune  et  l'autre  disposition,  ie  mou- 
vement de  la  boîte  à  fcraissë  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  soulevant 
la  machine,  où  plutôt  en  faisant  fléchir  les  ressorts  de  suspen- 
sion ;  en  calculant  convenablement  les  dimensions  de  l'bssélël 
ou  l'inclinaison  des  plans  inclinés,  on  réduit  à  i  800  ou  2000  ki- 
logrammes la  force  nécessaire  pour  obtenir  le  déplacehiëht 
latéral  des  roues.  (Voir  chap.  Ier,  §  346.) 

Une  ou  deux  fois  au  moins  par  année,  bn  doit  enlever  les 
boîtes  à  graisse  pour  les  visiter  et  les  nettoyer  d'une  maniéré 
complète.  Ce  nettoyage  se  fait  en  les  plongeant  dans  un  baih 
alcalin  à  une  température  élevée  pour  dissoudre  les  matières 
grasses.  Puis,  on  les  passe  dans  une  dissolution  faiblement  aci- 
dulée pour  les  décaper,  et  l'on  termine  l'opération  par  un  làvagë 
à  l'eau  froide. 

364.  Essieux. — Conditions  générales.  —  Les  essieux  trans- 
mettent aux  roues  dans  lesquelles  ils  sont  emmanchés  les 
pressions  qu'exerce  lé  poids  des  véhicules  sur  les  fusées  par 
l'intermédiaire  des  boîtes  à  graisse,  et  reçoivent,  à  leur  toUrj 
de  ces  roues  l'effet  dés  réactions  qu'elles  éprouvent  sur  la  voié. 

Les  roues  montées  sur  un  même  essieu  étant  ainsi  reliées 
entre  elles  d'une  manière  invariable,  forment  avec  lui  un  tout 
parfaitement  solidaire  ;  elles  doivent  donc  avoir  à  chaque  instant 
la  même  vitesse  angulaire,  quelle  que  soit  la  différence  des 
longueurs  de  chemins  à  parcourir  par  chacune  d'elles  dans  les 
parties  courbes  de  la  voie. 

Les  essiéux  extrêmes  éprouvent  dans  les  courbes  des  efforts 


■ 
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de  flexion  dans  le  sens  horizontal,  par  suite  de  la  réaction  des 
boudins  des  bandages. contre  l'un  des  rails.  Enfin,  les  essieux 
ont  à  résister  à  l'effort  que  la  pression  de  la  vapeur  exerce  sur 
la  manivelle  par  l'intermédiaire  des  bielles. 

En  conséquence  de  ces  diverses  conditions  normales  et  des 
imperfections  de  la  construction  en  général,  les  essieux  sont 
soumis  à  des  efforts  de  frottement  xlans  les  fusées,  te  flexion 
et  de  torsion,  au  point  d'encastrement  et  dans  le  moyeu  de  la 
roue,  efforts  que  l'ingénieur  doit  combattre  en  donnant  aux 
organes  en  question  des  formes  bien  étudiées  en  vue  du  pro- 
blème à  résoudre,  et  en  portant  son  choix  sur  les  qualités  de 
métal  les  plus  parfaites  que  l'industrie  puisse  lui  procurer. 

tl  semble,  au  premier  abord,  qu'en  prenant  pour  base  du 
calcul  la  résultante  des  efforts  les  plus  considérables  auxquels 
l'essieu  considéré  puisse  être  soumis  d'après  les  considérations 
précédentes,  on  doive  arriver,  par  l'application  des  formules  de 
résistance  (Fe  partie,  t.  I,  chap.  IV,  §  m),  à  la  détermination 
de  ses  dimensions.  Mais  l'essieu,  relié  intimement  aux  roues  et 
par  suite  animé  d'un  mouvement  de  rotation  et  de  translation 
très-rapides,  est  exposé  non-seulement  aux  efforts  dont  nous 
avons  parlé  plus  haut,  mais  encore  à  des  vibrations  et  des  chocs 
incessants  provenant  de  l'inégalité  de  la  voie,  et  qu'il  n'est  pas 
possible  de  déterminer,  môme  approximativement ,  pour  les  faire 
entrer  dans  le  calcul.  Toutefois,  on  peut  tenir  compte  de  ces 
circonstances  exceptionnelles,  en  réduisant  considérablement  le 
coefficient  de  résistance  de  la  matière  employée.  Ainsi,  au  lieu 
de  compter  sur  5  ou  6  kilogrammes  par  millimètre  carré, 
comme  nous  l'avons  fait  pour  les  rails  (104),  il  ne  faudra  pas 
ici  faire  travailler  l'essieu  à  plus  de  2  kilogrammes  par  milli- 
mètre carré.  Par  ces  considérations,  on  peut  arriver  à  se  rendre 
compte  des  différences  de  durée  que  présentent  les  essieux  en 
serviceet  déterminer  assez  exactement  les  dimensions  les  mieux 
appropriées  aux  fonctions  que  ces  organes  ont  à  remplir. 

La  partie  la  plus  importante  dans  l'essieu  est  la  fusée.  La 
forme  des  fusées  est  généralement  celle  d'un  cylindre  terminé 
par  deux  congés  qui  le  raccordent  avec  les  saillies  terminales 
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destinées  à  limiter  le  mouvement  transversal  dans  les  boîtes  à 
graisse.  En  Angleterre,  on  a  cherché  à  répartir  convenablement 
la  pression  sur  la  fusée  dans  les  inflexions  de  la  voie,  en  lui 
donnant  tantôt  la  forme  de  deux  cônes  renversés  réunis  par  une 
petite  partie  cylindrique  (M.  Archibaiû*  Sturrock,  Great-Nor- 
thern),  tantôt  celle  d'un  hyperboloïde  de  révolution  (M.  Sin- 
clair, Great-Eastern). 

Ces  dernières  formes  peuvent  paraître  intéressantes  en 
principe,  mais  nous  croyons  qu'à  l'entretien  elles  doivent  pré- 
senter de  nombreuses  difficultés  d'ajustage,  et  qu'en  définitive 
il  est  encore  préférable  de  revenir  aux  formes  cylindriques. 
Chargée  du  poids  du  véhicule,  la  fusée  est  constamment 
soumise  de  ce  chef  à  un  efTort  fléchissant  et  à  un  effort  tran- 
chant. C'est  là  la  condition  commune  de  tous  les  essieux,  indé- 
pendamment de  l'affaiblissement  qui  résulte  de  l'usure  normale 
due  au  frottement. 

Les  essieux  moteurs  ont,  en  outre  de  ces  efforts  constants,  à 
résister  à  la  pression  que  la  vapeur  exerce  sur  la  section  d'en- 
castrement avec  un  bras  de  levier  égal  à  la  distance  de  l'axe  du 
cylindre  à  la  face  du  moyeu  la  plus  voisine.  On  comprend  donc 
toute  l'importance  que  présente  le  choix  de  dimensions  conve- 
nables. En  général,  on  a  été  porté  à  leur  donner  un  diamètre 
trop  faible  (0m,120à0in,150);  leur  charge  s'élève  fréquemment 
à  6  000  kilogrammes  et  plus  appliqués  sur  chaque  fusée.  L'ex- 
périence indique  aujourd'hui  qu'il  est  prudent  de  se  tenir  entre 
0n,io  et  0m,20  pour  les  dimensions  transversales  de  cette  partie 
de  l'essieu.  Un  autre  élément  dont  il  faut  tenir  compte  est  la 
longueur  de  la  fusée,  car  il  importe  de  ne  pas  dépasser,  pour  la 
pression  exercée  sur  elle  par  le  poids  du  châssis,  une  limite  de 
17  à  18  kilogrammes  par  centimètre  carré.  Pour  les  diamètres 
que  nous  avons  indiqués  plus  haut,  la  longueur  correspon- 
dante devra  être  de  0m,25.  En  admettant,  pour  base  du  calcul, 
que  le  contact  entre  le  coussinet  et  la  fusée  est  égal  à  la  pro- 
jection de  la  surface  cylindrique  de  la  fusée  sur  le  plan  méri- 
dien, on  déterminera  ces  différentes  valeurs  au  moyen  du  calcul 
suivant  : 
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Soient  d  le  diamètre  de  la  fusée,  /  la  longueur,  y  compris 
les  congés  f  et ??i  P !ft  Passion  totale  sqF  la  fusée.  —  La  pre$r 
sipn  par  centimètre  carré  sera  : 

 p  

fin  comparant  les  dimensions  des  essieux  qui  satisfont  à 
peu  près  aux  conditions  du  problème,  les  ingénieurs  allemands 
ont  été  conduits  à  l'établissement  de  la  relation  suivante  entre 
les  diverses  quantités  dont  il  îm\  tenir  compte  dans  la  détermi- 
nation du  diamètre  de  la  fusée  pour  un  véhicule  à  trois  paires 
de  roues, 

d=  0.446  /QD. 

d  représentant  le  diamètre  de  la  fusée,  0  celui  de  la  roue  et  Q  le 
poids  brut  de  la  machine*. 

L'emploi  de  l'acier  permet  de  réduire  de  1/12  les  valeurs  de  d 
données  par  cette  formule.  Pour  les  locomotives  à  deux  essieux 
accouplés,  dont  les  roues  ont  un  diamètre  de  iK,22  à  lm,57, 
les  résultats  doivent  être  au  contraire  augmentés  de  1/8  à  1/12. 

Le  chemin  de  Leipzig  à  Dresde  fait  usage  du  tableau  suivant 
pour  la  même  détermination  : 

Millimètre*.  Kilogrammes. 

Essieux  porteurs  de  121  peuvent  être  chargés  à  6  500 

-  127              —  7500  ' 
133              -  8  500 

-  139             rr  9  500 
142              -  J0  500 

Essieux  moteurs  de  139  —  7  500 

-  146  -  8  500 

-  162  —  9  500 

-  157  -  10  500 

-  16*  -  11500 

-  167  -  12  500 

-  170  -  13000 
« 

■  Congrè$  de  Dresde,  1865,  p.  99. 

«  Dans  cette  formule  d  et  D  sont  exprimés  en  pouces  et  Q  en  centners 
de  50  kilos. 


Digitized  by  Google 


CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN.  231 

Sur  les  lignes  du  Hanovre,  les  dimensions  fies  essieux  des 
machines  à  roues  accouplées  sont  les  suivantes  : 

Pour  les  essieux  moteurs  en  fer  forgé.    lo2m,n,(H  \  pour  une  charge  de 

—  —        acier....    137    ,50)     8  500  kilogr. 
Pour  les  essieux  porteurs  en  fer  forgé.    UT^SSO)  pour  une  charge  de 

-  '         -        acier....    127   .OQj     6  500  kilogr. 

ces  derniers  ayant  les  fusées  intérieures. 

Dans  les  machines  à  grande  vitesse  construites  d'après  le 
système  Grampton,  le  diamètre  des  essieux  moteurs,  dont  les 
roues  ont  un  diamètre  de  ai,» 35,  et  qui  reçoivent  une  charge 
de  11,500  kilogrammes,  atteint  0m,197  millimètres  pour  les 
essieux  en  fer  forgé,  et  0,n,478  pour  les  essieux  en  acier1, 
tandis  que  celui  des  essieux  porteurs,  avpc  fusées  extérieures, 
dont  la  charge  s'élève  à  9  000  kilogrammes,  est  de  0m,169  pour 
le  fer  forgé,  et  de  0m,141  pour  l'acier. 

Nous  avons  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  principales  di- 
mensions en  usage  sur  les  autres  chemins  de  fer  allemands. 


{.IGNES. 

DÉSIGNATION 

h- 

CHARGE 

Dir  essieu 

•     >  • 

fi 

Fer. 

M 

Arier. 

OBSERVATIONS. 

Duché  de  Brunswick. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

M. 

Cal  nie  (Ch. -Louis1.. 
Id. 

kaiser  Ferdinand... 
Id. 

Magdebourg  Gotheu . 

Essieux^  porteurs. 

Essieux  moteur*. 
Id. 

Essieux  porteur*. 

Id. 
Id. 

MM"11*1, 
m. 
». 

Essieux  porteur». 

Td. 
Id. 

KMieux  moteur*. 
Essieux  porteur*. 
Etsleux  moteurs 
Ksaieux  porteur*. 

Essieux  moteur*. 

9k000 

9.500 
10,000 
j 0.000 

4.500 
5,500  o  0,000 

9,500 

7.500 

8,000 

8,500 
(0.000 

0  000 

9.500 

0,500 
M. 250 
11.250 
10.500 
10.000 
10.350.11,050 

m. 

1.016 

\'M 
1,440 

8 

1.570 
1.884 
1,570 
1.353 
■ 

» 

u 

l,Ôd7 
1.525 
1,353 

mm. 
140 
134 

159 

î? 

144 

159 

150 
159 

.  • 

127 
147 
153 

153 
131 
157 
170 

mm. 
à 

» 

» 
u 
1 
» 

M 

m 

S) 

■ 

140 
140 

n 
» 
» 
» 

>• 
» 

Fusées  intérieures 
Futée*  extérieures 
Fusées  intérieure* 

12: 

id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 

S:  . 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Fusées  extérieure* 

Id. 

Fusée*  intérieure* 

1  Ces  mêmes  dimensions  s'appliquent  aux  essieux  chargés  à  1  i  000  ki- 
logrammes, des  plus  lourdes  machines  à  marchandises. 
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Nous  donnons  enfin  ci-dessous  les  dimensions  des  essieux 
de  quelques  types  de  machines  dont  les  autres  conditions  d'é- 
tablissement sont  indiquées  dans  le  tableau  de  la  page  86. 


DÉSIGNATION 
du  type  de  machines 

el  des 
chemins  sur  lesquels 


Est,  1856  


DÉSIGNATION 
de. 


CHARGE 
sur  l'essieu 
en  kilogrammes 


porteurs)  ^u 


Gre.t-E«tern>rleur  8V,ult- 
1  essieu  }  1866. 


) moteur  milieu. . 
[Creusot,  1867. ^porteur  a  Tant.. 

Machine  pour  /moteur  milieu.. 
\leGreat-Eastern  porteur  arrière. 

(porteur  arant. . 

Est,  1863  'moteur  milieu.. 

f  accouplé  arrière. 
.  (porteur  araut.. 

l 'Es».  1863  Jmoteur  milieu  . 

accouplé  arrière, 
(arant-porteur. . 

1864.]molcur  

'  accouplé  

(avant-amwplé.. 

I  Est,  1865          milieu  moteur. . 

I  f  arrière  accouplé 

1»  •  turr        (arant  accouplé. 

3  eaaieux C  ^urr^-J»»1- 
moteurs.  S 

,  1867. 


Midi 


plé 

essieux  moteur 

et  accouplés 
arant- porteur 
Midi  ]mllieu  moteur 


4  esiieux 
moleurs. 


Est,  1860. 


moteur 
iac 

Î'  1.  avant -porteur 
2  porteur  
3  motetir  
4  porteur  


10,000 
7,000 
10.275 

0,600 


11,400 
10,100 

11.400 
11,000 
8,212 
10,415 
10  328 
6,894 
9.600 
9.200 


10.520 
11,020 
11,460 
12.040 
12,050 
11,030 

37.000 
11.200 
12,500 

il  ooo 

10.800 
11  625 
11.625 
12,260 
12,200 
11. «00 
11.800 
8,400 
12,000 

M 


FUSÉE. 


Diamètre 


150 
130 
180 


Longueur 


fusée  lnlér. 


imin. 
[mai. 
mlo. 


fusée  ci  1er 


futée  intér. 
fusée  extér. 


146 
IW 
102) 
M\ 
min.  140) 
max.  165 
diamèlr. 
min.  152 
min.  192 

  165 

....  102 
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1  Section  hTperboloide. 
'  En  acier  Krupp. 


Le  contact  entre  le  coussinet  et  la  fusée  ne  se  fait  pas 
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toujours  sur  toute  la  longueur  de  cette  dernière,  car  il  arrive 
parfois  que,  pour  faciliter  le  passage  de  la  majchine  dans  les 
courbes  de  petit  rayon,  au  lieu  de  donner  du  jeu  à  la  boîte  à 
graisse  dans  ses  guides,  comme  nous  l'avons  vu  (363),  on  se 
contente  de  donner  du  jeu  à  la  fusée  dans  la  boîte  à  graisse. 
Cette  méthode  n'est  applicable  qu'aux  machines  fonctionnant 
à  petite  vitesse,  car  elle  nuit  à  leur  stabilité  ;  mais  elle  a  sur 
la  précédente  l'avantage  d'une  plus  grande  facilité  d'exécution 
et  d'entretien.  On  comprend  que  l'excès  de  longueur  qu'il  fau- 
dra donner  à  la  fusée  dans  ce  cas  dépend  du  rayon  des  courbes 
à  parcourir  et  de  l'écartement  des  essieux;  mais  il  ne  faut  pas 
dépasser  certaines  limites,  et  l'on  peut  considérer  comme  un 
maximum  le  jeu  de0œ,0io  de  chaque  côté  du  coussinet,  soit 
0m,030  donnés  aux  fusées  des  essieux  extrêmes  de  la  machine  à 
douze  roues  couplées  du  chemin  de  fer  du  Nord,  disposition 
qui,  en  réduisant  l'écartement  extrême  des  essieux  fixes  de 
6  mètres  à  3m,720,  a  permis  de  faire  passer  la  machine  dans 
des  courbes  de  200  mètres. 

Gomme  nous  l'avons  dit  précédemment  (347),  la  machine  a 
quatre  essieux  accouplés  de  l'Est,  qui  fait  le  service  de  la  ligne 
de  Luxembourg  à  Verviers,  et  circule  dans  les  courbes  du  che- 
min de  Pepinster  à  Spa,  décrites  avec  un  rayon  de  250  mètres, 
laisse  a  son  essieu  d'arrière  un  jeu  latéral  de  0m,01  des  fusées 
dans  leurs  boîtes  à  graisse.  - 

La  section  transversale  des  essieux  n'est  pas  uniforme  sur 
toute  leur  longueur.  Elle  présente  en  certains  points  des  ren- 
flements destinés,  les  uns  à  limiter  le  jeu  des  fusées,  les  autres 
à  recevoir  les  moyeux  des  roues,  les  colliers  d'excentriques  ; 
certains  essieux  sont  repliés  pour  former  les  manivelles.  Les 
différences  de  diamètre  ou  de  direction  qui  en  résultent  néces- 
sitent impérieusement  des  ménagements  dans  le  passage  d'une 
section  à  une  autre.  Le  raccord  se  fera  par  des  congés  à  rayon 
aussi  grand  que  possible,  car  lorsqu'on  rend  trop  brusques  les 
transitions  entre  deux  sections  différentes,  on  augmente  les 
causes  de  rupture  sur  l'angle  de  raccord. 

Le  corps  de  l'essieu  est  également  séparé  de  la  fusée  ou  de  la 
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portée  de  calage  par  une  saillie.  Son  diamètre  doit  être  géné- 
ralement plus  faible  que  celui  de  la  fusée,  et  lorsqu'il  est  droit, 
on  le  fait  quelquefois  décroître  jusqu'au  milieu  de  la  longueur. 

Si  l'essieu  est  coudé,  il  présente  deux  doubles  manivelles 
symétriquement  disposées  de  chaque  côté  de  son,  milieu  et  pla- 
cées à  90  degrés  l'une  de  l'autre.  Les  portions  quj  représentent 
les  bras  des  manivelles  ont  généralement  une  section  rectangu- 
laire plus  favorable  à  leur  résistance.  Le  raccord  des  manivelles 
avec  le  corps  de  l'essieu  doit  se  faire  par  de  larges  congés  ;  les 
manivelles  elles-mêmes  ont  besoin  de  frettes  pour  fournir  un 
long  parcours. 

« 

Fabrication.  —  La  matière  dont  l'essieu  est  composé  doit  être 
telle  qu'il  puisse,  une  fois  en  service,  présenter  une  flexibilité 
suffisante  pour  plier  momentanément  sous  l'action  des  chocs 
auxquels  il  se  trouve  soumis,  et  assez  d'élasticité  pour  reprendre 
sa  forme  primitive  sans  subir  aucune  déformation. 

L'acier  et  le  fer  peuvent  répondre  à  cette  double  condition  ; 
mais  on  ne  saurait  aujourd'hui  donner  exclusivement  la  préfé- 
rence à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  deux  états  de  la  matière,  en  rai- 
son de  la  grande  inégalité  que  l'on  rencontre  dans  les  résultats 
comparés  de  leur  emploi  respectif.  On  peut  dire,  toutefois,  que 
lorsque  l'acier  est  de  bonne  qualité,  son  emploi  peut  assurer  à 
l'essieu  une  durée  beaucoup  plus  grande  et  amener  une  écono- 
mie sensible  c|ans  les  frais  d'entretien. 

Le  fer  à  essieux  doit  se  fabriquer  en  fonte  de  première  qua- 
lité, analogue  à  celle  qui  provient  du  traitement  de  bons  mi- 
nerais au  charbon  de  bois  ou  au  coke  bien  lavé.  Le  meilleur 
moyen  d'arriveràun  produit  présentant  toutes  les  garanties  do 
sécurité  désirables  serait  d'obtenir,  par  le  puddlagc,  un  bio<: 
de  métal  de  pureté  et  de  dimension  suffisantes  pour  pouvoir  y 
façonner  l'essieu  d'une  seule  pièce.  Mais  il  n'en  est  point  ainsi 
ordinairement,  et  la  loupe  provenant  de  cette  première  opéra- 
tion, après  avoir  été  convenablement  martelée,  est  étirée  en 
barres,  qui,  recoupées  de  longueur,  sont  disposées  en  paquets 
et  introduites  dans  un  four  à  réchauffer.  Chaque  paquet,  formé 
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dp  sept,  neuf  ou  onze  mises,  présente  eq  longueur  environ  la 
moitié  de  pelle  0>  l'essieu  à  obtenir,  et  eu  épaisseur  deux  fois 
à  deux  fois  et  demie  son  diamètre.  Après  avoir  été  chauffé  au 
blanc  soudant,  le  paquet  est  porté  sous  un  marteau  qui  le 
façonne  suivant  le  profll  indiqué. 

Le  travail  du  four  à  puddler  est  dirigé  en  vue  d'obtenir  du 
fer  h  grains  ;  le  réchauffage  doit  être  aussi  élevé  et  aussi  rapide 
que  possible;  enfin,  l'opération  du  martelage  doit  se  faire  très- 
prompteraent,  afin  de  conserver  au  métal  un  grain  convenable; 
pn  négligeant  ces  précautions,  oq  s'expose  à  obtenir  une  texture 
{ibreuse  qui  nuit  considérablement  à  la  résistance  de  l'essieu  et 
a  l'entretien  des  fusées. 

Il  est  également  important  d'arriver  à  donner  à  l'essieu,  par 
le  travail  du  marteau,  une  forme  qui  diffère  aussi  peu  que  pos- 
sible des  dimensions  définitives,  de  telle  sorte  que  l'ajustage  ne 
consiste  plus,  pour  ainsi  dire,  qu'en  un  simple  polissage;  on 
conserve  ainsi  la  croûte  extérieure  de  la  pièce,  qui,  après  le 
travail  de  la  forge,  présente  une  cohésion  beaucoup  plus  consi- 
dérable que  les  parties  internes. 

La  fabrication  des  essieux  coijdés  est  un  travail  difficile  et 
qui  demande  Jp  plus  grand  soin.  Deux  méthodes  sont  employées 
aujourd'hui  :  la  première  consiste  à  faire  venir  de  forge  avec  le 
corps  de  l'essieu  oYn*  appendices  rectangulaires  aplatis,  que 
l'on  amène  par  torsion  à  90  degrés  l'un  de  l'autre,  et  dans  les- 
quelles on  découpe  les  manivelles.  Il  résulte  de  ce  mode  d'opé- 
rer que  les  fibres  du  métal  sont  interrompues,  et  que  les  parties 
qui  auront  le  plus  à  travailler  seront  celles  qui  présenteront  le 
moins  de  résistance.  Aussi  n'est-il  pas  rare  de  voir  se  produire 
des  ruptures  dans  les  pièces  ainsi  obtenues,  et  ne  saurait-on 
hésiter  à  leur  préférer  les  essieux  coudés  fabriqués  par  la  se- 
conde méthode.  Celle-ci  consiste  à  refouler  le  corps  de  l'essieu 
dans  une  étampe,  de  manière  à  contourner  les  fibres  pour  leur 
faire  présenter  la  forme  désirée. 

La  fabrication  des  essieux  en  acier  fondu  comprend,  d'une 
part,  la  coulée  <Ju,  bjqc  d'ffpipr  qH}  doit  fournir  l'essieu,  puis  le 
forgeage  de  ce  bloc  au  marteau. 


236  MOTEURS. 

Le  lecteur  trouvera  au  chapitre  suivant,  des  détails  plus  cir- 
constanciés sur  la  fabrication  des  essieux  en  général. 

Conditions  des  cahiers  des  charges.  Épreuves  de  réception  *. 
—  Les  essais  de  réception  ont  lieu  à  raison  d'une  épreuve  par 
lot  de  vingt-cinq  essieux  livrés,  les  essieux  choisis  pour  ces 
essais  devant  toujours  être  ceux  qui  présentent  l'aspect  le  moins 
satisfaisant. 

L'essieu  soumis  à  l'essai  est  placé  sur  deux  points  d'appui 
établis  aussi  solidement  que  possible,  et  distants  l'un  de  l'autre 
de  4  ",50.  Sur  son  milieu  on  laisse  tomber,  d'une  hauteur  de 
3m,60,  un  mouton  du  poids  de  500  kilogrammes,  produisant  à 
chaque  chute  un  travail  de  choc  de  4  800  kilogrammètres. 

Pour  les  essieux  en  fer  de  Om,420  de  corps,  les  chutes  du 
mouton  seront  répétées  jusqu'à  ce  qu'on  obtienne  une  flèche  de 
0",25,  mesurée  normalement  à  une  corde  initiale  de  '4m,50, 
déduction  faite  de  la  conicité  de  l'essieu. 

Le  nombre  de  coups  de  mouton  sous  lesquels  se  sera  produite 
la  flèche  de  0Œ,25  devra  toujours  être  supérieur  à  trois.  L'essieu 
ainsi  plié  de  0œ,25  doit  pouvoir  se  redresser  complètement 
sans  qu'il  se  manifeste  ni  crique  ni  fente  longitudinale. 

Lorsque  les  dimensions  des  essieux  sont  autres  que  celles 
indiquées  ci-dessus,  les  conditions  d'épreuves  sont  modifiées 
de  telle  sorte  que  l'allongement  et  le  raccourcissement  des 
fibres  extrêmes  correspondent  toujours  à  4/40. 

Dans  le  cas  où  l'essieu  pris  pour  essai  ne  satisferait  pas  aux 
conditions  ci-dessus,  le  lot  entier  de  vingt-cinq  auquel  il  ap- 
partient sera  refusé. 

La  Compagnie  pourra  également  refusar  tous  les  essieux  pré- 
sentant des  défauts  de  fabrication,  reconnus  soit  à  la  livraison, 
soit  au  moment  de  la  mise  en  œuvre  ;  de  même  que  tous  ceux 
qui  ne  sont  pas  conformes  aux  plans  remis  par  elle  au  four- 
nisseur. 

1  Extrait  du  cahier  des  charges  pour  la  fourniture  des  essieux  au  chemin 
de  fer  du  Nord. 
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Garantie.  —  Après  la  réception  provisoire,  le  fournisseur 
reste  encore  garant  et  responsable  de  tous  défauts  de  qualité  et 
de  fabrication  qui  se  révéleraient  pendant  un  parcours  de 
100  000  kilomètres  pour  les  essieux  droits  et  pour  les  essieux 
coudés,  quelle  que  soit  la  date  de  la  livraison,  sauf  autre  stipu- 
lation sur  la  commande.  Il  devra,  en  conséquence,  remplacer 
à  ses  frais,  et  par  simple  échange,  tous  essieux  qui  seraient  mis 
hors  de  service  par  suite  de  ces  défauts  pendant  le  délai  de 
garantie. 

Nous  bornerons  ici  les  considérations  relatives  aux  condi- 
tions de  réception,  mais  nous  renvoyons  le  lecteur  aux  déve- 
loppements que  nous  avons  donnés  à  cette  question  en  traitant 
de  la  réception  des  rails  '  :  Epreuves  au  mouton  ;  sa  construc- 
tion et  ses  fondations  ;  poids  de  l'enclume  ;  température  du 
métal  et  de  l'atmosphère  au  moment  de  l'essai;  surveillance  de 
fabrication,  etc.,  etc. 

L'agent  chargé  de  procéder  aux  vérifications  devra,  comme 
dans  le  cas  déjà  traité  dans  la  première  partie,  s'assurer  que  les 
pièces  livrées  ont  exactement  les  qualités  et  dimensions  pres- 
crites ;  apporter,  en  un  mot,  les  plus  minutieuses  précautions 
dans  l'exercice  de  ses  importantes  fonctions. 

9 

i  • 

■ 

Observation.  —  Après  avoir  examiné  les  diverses  conditions 
de  composition,  de  forme  et  de  fabrication  auxquelles  doivent 
satisfaire  les  essieux  de  machines,  nous  ajouterons  que  lors 
môme  que  les  essais  de  réception  auront  démontré  que  ces 
conditions  ont  été  suffisamment  remplies,  l'ingénieur  n'est  pas 
toujours  certain  que  les  essieux  reçus  présenteront  également 
la  même  durée  de  service.  La  longueur  du  parcours  effectué 
par  les  essieux  de  machines  d'une  même  provenance  varie 
dans  des  proportions  trop  considérables  pour  que  l'on  puisse 
la  déterminer  à  l'avance.  Ainsi,  tandis  que  les  uns  fournissent 
souvent  300  000  kilomètres  et  plus,  d'autres  passent  au  rebut 
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av/3c  un  parcours  inférieur  à  40  000  kilomètres.  Ort  ne  devra 
donc  jamais  négliger  aucune  des  conditions  qui  peuvent  in- 
fluer sur  la  durée  de  leur  service  et  notamment  la  bonne  répar- 
tition du  poids  de  la  machine,  que  l'on  devra  vérifier  fréquem- 
ment, ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indiqué  (363). 

Dans  certaines  machines,  on  place  sur  l'essieu  moteur  prin- 
cipalement, dans  le  but  de  le  charger  plus  uniformément,  trois 
ou  quatre  bottes  à  graisse  représentant  autant  de  points  d'ap- 
pui du  châssis.  Cette  excellente  disposition  doit  être  employée 
toutes  les  fois  que  la  construction  de  la  machine  ne  s'y  oppose 
pas  d'une  manière  absolue;  ■ 

La  plupart  du  temps ,  les  essieux  ne  sont  mis  au  rebut 
que  lorsque  l'usure  des  fusées  atteint  O^OiO  sur  le  dia- 
mètre. A  ce  moment,  la  prudence  conseille  d'enlever  l'essieu 
et  de  le  remplacer. 

La  visite  et  l'enlèvement  des  essieux  seront  d'ailleurs  assei 
fréquents,  car  indépendamment  de  l'usure  de  ces  pièces,  celle 
des  coussinets  et  des  bandages,  toutes  les  avaries  intéressant 
les  roues  ou  les  boîtes  à  graisse,  enfin  la  simple  inspection  de 
ces  dernières,  qui  doit  être  répétée  plusieurs  fois  par  annéé, 
rendent  ce  travail  nécessaire.  Il  importe  donc  d'effectuer  cette 
opération  avec  la  plus  grande  promptitude,  afin  de  ne  pas  in- 
terrompre le  service  de  la  machine. 

L'enlèvement  des  essieux  peut  se  faire  de  deux  manières, 
'  soit  en  soulevant  la  machine,  soit  en  faisant  descendre  les  roues 
au-dessous  du  niveau  de  la  voie,  tandis  qu'on  soutient  simple- 
ment le  châssis.  Cette  dernière  méthode  entraîne  l'établisse- 
ment d'une  fosse  et  d'une  installation  particulière  ;  aussi  se 
contente-t-on  quelquefois  d'employer  le  premier  moyen.  Ce- 
pendant, en  considérant  le  poids  énorme  de  la  machine  qu'il 
faut  soulever  à  chaque  opération,  on  comprend  qu'il  y  ait 
encore  économie  à  adopter  le  second.  . 

Sur  l'une  des  voies  de  l'atelier  de  réparation,  on  établit,  à, 
cet  effet,  une  fosse,  dans  laquelle  une  plate-forme  se  meut 
verticalement  au  moyen  de  crémaillères,  ou  mieux  de  vis  à 
écrous  fixes. 
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Pour  enlever  les  roues  d'une  machine  avec  cet  appareil,  on 
amène  le  véhicule  de  manière  à  faire  coïncider  la  paire  de 
roues  en  question  avec  la  plate-forme  mobile  de  la  fosse.  Le3 
entretoises  des  plaques  de  garde  enlevées,  on  abaisse  la  plate- 
forme qui  entraîne  dans  son  mouvement  l'essieu  monté.  Celui-ci 
est  conduit,  par  un  chariot  mobile  dans  la  fosst»,  sous  une  grue 
qui  l'enlève  avec  ses  roues  et  le  remplace  par  un  nouvel  essied 
monté  que  l'on  vient  appliquer,  à  la  place  du  premier,  par  une 
manœuvre  inverse. 

Lorsqu'un  essieu  coudé  présente  en  un  point  de  l'une  des 
manivelles  un  commencement  de  rupture,  on  peut  en  prolon- 
ger le  service  par  l'application  d'une  frette  en  fer  forgé,  em- 
brassant tout  le  contour  de  la  manivelle.  Ces  frettes  sont  etn- 
battues  au  rouge,  et  leur  refroidissement  les  serre  contré 
l'essieu,  qu'elles  maintiennent  assez  fortement  pour  empêcher 
la  cassure  de  s'agrandir  4. 

Le  prix  des  essieux  varie  avec  leur  forme  et  leur  matière. 

Les  essieux  droits  en  fer  à  grain  fin,  au  bois,  garantis 
1 00 000  kilométrés,  coûtent  (en  1867)  75  à  78  francs  par 
100  kilogrammes.  Les  essieux  coudés,  aux  mêmes  conditions, 
200  à  220  francs. 

Les  essieux  en  acier  fondu  se  payent,  en  1867,  les  prix  sui- 
vants : 

9 

Essieux  de  locomotives  droits  bruts  de  forge,  les  1 00  kil.  1  \  2f  ,50 

ld.  id.  coudés   500  à  625  > 

îd.  id.  id.     finis..    625  à  750  » 

Essieux  de  tcndcrs,         id.   105  » 

365.  Roues.  —Les  roues  servent  de  supports  âu  véhicule  sur 
les  rails  de  la  voie.  Animées  d'un  mouvement  de  rotation  très- 
rapide,  elles  sont  soumises  à  l'action  de  la  force  centrifuge  qui 
peut  devenir  importante  lorsque  la  masse  et  la  vitesse  prennent 
certaines  proportions.  Les  perturbations  nombreuses  de  la- ma- 
chine en  marche,  qui  tendent  à  appliquer  à  chaque  instant  contré 

■  • 
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les  rails  les  boudins  des  roues,  se  traduisent  à  la  circonférence  de 
ces  dernières  par  des  efforts  transversaux.  Il  suit  de  ces  considé- 
rations qu'une  roue  de  véhicule  de  chemin  de  fer,  et  en  particu- 
lier une  roue  de  locomotive,  doit  répondre  aux  conditions  sui- 
vantes : 

Posséder  une  résistance  suffisante  dans  le  sens  de  son  plan, 
d'une  part,  et  normalement  à  ce  dernier  d'autre  part,  en  pré- 
sentant cependant  la  plus  grande  légèreté  possible,  afin  de  ne 
pas  augmenter  inutilement  le  poids  de  la  masse  mobile. 

Un  autre  élément  qui  influe  sur  la  disposition  de  la  roue, 
c'est  la  résistance  de  l'air,  que  l'on  doit  chercher  à  diminuer 
autant  que  possible. 

D'un  autre  coté,  une  rigidité  absolue  peut  avoir  des  inconvé- 
nients d'abord  pour  la  marche  régulière  de  la  machine,  la  roue 
devant  concourir  dans  la  mesure  possible  de  son  élasticité  à 
atténuer  les  inégalités  de  la  voie,  puis  pour  la  conservation  du 
bandage  qui  ne  tarderait  pas  à  se  laminer  ou  à  se  rompre  si  la 
roue  n'offrait  pas  une  flexibilité  suffisante. 

Forme.  —  Une  roue  se  compose  d'un  moyeu,  d'une  jante  et 
d'une  partie  intermédiaire,  qiii  peut  être  formée,  soit  d'une 
série  de  bras  indépendants,  soit  d'un  disque  plein.  Chacune  de 
ces  deux  dispositions  différentes  présente  ses  avantages  et  ses 
inconvénients,  la  première  étant  généralement  préférable  au 
point  de  vue  de  l'élasticité  et  de  la  légèreté,  la  seconde  offrant 
moins  de  résistance  à  l'air;  cette  dernière  forme  arrivera  sans 
aucun  doute  à  satisfaire  aux  autres  conditions  énoncées  plus 
haut  par  un  choix  convenable  des  dimensions  et  de  la  matière 
employée,  et  sera  certainement  le  seul  type  qui  prévaudra  dans 
la  construction  des  véhicules. 

Le  moyeu  doit  posséder  des  dimensions  transversales  plus 
fortes  que  le  corps  de  la  roue  et  de  la  jante,  pour  faciliter  le  ca- 
lage et  en  assurer  la  durée;  on  lui  donne  de  0m,150  à  0m,J  80 
en  longueur.  Sa  section  peut  être  déterminée  par  le  calcul, 
ainsi  que  celle  de  la  jante,  en  évaluant  l'action  tangentielle  de 
la  force  centrifuge  à  la  vitesse  maximum  de  la  roue. 

Les  bras  sont  soumis  à  un  effort  de  compression  et  à  un 
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effort  de  flexion  dont  le  maximum  se  trouve  à  leur  jonction 
avec  la  jante;  ils  devraient  avoir  en  conséquence  la  forme  d'un 
solide  d'égale  résistance;  mais  généralement  on  se  contente  de 
diminuer  proportionnellement  leur  section  à  partir  du  moyeu. 
Si  le  corps  de  la  roue  est  plein,  son  épaisseur  sera  plus  faible 
que  celle  des  rais  d'une  rOue  de  même  diamètre  ;  généralement 
on  lui,  donne  une  forme  ondulée  dans  le  sens  perpendiculaire 
aux  rayons,  afln  d'augmenter  son  élasticité. 

Le  choix  de  l'une  de  ces  deux  dispositions  dépend  souvent, 
mais  non  d'une  manière  absolue,  de  la  nature  de  la  matière  em- 
ployée. En  France,  où  l'application  de  la  fonte  n'est  pas  admise 
par  les  Compagnies  de  chemins  de  fer  pour  cette  fabrication, 
les  roues  de  locomotives  en  fer  forgé  affectent  généralement  la 
première  forme,  mais  on  rencontre  cependant  sous  les  tenders 
des  roues  en  fer  à  disque  plein.  La  fonte  et  l'acier  fondu  sont 
appliqués  aux  roues  pleines  des  locomotives  et  tenders  en  An- 
gleterre et  en  Allemagne,  tandis  qu'en  Amérique  la  fonte,  — 
d'ailleurs  d'excellente  qualité,  —  est  employée  indistinctement 
pour  l'une  ou  l'autre  destination. 

Contre-poids.  —  Fonctions  et  construction.  —  Nous  avons 
VU  que  les  machines  en  marche  se  trouvaient  soumises  à  des 
perturbations  provenant  de  quatre  causes  différentes  : 

1°  Les  inégalités  de  la  voie  ; 

2°  Le  mouvement  de  recul  provenant  du  déplacement  dans 
le  sens  horizontal  du  centre  de  gravité  de  la  machine  à  chaque 
nouveau  coup  de  piston,  et  qui  se  traduit  «par  une  série  de  chocs 
entre  la  machine  et  le  tender,  lorsque  l'accouplement  des  deux 
véhicules  n'est  pas  suffisamment  serré  et  que  la  machine  est 
mal  équilibrée  ; 

3°  Le  mouvement  de  lacet  qui  résulte  du  plus  ou  moins 
grand  écartement  de  l'axe  des  cylindres  à  celui  de  la  machine; 

4°  Le  mouvement  de  galop,  dont  la  cause  réside  dans  le 
changement  de  position  du  centre  de  gravité  dans  le  plan  ver- 
tical par  suite  du  mouvement  de  montée  et  de  descente  de  la 
bielle  et  de  la  manivelle  auquel,  dans  les  machines  à  cylindres 
t.  m.  16 
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inclinés,  il  faut  ajouter  encore  le  mouvement  du  piston.  Il  en 
résulte  successivement  un  excès  de  pression  et  un  allégement  au 
point  de  contact  de  la  roue  et  des  rails  qui,  dans  le  premier  cas, 
tend  à  les  surcharger,  et,  dans  le  second,  à  soulever  la  machine. 

La  première  cause  de  perturbation,  indépendante  de  la  con- 
struction de  la  machine,  disparaîtra  par  l'effet  d'un  bon  entre- 
tien de  la  voie  ;  quant  au  mouvement  de  lacet,  il  trouve  un 
palliatif  dans  la  conicité  des  bandages  (366),  qui  oppose  au 
mouvement  latéral  de  la  machine  une  résistance  suffisante  pour 
en  diminuer  les  effets  dans  une  certaine  proportion. 

Le  moyen  le  plus  simple  pour  atténuer  les  perturbations  ré- 
sultant des  dernières  causes  énumérées  plus  haut,  est  l'emploi 
des  contre-poids  appliqués  aux  roues  à  l'opposé  de  la  manivelle. 
Ce  moyen,  proposé  par  M.  Nollau  en  Allemagne,  et  M.  Le 
Ghateilier  en  France,  est  le  seul  en  usage  aujourd'hui. 

Dans  les  premières  dispositions  de  ce  genre,  les  contre-poids 
étaient  indépendants  des  roues  et  réunis  aux  rais  et  à  la  jante 
par  des  rivets  ou  des  boulons.  Mais  ces  sortes  d'assemblages 
ne  tardent  pas  à  prendre  du  jeu  ;  pour  obvier  aux  inconvé- 
nients qui  peuvent  en  résulter,  on  rend  généralement  aujour- 
d'hui le  contre-poids  solidaire  de  la  roue,  en  le  faisant  venir  de 
forge  ou  de  fonte  avec  elle.  La  forme  du  contre-poids  est  le 
plus  ordinairement  celle  d'un  segment  compris  entre  deux  ou 
plusieurs  rais.  Sur  les  Caledonian  et  Great-Eastern  railways, 
on  rencont  re  maintenant  des  contre-poids  en  forme  de  croissant, 
dont  la  hauteur,  dans  le  sens  du  rayon,  diminue,  à  partir  du 
plan  milieu,  leurs  extrémités  venant  se  confondre  avec  la  jante. 

Calcul  du  contre -poids.  — Pour  équilibrer  le  mouvement  de 
recul,  il  suffit  évidemment  de  munir  la  roue  d'un  contre-poids 
calculé  de  telle  sorte  que  son  moment  par  rapport  au  centre 
de  l'essieu  soit  égal  et  de  sens  contraire  à  celui  de  l'ensemble 
des  pièces  à  mouvement  alternatif  qui  agissent  sur  la  roue. 

Si  donc  nous  représentons  par  : 

B,  le  poids  de  la  bielle; 

P-  celui  du  piston  ; 
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w,  le  poids  de  la  manivelle  transporté  au  centre  1  du  raan- 
neton; 

r,  le  rayon  de  la  manivelle  ; 

R,  celui  de  la  roue, 
la  valeur  Q  du  contre-poids  supposé  placé  à  la  jante  de  la 
roue  de  rayon  R  sera  donnée  par  la  relation  : 

Mais  cette  valeur  ne  convient  pas  pour  l'équilibre  des  per- 
turbations \erticales.  En  effet,  la  force  verticale  qui  agit  sur 
les  pièces  en  mouvement  n'étant  autre  que  la  force  centri- 
fuge, nous  pouvons  la  représenter  dans  une  machine  à  roues 
libres  et  en  ne  considérant  que  l'une  des  moitiés  du  mécanisme, 

par  les  deux  expressions—,  -7^;  By  m,  et  r  ayant  les 

mêmes  significations  que  précédemment,  g  étant  la  valeur  de 
l'action  de  la  gravité,  /  la  longueur  totale  de  la  bielle,  t  la  dis- 
tance de  son  centre  de  gravité  au  point  d'articulation  avec  la 
tAte  du  piston,  et  «étant  la  vitesse  du  manneton  delà  manivelle. 

La  valeur  Q'  du  contre-poids  nécessaire  pour  équilibrer  la 
somme  de  ces  deux  forces  verticales  sera  donc  : 

Cette  dernière  valeur  étant  plus  petite  que  celle  de  Q,  il 
pourra  arriver  qu'en  calculant  le  contre-poids  par  la  première 
formule,  on  augmentera  la  valeur  des  efforts  verticaux,  et  que 
l'on  aggravera  par  suite  ces  perturbations. 

On  trouve  par  le  calcul  que  cet  excès  de  la  pression  verticale 
sur  la  force  à  équilibrer  dépasse  dans  certains  cas  la  charge 

1  Cette  valeur  m  est  déterminée  par  la  condition  que  son  moment  m  r,  pris 
par  rapport  à  Taxe  de  l'essieu,  soit  le  même  que  le  moment  de  la  mani- 
velle pd{p  étant  le  poids  réel  de  cette  dernière,  rf  la  distance  de  son  centre 
de  gravité  à  l'axe  de  l'essieu). 

-  Il  est  bon  de  remarquer  que  lorsque  la  machine  est  à  cylindres  inté- 
rieurs, les  contre-poids,  ne  se  trouvant  plus  dans  le  plan  des  pièces  en 
mouvement,  tendront  à  augmenter  le  mouvement  de  lacet,  tout  en  faisant 
diminuer  le  recul. 
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môme  des  roues  motrices,  et  des  faits  sont  venus  confirmer 
l'exactitude  de  ces  résultats.  Il  est  arrivé  que  les  roues  motrices 
de  machines  Grampton  pourvues  de  contre-poids  calculés  par  la 
première  formule  pour  équilibrer  les  efforts  horizontaux  se  sont 
soulevées  au-dessus  des  rails  de  la  hauteur  des  boudins  £t  ont 
donné  lieu  à  un  déraillement.  D'autre  part,  la  surcharge  qui  en 
résulte  en  sens  inverse  pour  les  rails  peut,  dans  certains  cas,  en 
occasionner  la  rupture. 

Il  suit  de  là  qu'il  sera  préférable  de  n'équilibrer  que  les  per- 
turbations verticales,  ce  qui  revient  à  ne  prendre  qu'une  fraction 
de  la  valeur  du  contre-poids  nécessaire  pour  l'équilibre  des 
forces  horizontales. 

En  Allemagne,  M.  Welkner  a  établi,  pour  le  calcul  des 
contre-poids,  les  formule»  suivantes  : 

Equilibre  des  efforts  horizontaux,  Q=î^  (G  -f-  G.  +  G.)  £; 

Equilibre  des  efforts  verticaux, 0,  =  ^!  (G  +  p\ 

dans  lesquelles  : 

0  et  Q,  représentent  la  valeur  des  contre-poids  ; 

G,  le  poids  de  la  manivelle  transporté  au  manneton  ; 

G,,  le  poids  de  la  bielle  ; 

G„,  le  poids  du  piston  et  de  sa  tige  ; 

r,  la  longueur  de  la  manivelle  ; 

rn  la  distance  du  centre  de  gravité  du  contre-poids  à  l'axe  de 
la  roue  motrice  ; 

h,  l'écartement  d'axe  ôn  axe  des  deux  cylindres  ; 

htJ  l'écartement  d'axe  en  axe  des  moyeux  des  roues  motrices. 

Ces  deux  valeurs  sont  ensuite  ramenées  à  une  seule  donnée 
par  l'expression  : 

 g— j 

appliquée  sur  chaque  roue  à  l'opposé  de  la  manivelle. 

M.  Desmousseaux  de  Givré 1  a  établi  le  barême  suivant  (em- 

1  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  Ingénieurs  civils,  1864.  — 
Mémoire  sur  la  stabilité  dos  locomotives,  par  M.  Desmousseaux  de  Givré. 
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ployé  au  chemin  de  fer  du  Nord),  jet  au  moyen  duquel  il  est 
facile  d'obtenir  sans  calcul  la  valeur  du  coefficient  K  par  lequel 
il  faut  multiplier  le  poids  des  pièces  à  mouvement  alternatif 
pour  avoir  celui  des  contre-poids.  Une  colonne  spéciale  donne 
également  la  valeur  de  l'angle  d'écartement  des  résultantes  des 
deux  contre-poids  de  droite  et  de  gauche,  et  sert  à  déterminer 
leur  position  relative1. 
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'  L'écartement  des  demi-attirails  moteurs  d'une  machine  k  cylindres  intérieurs  est  l'écartement 

d'axe  en  axe  des  cylindres.  L'écartement  des  demi-attirails  d'accouplement  dans  une  machine 

quelconque  s'estime  de  quelques  centimètres  inférieurs  h  l'écartement  d'axe  en  axe  des  bielles 
d'accouplement,  parce  que  cet  attirail  comprend  les  manivelles  qui  sont  situées  dans  le  plan  des 

roues,  et  par  suite  moins  écartées  que  les  bielles  d'accouplement.  Par  une  raison  Analogue,  l'écar- 

tement des  demi-attirails  moteurs  d'une  machine  n  cylindres  extérieurs  et  à  roues  libres  s'estime 

.le  quelques  centimètres  inférieurs  à  l'écartement  d'axe  en  axe  des  cylindres.  Au  resta,  si  l'on 

roulait  être  plus  exact,  on  pourrait  con 

sidérer  isolérm 

-nt  trois  attirails  :  1"  le  moteur,  situé  dans  le 

plan  du  cylindre  ;  2"  L'c 

nsemble  des  m 

aniTelles;  3»  1  ensemble  des  1 

bielles  d'accouplement. 

Les  contre-poids  d'un  même  essieu  n'étant  pas  ici  disposés  suivant  le 
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Les  contre-poids  des  attirails  moteurs  étant  ainsi  déterminés 
séparément,  on  les  compose  sur  chaque  roue.  Mais  il  faut  re- 
marquer que  les  valeurs  calculées  se  rapportent  a  une  distance 
de  l'axe  de  l'essieu  égale  à  celle  du  rayon  de  la  manivelle,  et 
que  pour  avoir  le  poids  réel  de  ces  divers  contre-poids,  il  faudra 
multiplier  ces  premières  valeurs  par  le  rapport  de  ce  rayon  à  la 
distance  réelle  à  laquelle  doit  se  trouver  de  l'axe  de  l'essieu  le 
centre  de  gravité  de  la  masse  équilibrante. 

Fabrication.  —  Roues  en  fer  foryé.  —  Deux  modes  de  fabri- 
cation sont  actuellement  employés  pour  les  roues  en  fer  à  rais. 

Le  premier  consiste  à  composer  la  roue  d'autant  de  morceaux 
qu'il  y  a  de  rais,  chacun  d'eux  portant  à  l'une  de  ses  extré- 
mités un  segment  représentant  la  partie  du  moyeu  qui  lui  cor- 
respond; à  l'autre  extrémité,  on  soude  la  partie  correspondante 
de  la  jante.  On  réunit  tous  ces  morceaux  que  l'on  entoure 
d'un  cercle  pour  les  maintenir  en  contact,  et  on  place  l'en- 
semble sur  un  feu  de  forge  circulaire  où  l'on  porte  le  moyeu 
au  blanc  soudant.  On  dresse  ensuite  les  rais,  on  soude  entre 
elles,  à  l'aide  de  coins  intercalés,  les  différentes  parties  de  la 
jantej  et  l'on  termine  le  moyeu,  en  rapportant  et  soudant  sur 
ses  deux  faces  deux  disques  de  même  diamètre  que  lui. 

Le  second  procédé,  exploité  par  MM.  Arbel  Deflassieux  et 
Pellion,  maîtres  de  forge  à  Rive-de-Gier,  demande  des  moyens 
d'action  beaucoup  plus  puissants,  mais  il  donne  aussi  des  ré- 
sultats plus  satisfaisants.  La  jante  se  compose  d'une  seule 
barre  laminée  en  cercle  ;  le  moyeu  s'obtient  en  enroulant  de 
la  môme  manière  deux  barres  que  l'on  applique  ensuite  l'une 
sur  l'autre.  A  la  surface  intérieure  de  la  jante  et  à  l'extérieur 
du  moyeu,  on  pratique  des  mortaises,  dans  lesquelles  on  in- 
troduit les  extrémités  des  rais  disposées  en  forme  de  tenons. 
La  pièce,  ainsi  préparée  et  assemblée,  se  chauffe  au  blanc  sou- 
dant dans  un  four  à  voûte  plate.  On  la  place  alors  dans  une 
étampe  portant  des  creux  correspondant  aux  différentes  parties 

9 

prolongement  des  manivelles  de  chaque  roue,  mais  symétriquement  par 
rapport  à  la  bissectrice  de  l'angle  formé  par  ces  deux  manivelles. 
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do  la  roue;  ceiix  des  rais  étant  toutefois  un  peu  plus  courts  que 
ces  derniers  (auxquels  on  donne  un  excès  de  longueur),  il  en 
résulte  que  les  rayons  s'élèvent  en  cône  vers  le  milieu  :  sous 
l'action  d'un  puissant  marteau-pilon  armé  de  la  contre-étampe, 
il  se  produit  un  refoulement  qui  assure  la  soudure  à  tous  les 
joints.  Dans  ce  mode  de  fabrication,  on  comprend,  du  reste, 
que  le  moyeu  de  manivelle  et  le  contre-poids  peuvent  venir  de 
forge  avec  la  roue. 

Roues  pleines  en  fer  forgé.  —  Pour  obtenir  ce  genre  de  roues, 
on  commence  par  forger  un  disque  en  fer,  que  l'on  introduit 
ensuite  dans  un  laminoir  d'une  disposition  particulière,  qui  lui 
donne  le  profil  définitif.  Par  ce  procédé,  le  corps  de  la  roue 
peut  être  obtenu  plat  ou  ondulé. 

Roues  en  fer  et  fonte.  —  La  jante  et  les  rais  de  ce  type  sont 
faits  en  fer  plat  ou  profilé,  et  le  moyeu  en  fonte.  Le  lecteur 
trouvera  les  détails  de  cette  fabrication  au  paragraphe  2  du 
chapitre  II,  Matériel  de  transport. 

Roues  en  fonte  et  en  acier.  —  Les  roues  en  fonte  et  en  acier 
se  coulent  directement  dans  des  moules  présentant  la  forme 
exacte  de  la  pièce  à  obtenir. 

Ces  roues  sont  généralement  fondues  avec  leur  surface  de 
roulement;  de  là  la  nécessité  de  les  couler  en  coquille  pour 
obtenir  une  dureté  convenable  à  la  circonférence. 

Lorsque  l'usure  de  la  surface  de  roulement  est  trop  grande 
pour  qu'on  puisse  maintenir  la  roue  en  service,  on  enlève  au 
tour  une  épaisseur  suffisante  pour  appliquer  un  bandage. 

Montage.  —  Les  roues,  une  fois  le  moyeu  alésé  et  la  jante 
tournée,  sont  calées  sur  leur  essieu,  et  doivent  être  rendues 
ainsi  parfaitement  solidaires  avec  lui.  Pour  arriver  à  ce  résul- 
tat, oii  les  introduit  sur  la  portée  de  calage  —  tournée  a\ec  un 
diamètre  un  peu  supérieur  à  celui  du  moyeu  *,  —  au  moyen  de 

■ 

1  I,es  spécifications  indiquent,  pour  le  diamètre  des  moyeux  et  des  por- 
1res  de  calage,  le  tnème.  nombre  de  millimètres,  mais  elles  portent  pour 
l'essieu  la  prescription  de  dépasser  ce  nombre  d'une  fraction  de  millimètre, 
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la  presse  hydraulique,  et  on  les  maintient  à  l'aide  d'une  ou  de 
deux  clavettes  chassées  à  coups  de  masse  à  90  degrés  Tune  de 
l'autre. 

La  pression  pour  le  calage  des  roues  ne  doit  pas  être  infé- 
rieure à  40  000  kilogrammes  et  s'élève  quelquefois  à  70000  ki- 
logrammes. Nous  verrons  plus  loin  (366)  les  dispositions  qu'il 
faut  prendre,  lors  du  calage,  pour  donner  aux  roues  montées 
sur  un  même  essieu  la  distance  qui  convient  à  leur  circulation 
sur  la  voie. 

«  * 

366.  Bandages.  —  Conditions  générales.  —  Le  bandage  est 
un  cercle  entourant  la  jante  de  la  roue  à  laquelle  il  sert  de 
surface  de  roulement  et  de  guide  sur  la  voie.  Ces  fonctions  né- 
cessitent l'emploi  d'une  matière  présentant  une  grande  ténacité 
en  môme  temps  qu'une  grande  dureté,  si  l'on  veut  éviter  une 
mise  au  rebut  trop  prompte  et  des  frais  d'entretien  trop  consi- 
dérables. Une  autre  condition  essentielle  à  la  conservation  du 
bandage  est  d'obtenir  un  contact  parfait  entre  celui-ci  et  la  jante 
de  la  roue. 

Pour  satisfaire  à  la  première  de  ces  conditions,  on  n'emploie 
pour  fabriquer  les  bandages  que  le  fer  aciéreux,  l'acier  ou  le 
fer  cémenté.  On  fait  cependant  usage  quelquefois  en  Amérique 
de  bandages  en  fonte. 

Nous  verrons  plus  loin  par  quel  moyen  on  assure  la  solida- 
rité du  bandage  avec  le  corps  de  la  roue. 

Forme.  —  Le  profil  des  bandages  dépend  de  celui  des  rails 
employés;  il  varie  par  conséquent,  comme  ce  dernier,  d'une 
ligne  à  l'autre,  quoique  les  différences  soient  cependant  peu 
sensibles.  La  surface  intérieure  du  bandage  est  cylindrique  et 
parfaitement  alésée  pour  pouvoir  s'appliquer  exactement  sur 
la  circonférence  extérieure  de  la  jante.  A  l'extérieur,  la  face  du 
bandage  est  légèrement  conique  et  terminée  du  côté  de  l'inté- 
rieur de  la  voie  par  un  bourrelet  saillant,  boudin  ou  menton- 
net,  qui,  en  venant  s'appuyer  contre  le  champignon  du  rail 

ce  qui  s'indique  ainsi  :  Diamètre  du  trou  du  moyeu  =  <r,i50.—  Diamèlrc 
de  la  portée  de  calage  =  0"',lo0  fort. 
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dans  le  mouvement  transversal  du  véhicule,  le  maintient  sur  la 
voie  et  l'empêche  de  dérailler. 

Dans  certaines  machines  à  roues  accouplées  d'un  grand  em- 
pâtement, on  diminue  l'épaisseur  de  ce  mentonnet,  et  même 
on  l'enlève  totalement  sur  les  roues  intérieures,  afin  de  faciliter 
le  passage  dans  les  courbes  (347). 

En  général,  l'épaisseur  de  ce  mentonnet  est  de  0",03o  au 
sortir  de  l'atelier  ;  sa  hauteur  doit  être  comprise  entre  les  li- 
mites extrêmes  de  0m,02o  à  0m,035,  à  partir  de  la  face  supé- 
rieure du  rail. 

La  largeur  du  bandage,  un  peu  supérieure  à  celle  de  la  jante 
de  la  roue ,  varie  de  0" ,  1 27  à  O™ ,  J  52  1 ,  et  son  épaisseur  moyenne 
de  0m,050à  0m,060. 


Fi*.  452.    Profil  de  bandafe  de  machine*  (Nord.)  Echelle  1  # 

1  / 


La  figure  452  représente  le  profil  des  bandages  roulant  sous 
le  plus  grand  nombre  des  machines  du  Nord.  Voici  ses  dimen- 
sions principales  : 

a  =  0",135  —  d  =  0m,070  —  e  =  0m,0325 

f  =  0>,044  —  b  —  0m,090  —  c  =  Om,038 

r  =  0m,010  —  r,  =  0m,0i2  —  r,=  0m,01(i  —  r,  =  0m,014o 

1  Congrès  de  Dresde,  I80o 
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Le  môme  profil  s'applique  aux  bandages  des  roues  de  ■ 
tenders. 

Le  profil  du  bandage  doit  être  disposé  pour  faciliter  le  pas- 
sage dans  les  courbes.  Sur  ces  portions  de  ligne,  en  effet,  les 
deux  files  de  rails  n'ont  pas  môme  longueur,  et  les  roues  cir- 
culant sur  les  rails  extérieurs  doivent  parcourir  un  chemin 
plus  considérable  dans  le  même  temps  que  les  roues  passant 
sur  lés  rails  intérieurs.  Si  le  bandage  était  cylindrique,  les 
roues  étant  fixes  sur  les  essieux,  il  y  aurait  nécessairement  un 
glissement  des  bandages  sur  les  rails,  qui  produirait  une  ré- 
sistance inutile  et  une  usure  préjudiciable.  Mais  supposons 
que,  sans  changer  la  vitesse  angulaire,  on  fasse  varier  les 
vitesses  à  la  circonférence  des  deux  roues,  en  augmentant  ou 
diminuant  leurs  rayons  ;  chacune  d'elles  pourra  parcourir 
des  chemins  différents  sans  glisser,  ile  résultat  est  obtenu 
par  la  eonicité  du  bandage;  et  la  force  centrifuge,  qui  agit 
dans  les  courbes  sur  le  véhicule  en  tendant  à  le  faire  sortir 
de  la  voie,  aura  précisément  pour  effet  de  faire  monter  les 
roues  extérieures  sur  les  rails  et  de  changer  le  rapport  des 
rayons. 

On  est  revenu  dans  ces  derniers  temps  sur  cette  disposition 
et  on  a  tenté  de  faire  les  bandages  sans  eonicité  et  les  champi- 
gnons de  rails  plats,  afin  d'augmenter  la  surface  d'adhérence 
(chemin  de  fer  de  Vienne  à  Salzbourg,  Autriche);  mais  ce  re- 
tour aux  essais  primitifs  n'a  pas  donné  des  résultats  favorables 
à  l'entretien  des  bandages,  et  l'on  est  revenu  aux  bandages 
coniques  et  aux  rails  bombés  et  inclinés. 

Avec  la  eonicité  et  le  champignon  bombé,  l'usure  des  ban- 
dages  se  porte  principalement  sur  le  milieu  de  leur  largeur, 
creuse  la  surface  en  cet  endroit  et  exige  à  chaque  nouveau  tour- 
nage l'enlèvement  d'une  portion  de  la  partie  extérieure;  dès 
lors,  on  a  été  conduit  à  terminer  le  profil  de  ce  côté  par  un 
chanfrein,  qui,  d'ailleurs,  ménage  le  champignon  des  rails 
dans  le  mouvement  de  lacet  et  dans  le  passage  sur  les  change- 
ments et  croisements  de  voie. 

Dans  le  but  d'alléger  le  poids  du  bandage,  on  creuse  sa  sur- 
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face  intérieure  dans  la  partie  r  correspondant  au  boudin. 

La  figure  io3  représente  le  profil  des  bandages  sans  boudin 
employés  pour  les  roues  intermédiaires.  Sur  le  dessin,  le  profil 


Fif.  45*.    ProQl  de  bandage  sans  boudin.  (Est.)    Echelle  -j. 

définitif  est  compris  dans  une  ligne  enveloppe,  qui  donne  le 
profil  du  bandage  brut  livré  parle  laminage.  Dimensions  prin- 
cipales : 

Bandage  brut  :  a'     0m,l  i  i, 

—  6'  —  0m,06<». 
Bandage  fini  :  a  =  OmAMy 

_         b  ^  0m,0oî>, 

<—  d  -,  0m,0»2, 

—  ,    r  =om,oio. 

Fabrication.  —  Bandages  en  fer.  —  Le  fer  employé  doit 
être  dur  et  aciéreux.  On  fabrique  les  bandages  avec  ou  sans 
soudure. 

Le  premier  mode  consiste  à  laminer  une  bande  de  fer  suivant 
le  profil  à  obtenir,  la  cintrer  au  diamètre  convenable  et  à  sou- 
der ensemble  les  deux  extrémités  rapprochées,  soit  à  l'aide  de 
coins  rapportés,  soit  en  les  engageant  l'une  dans  l'autre  après 
refoulement  des  extrémités.  Le  point  de  soudure  du  bandage 
présente  généralement  moins  de  résistance  que  les  autres 
parties,  surtout  avec  le  deuxième  procédé.  Pour  éviter  cette 
cause  de  rupture,  on  préfère,  sur  certaines  lignes,  les  ban- 
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dages  dits  sans  soudure,  qui  sont  fabriques  de  la  manière  sui- 
vante : 

On  enroule  en  hélice  sur  un  mandrin  une  barre  de  fera  sec- 
tion un  peu  conique,  de  manière  à  former  un  cylindre  de 
0m,30  de  diamètre  sur  autant  de  hauteur,  que  l'on  soude  au 
marteau  après  l'avoir  suffisamment  chauffé.  On  obtient  ainsi 
un  anneau  que  l'on  agrandit  au  diamètre  voulu  au  moyen 
d'un  laminage. 

Quelquefois  on  compose  le  bandage  moitié  en  fer,  moitié  en 
acier l,  Pour  cela  on  introduit  dans  un  moule  une  bague  en  fer, 
chauffée  à  la  température  convenable,  et  après  l'avoir  enduite  de 
borax  pour  faciliter  la  soudure,  on  coule  autour  de  la  bague  en 
fer  l'acier  fondu  ;  on  termine  ensuite  l'opération  par  le  lami- 
nage, comme  dans  le  cas  précédent. 

Avant  que  l'emploi  des  bandages  en  acier  ait  pris  l'extension 
qu'il  atteint  aujourd'hui,  on  faisait  un  grand  usage  de  bandages 
en  fer  cémenté.  On  se  servait,  à  cet  effet,  de  bandages  en  fer 
dont  l'épaisseur  ne  dépassait  guère  O^OiO  à  0m,050,  obtenus 
par  le  procédé  ordinaire  de  fabrication  avec  soudure,  et  que 
l'on  introduisait  ensuite  dans  un  four  à  cémenter.  Au  sortir  de 
ce  four,  le  bandage  présente  une  surface  de  roulement  plus 
dure  que  celle  des  bandages  en  acier  fondu  ;  aussi  le  rafraîchis- 
sage  des  bandages  exige-t-il  l'emploi  du  meulage,  les  outils  du 
tour  ordinaire  ne  pouvant  pas  attaquer  le  fer  cémenté. 

Bandages  en  acier.  —  La  fabrication  des  bandages  en  acier 
fondu,  qui  a  pris  une  grande  extension  dans  ces  dernières  an- 
nées, suit  deux  méthodes  distinctes.  Celle  de  M.  Krupp  consiste 
à  forger  des  plaques  d'acier  fondu,  dans  lesquelles  on  découpe 
des  barres  rectangulaires  d'un  poids  égal  à  celui  d'un  bandage. 
Celles-ci  sont  percées,  et  par  l'introduction  de  coins  de  gran- 
deur croissante,  on  élargit  l'ouverture  jusqu'à  former  un  anneau 
agrandi  au  marteaH  et  terminé  au  laminoir. 

Certains  fabricants  d'Allemagne  et  d'Angleterre  emploient 

1  Procédé  Verdié  et  O. 
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• 

un  système  différent  dont  les  résultats  ne  sont  pas  aussi  sa- 
tisfaisants ;  ils  coulent  tantôt  un  anneau  correspondant  à  un 
seul  bandage,  dont  le  diamètre  est  de  0m,30  environ  inférieur 
à  celui  du  bandage  fini,  et  que  Ton  élargit  au  laminoir  ;  tantôt 
un  anneau  d'une  hauteur  suffisante  pour  pouvoir  y  découper 
cinq  ou  six  bandages  terminés  de  la  même  manière. 

euves  de  réception.  —  Garantie.  —  Nous  extrayons  du 
cahier  des  charges  du  chemin  de  fer  du  Nord  les  conditions 
suivantes,  relatives  à  la  réception  des  bandages  : 

Lors  de  la  livraison  et  avant  la  réception  provisoire  de 
chaque  fourniture,  il  sera  procédé  à  des  essais  sur  un  nombre 
de  bandages  qu'on  déterminera  en  divisant  par  2."  le  nombre 
de  bandages  composant  la  fourniture  

Les  essais  consistent  : 

1°  A  chauffer  le  bandage  d'épreuve,  puis  à  le  tremper  à  l'eau 
dans  les  mêmes  conditions  que  pour  l'embattage. 

2°  A  placer  le  bandage  refroidi  sur  un  point  d'appui  non 
élastique  et  à  l'ovaliser,  en  laissant  tomber  un  mouton  sur  son 
sommet  

Le  bandage  devra  supporter  le  premier  coup  de  mouton 
sans  qu'il  se  manifeste  aucune  crique  ou  indice  de  rupture  et 
sans  que  le  diamètre  intérieur  vertical  soit  réduit  de-  plus 
deOM2.  , 

On  cassera  ensuite  le  bandage  en  divers  morceaux,  et  toutes 
les  cassures  ainsi  obtenues  devront  présenter  une  matière 
parfaitement  régulière  et  exempte  du  moindre  défaut  de  sou- 
dure  

Une  garantie,  variable  suivant  le  cas,  doit  également  rendre 
le  fournisseur  responsable  de  tous  les  défauts  de  qualité  et  de 
fabrication  qui  se  révéleraient  pendant  l'accomplissement  du 
parcours  qui  sera  stipulé. 

• 

Emboîtage.  —  Afin  d'obtenir  une  adhérence  complète  entre 
le  bandage  et  le  corps  de  la  roue,  on  tourne  la  surface  exté- 
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Heure  de  la  jante  et  la  surface  intérieure  du  bandage,  en  don- 
nant à  ce  dernier  un  diamètre  un  peu  inférieur  à  celui  du  corps 
de  la  roue  ;  de  cette  façon,  en  le  plaçant  à  chaud,  il  presse  for- 
tement la  jante  de  la  roue  en  se  refroidissant,  et  comme  celle-ci , 
malgré  son  élasticité,  ne  peut  pas  se  comprimer  au  delà  d'une 
certaine  limite,  le  bandage  reste  en  un  état  de  tension  perma- 
nent qui  maintient  le  serrage. 

L'écartement  intérieur  entre  les  deux  bandages  d'un  même 
essieu  doit  Être  de  lm,36Q,  avec  un  écart  de  0,005  en  dessus  ou 
en  dessous  de  cette  dimension.  Nous  avons  vu(I"  partie,  ch.  vi, 
§  I)  le  rapport  qui  existe  entre  cette  dimension  et  celle  de  la 
voie,  et  l'on  comprend  facilement  que  cet  écartement  doit  être 
rigoureusement  observé,  sous  peine  d'exposer4  le  véhicule  à 
dérailler. 

L'opération  du  montage  des  roues  et  bandages  sur  essieu  se 
fait  généralement  de  la  manière  suivante  :  chaque  roue  est 
calée  sur  l'essieu  au  moyen  de  la  presse  hydraulique,  la  cla- 
vette en  acier  chassée  dans  sa  rainure  de  manière  à  la  remplir 
très-exactement  ;  puis  le  bandage,  chauffé  à  la  température 
strictement  nécessaire,  est  déposé  dans  une  cuve.  L'essieu, 
garni  de  ses  roues,  est  descendu,  au  moyen  d'une  grue,  dans 
la  cuve,  de  manière  à  ce  que  la  roue  pénètre  dans  le  bandage  ; 
dès  que  la  roue  est  arrivée  à  sa  position,  on  refroidit  le  bandage 
à  l'eau. 

Les  roues,  ainsi  garnies  de  leurs  bandages,  sont  portées  sur 
le  tour  pour  être  amenées  rigoureusement  au  même  diamètre. 
On  dresse  au  tour  les  faces  latérales  des  bandages  et  des  roues. 
Après  cette  opération,  on  perce  et  on  fraise  les  trous  de  rivets 
ou  de  boulons  d'assemblage. 

Enfin,  on  procède  à  la  rivure  des  bandages.  On  emploie  à 
cet  effet  une  matière  semblable  à  celle  du  bandage,  en  ayant 
soin  de  refroidir  à  l'eau  l'extrémité  de  chaque  rivet,  afin  que  la 
fraisure  soit  exactement  remplie  par  le  rivet.  " 

La  différence  des  diamètres  de  la  roue  et  du  bandage  à  em- 
battre  varie  selon  les  dimensions  des  roues,  la  section  de  la 
jante  et  du  bandage,  et  enfin  la  nature  du  métal  employé.  Les 
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bandages  en  fer  supportent  un  serrage  plus  fort  que  ceux  en 
acier;  pour  les  premiers,  la  différence  de  diamètre  varie 
de  0n,,0010  à  0m,0(M5  par  mètre,  tandis  que  pour  les  seconds, 
il  ne  faut  pas  dépasser  0m,00i  *.  En  donnant  un  serrage  trop 
fort,  on  s'expose  à  dépasser  le  coefficient  d'élasticité,  tandis 
qu'il  faut  au  contraire  se  tenir  toujours  au-dessous  d'une  quan- 
tité suffisante,  pour  que  par  la  diminution  de  section  due  à 
l'usure  ou  par  l'abaissement  de  la  température  dans  les  saisons 
froides,  la  tension  du  bandage  par  millimètre  carré  ne  dépasse 
pas  la  limite  de  résistance  du  métal,  (Voir  page  281.) 

L'attache  du  bandage  à  la  roue  s'effectue  aussi  avec  des  bou- 
lons ou  des  vis.  La  première  disposition  est  la  meilleure,  mais 
elle  donne  lieu  au  reproche  d'affaiblir  le  bandage.  Afin  d'évi- 
ter la  difficulté^  on  a  quelquefois  adopté  des  profils  de  bandages 
à  saillies  intérieures  engagées  dans  l'épaisseur  de  la  jante  ; 
mais  la  complication  de  ces  formes,  qui  augmente  les  frais  de 
fabrication  et  de  pose ,  restreint  leur  emploi  à  quelques  cas 
particuliers. 

Il  faut  avoir  soin,  lorsqu'on  se  sert  de  boulons  pour  fixer  le 
bandage,  d'employer  à. leur  fabrication,  comme  avec  les  rivets, 
le  môme  métal  que  pour  ce  dernier,  afin  qu'ils  s'usent  égale- 
ment. 

Le  manque  d'élasticité  de  la  roue  produit  souvent  la  rupture 
du  bandage,  et  quelques  ingénieurs  ont  cherché  à  remédier  à 
cet  inconvénient  en  adoptant  un  mode  de  calage  particulier- 

Dans  ce  but,  M.  Bridge  place  entre  le  bandage  et  la  jante 
une  lame  d'acier  faisant  ressort.  Ce  système  est  à  l'essai,  de- 
puis quelques  années,  sur  le  Saint-Hclen  et  le  North-Lon- 
don-Ry8. 

Sur  la  ligne  de  Boston-Providence  (États-Unis),  M.  Grigys 
fixe  les  bandages  des  roues  motrices  de  la  manière  suivante. 

> 

1  M.  Krupp  indique  6/10  de  millimètre  par  mètre  comme  la  meilleure 
valeur  de  serrage  pour  les  bandages  en  acier  fondu  provenant  de  sa 
fabrication. 

*  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieurs  ettnfo.  —  Mémoire  de  M.  Moran- 
dière  sur  les  chemins  de  fer  anglais. 
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Les  roues  sont  en  fonte  et  portent  à  leur  circonférence  une  rai- 
nure en  forme  de  queue  d'aronde,  correspondant  à  une  saillie 
dans  le  bandage  dont  le  diamètre  est  un  peu  supérieur  à  celui 
de  la  jante.  On  cale,  à  l'aide  de  coins  en  bois  fortement  chassés 
dans  l'intervalle,  jusqu'à  cè  que  la  tension  nécessaire  en  soit 
obtenue.  Nous  ne  savons  pas  encore  si  ce  mode  d'attache  des 
bandages  présente  plus  d'avantages,  au  point  de  vue  de  la  du- 
rée, que  le  procédé  ordinaire. 

Entretien  des  bandages.  —  Le  roulement  continuel  du  ban- 
dage sur  le  rail  produit  une  usure  qui  ne  tarde  pas  à  creuser  la 
surface  extérieure  du  premier;  une  jauge,  que  Ton  applique 
de  temps  en  temps  sur  la  surface  de  roulement,  permet  d'ap- 
précier l'état  d'avancement  de  l'usure,  et  cet  examen  doit  être 
renouvelé  fréquemment,  afln  que  l'on  puisse  y  remédier  aus- 
sitôt qu'elle  atteint  une  limite  suffisante  pour  augmenter  d'une 
quantité  sensible  la  résistance  du  véhicule  et,  par  suite,  les 
frais  de  traction.  La  longueur  du  parcours  que  peut  effectuer 
un  bandage  avant  d'atteindre  cette  limite  dépend  absolu- 
ment de  la  nature  de  la  matière  employée,  de  la  charge  des 
essieux,  du  tracé  de  la  ligne;  mais  outre  ces  causes  géné- 
rales, il  en  existe  d'autres  qui  ont  pour  effet  d'amener  une 
inégalité  d'usure,  soit  dans  les  différents  points  d'un  môme 
bandage,  soit  entre  les  bandages  des  différentes  espèces  de 
roues,  ou  même  entre  ceux  des  roues  motrices  sur  le  même 
essieu  ;  cé  sont  :  les  inégalités  delà  voie,  l'inertie  des  pièces  du 
mécanisme  et  l'action  delà  vapeur  sur  les  pistons.  On  peut  at- 
ténuer en  partie  les  effets  résultant  de  ces  dernières  actions  par 
une  répartition  convenable  de  la  charge  sur  les  essieux  et  un 
équilibre  satisfaisant  des  pièces  en  mouvement  au  moyen  des 
contre-poids  appliqués  aux  roues.  La  pression  de  la  vapeur 
exerce  surtout  son  influence  sur  les  bandages  des  roues  mo- 
trices, que  l'on  devra,  par  conséquent,  alléger  autant  que  pos- 
sible aux  dépens  des  autres.  Pour  remédiera  l'usure  inégale  des 
bandages  d'un  même  essieu  provenant  généralement  du  sens 
de  courbure  affecté  par  l'ensemble  de  la  voie,  il  convient  de 
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retourner  l'essieu  bout  pour  bout,  aussitôt  que  l'usure  aura 
atteint  la  moitié  de  la  limite  qui  doit  nécessiter  la  réparation. 
Au  moyen  de  ces  diverses  précautions,  on  parvient  à  obtenir, 
après  quelques  tâtonnements,  une  usure  à  peu  près  égale  de 
tous  les  bandages  d'une  même  machine  ;  cette  condition  est 
très-importante,  car  le  rafraichissage  d'un  seul  bandage  né- 
cessite celui  des  bandages  de  toutes  les  roues  accouplées,  afln 
de  conserver  toujours  une  rigoureuse  exactitude  de  diamètre 
nécessaire  pour  le  bon  fonctionnement  des  pièces  en  mouve- 
ment, et  l'on  voit  que  les  frais  d'entretien  peuvent  se  trouver, 
par  le  seul  fait  de  l'inégalité  de  l'usure  des  bandages,  considé- 
rablement augmentés. 

L'opération  du  rafraichissage  des  bandages  exige  l'enlève- 
ment de  l'essieu  avec  ses  roues  que  l'on  porte  sur  le  tour; 
elle  se  fait  généralement  aussitôt  que  l'application  de  la  jauge 
accuse  un  creux  de  0œ,003  à  0m,004.  La  diminution  de  dia- 
mètre, qui  résulte  tant  de  l'usure  que  du  tournage,  varie  de 
0m,005  à  0m,0i0,  et  quelquefois  plus. 

Le  nombre  d'opérations  de  ce  genre  que  peut  supporter  un 
bandage  avant  d'être  mis  au  rebut  est  de  trois  ou  quatre.  A  la 
suite  du  dernier  tournage,  et  après  un  nouveau  parcours, 
l'épaisseur  du  bandage  se  trouve  réduite  d'au  moins  moitié  ;  la 
pièce  est  mise  au  rebut.  La  limite  d'usure  adoptée  par  le  che- 
min de  fer  du  Nord  est  de  0m,035  pour  des  bandages  dont  l'é- 
paisseur s'élève  à  0m,058  au  moment  de  l'embattage.  En  Alle- 
magne, la  limite  de  l'épaisseur  à  laquelle  on  doit  s'arrêter,  pour 
les  bandages  en  acier  et  en  fer  de  locomotives  et  tenders,  est 
fixée  à  0m ,022*. 

Nous  empruntons  au  Mémoire  de  M.  Desgrange,  publié  dans 
le  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  186o,  quelques 
détails  sur  le  parcours  et  l'entretien  des  bandages,  pendant 
l'année  1864,  sur  la  section  du  Seramering. 

Les  bandages  avaient  une  épaisseur  de  0m,(K>0  pour  un  dia- 
mètre de  roue  de  iœ,055.  Leur  poids  était  de  2  000  kilo- 

1  Congrès  des  ingénieurs.  Dresde,  i86a. 

t.  in.  17 
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grammes  pour  les  huit  bandages  d'une  machine  à  quatre 
'  essieux  accouplés. 

Le  parcours  effectué  jusqu'au  i,r  rctournage  a  été  de  26  000  kilom. 


—  —  2«  —  42  î>00  — 

—  —  3-  -  55  000  — 

—  —  usure  complète   60  000  — 


A  ce  moment,  l'épaisseur  était  réduite  à  0m,025  ou  0™,027 , 
et  le  poids  de  la  garniture  complète  à  984  kilogrammes. 

Les  frais  de  tournage  avec  remontage,  etc.,  se  sont  montés 
à  143  francs  pour  les  huit.La  dépense  totale,  compris  les  prix 
d'achat —  3 175  francs,  —  d'alésage,  de  pose,  rivage,  tour,  — 
90 francs, — etdéduction  faite  de  la  valeur  delà  garniture  usée, 
r-  308  francs,  —  s'est  élevée  à  3100  francs,  ce  qui,  pour  le 
parcours  susindiqué,  représente  une  dépense  par  kilomètre  de 
0f,0516,  le  parcours  effectué  correspondant  à 

2 143  kilomètres  =  gj^gs 

pour  un  millimètre  d'usure. 
Pour  les  tenders,  le  résultat  obtenu  fut  le  suivant  : 


Le  prix  de  la  garniture  de  4  bandages  posés  est  de.  i  632r,50 
Frais  de  3  tournages   B  li ,  50 

i  688f,00 

Déduction  de  la  valeur  des  vieux  bandages   I54f,00 

Reste  pour  la  dépense.   1  534f,00 

Le  parcours  moven  a  été  de  120  000  kilomètres,  d'où  on 
déduit  : 

Parcours  moyen  pour  0»,00l  d'usure         =. . . .    3  871  kilom. 

Dépense  par  kilomètre  parcouru  par  le  tender   0f,0128 

Résumé  pour  1  kilomètre  de  parcours  : 

Bandages  de  la  machine   0f,0516 

—       du  tender   0,0128 

Total   0f,0644 


1  Sur  les  autres  parties  du  réseau  sud-autrichien,  où  le  tracé  de  la  voie 
affecte  des  pentes  et  des  courbes  moins  fortes,  la  dépense  n'est  estimée, 
pendant  le  cours  de  la  même  année,  qu'à  0f,02a  par  machine  avec  son 
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Lorsqu'on  enraye,  sous  les  wagons,  les  bandages  en  acier 
fondu  ou  en  fonte,  réchauffement  considérable  occasionné  par 
le  frottement  continu  des  sabots,  immédiatement  suivi  d'un  re- 
froidissement subit  provenant  du  contact  des  rails  souvent  hu- 
mides, et  de  l'air  ambiant,  produit  sur  le  bandage  l'effet  d'une 
véritable  trempe,  et  le  rend  assez  dur  pour  résister  à  l'action 
du  burin  ;  il  serait  facile  de  remédier  à  cet  excès  de  dureté 
en  employant  la  meule  pour  opérer  le  rafraîchi ssage  de  la  sur- 
face de  roulement;  mais,  ce  qui  est  bien  plus  grave,  cette 
trempe  rend  le  bandage  cassant,  et  le  fait  rompre  sous  l'ac- 
tion du  frein.  On  pourrait  éviter  ce  danger  en  se  servant,  pour 
les  roues  à  frein,  de  bandages  en  acier  fondu  d'une  qualité 
moins  dure,  mais  s'usant  beaucoup  plus  vite,  et  dès  lors  moins 
avantageux  que  les  bandages  en  fer.  Cet  inconvénient  n'existe 
pas  pour  les  machines  ou  tenders  dont  les  roues  sont  immé- 
diatement serrées  au  calage. 

Les  bandages  sont  livrés  par  les  maîtres  de  forges  avec  une 
garantie  de  parcours  déterminé.  Les  bandages  hors  de  service 
avant  d'avoir  effectué  le  parcours  minimum  sont  rendus  au 
fournisseur  aux  prix  de  facture,  et  pour  le  poids  existant  lors 
de  la  cessation  du  service.  Ceux  qui  ont  dépassé  le  minimum, 
sans  atteindre  le  maximum,  font  l'objet  d'une  retenue  sur  le 
prix  de  facture,  qui  s'élève  généralement  au  tiers  de  ce  prix. 

Voici  les  parcours  garantis  et  les  prix  des  différentes  espèces 
de  bandages  employés  en  France  : 

Bandages     \  de  50  000  à  70  000  kilom.  pr  machines  à  voyageurs, 
en  acier  naturel,  f  de  40  000  à  60  000  kilom.  pr  machines  à  marchandises. 
Bandages  en  acier  Tondu,  200,000  kilomètres. 

Prix  des  bandages  de  tous  diamètres  jusqu'à  lm,800  (intérieur). 

En  fer  aciéreux   69  fr.  les  100  kilogrammes. 

—  acier  puddlé   75  — 

—  acier  naturel,  au  bois   85  — 

—  acier  fondu   135  — 

> 

tender.  11  en  résulte  que,  pour  le  Semmering,  avec  des  pentes  de 
0m,02o  (1/40),  la  dépense  do  bandages  serait  deux  fois  et  demie  plus  forte. 
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367.  Freins.  —  Nous  avons  vu  que,  pendant  longtemps, 
les  freins  ne  furent  appliqués  qu'aux  roues  du  tender,  mais 
qu'en  présence  de  l'inclinaison  et  de  la  longueur  toujours  crois- 
santes des  pentes  des  voies  nouvelles,  de  l'augmentation  du 
poids  des  machines  et  de  la  charge  des  trains  remorqués,  on  se 
trouva  conduit,  dans  ces  dernières  années,  à  intéresser  les  ma- 
chines elles-mêmes  dans  le  système  d'enrayage  des  trains. 

Nous  avons  exposé  également  (342)  les  procédés  nouveaux  : 
freins  à  vapeur,  à  contre-vapeur,  ou  à  compression  d'air,  et 
nous  avons  discuté  les  avantages  relatifs  que  présentaient  les 
divers  modes  de  manœuvre  des  freins. 

Il  nous  reste  à  étudier  quelques  détails  pratiques  sur  les 
freins  appliqués  aux  roues  des  tenders  et  des  locomotives. 

Les  sabots  des  freins  qui  viennent  s'appliquer  sur  le  bandage 
de  la  roue  pour  produire  le  frottement  nécessaire  au  ralentis- 
sement de  son  mouvement  sont  en  bois  ou  en  métal. 

On  emploie  pour  les  premiers  le  bois  tendre,  en  ayant  soin 
de  le  choisir  très-sec  :  un  bois  trop  dur  et  susceptible  de  se 
polir  par  le  frottement  exigerait,  au  bout  d'un  certain  temps 
d'usage,  une  pression  trop  énergique  pour  obtenir  le  serrage 
voulu.  L'usure  des  sabots  en  bois  se  fait  promptement,  et,  quoi- 
que, pour  éviter  un  renouvellement  trop  fréquent,  on  leur  donne 
toujours  au  moins  0n,,l0à  0n,,12  de  plus  que  n'indique  le  tracé 
théorique,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  leur  emploi  entraîne 
des  réparations  fréquentes  et  un  entretien  très-coûteux.  Aussi 
les  sabots  en  fer,  qui  résistent  beaucoup  plus  longtemps,  doi- 
vent-ils être  préférés  pour  les  freins  des  machines. 

Les  sabots  sont  fixés  sur  un  support  en  fer,  qui  reçoit  en  son 
milieu  l'action  du  levier  de  pression,  çt  qui  est  tantôt  relié  au 
châssis,  tantôt  indépendant  de  ce  dernier.  Dans  le  premier  cas, 
le  sabot  se  trouve  suspendu  aux  longerons  par  son  extrémité,  et 
participe  aux  oscillations  verticales  que  les  inégalités  de  la  voie 
font  subir  au  châssis.  Dans  le  second,  il  peut  glisser  horizonta- 
lement sur  une  tringle  fixée  par  ses  deux  extrémités  aux  boîtes» 
à  graisse,  et  sa  position,  par  rapport  au  centre  de  la  roue,  ne 
varie  plus,  avantage  qui  n'a  que  peu  d'importance  pour  les 
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freins  des  tenders  et  des  machines  dont  les  ressorts  doivent 
avoir  peu  de  flexibilité;  aussi  la  simplicité  du  premier  sys- 
tème lui  assure-t-il  la  préférence  dans  ce  cas;  il  permet  d'ail  - 
leurs  de  réaliser  une  condition  essentielle  dans  l'établissement 
d'un  système  de  freins,  celle  de  presser  chacune  des  roues  par 
deux  sabots  diamétralement  opposés  ;  on  évite,  par  ce  moyen, 
de  fausser  les  fusées  et  de  fatiguer  les  boîtes  à  graisse,  incon- 
vénient qui  est  la  conséquence  d'une  pression  exercée  d'un  côté 
seulement  de  la  roue,  à  moins  qu'elle  ne  soit  verticale. 

Un  levier,  une  vis,  ou  une  crémaillère  avec  pignon,  sont  les 
trois  systèmes  employés  pour  transmettre  aux  sabots  du  frein 
l'eflort  exercé  par  le  mécanicien.  La  transmission  à  vis  est 
souvent  appliquée  sur  les  tenders  et  les  machines,  mais  elle 
exige  beaucoup  de  temps  pour  amener  les  sabots  en  contact 
avec  les  roiies  ou  les  desserrer,  désavantage  que  ne  présente 
pas  la  crémaillère. 

Un  serrage  prompt  et  énergique  peut  être  obtenu  par  l'emploi 
du  frein  Stilmant  appliqué  aux  roues  du  tender.  Dans  ce  sys- 
tème, les  supports  de  sabots  suspendus  aux  longerons  sont  pres- 
sés par  les  faces  opposées  d'un  coin  qui  descend  entre  les  deux 
sabots.  La  pression  dépend  dans  ce  système  de  l'angle  du  coin, 
qui  peut  être  calculé  pour  obtenir  le  degré  de  serrage  désiré. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que,  pour  les  machines  et  tenders,  l'ac- 
tion des  sabots  contre  la  roue  doit  non  pas  se  borner  à  ralentir 
la  vitesse  de  rotation  de  cette  dernière,  mais  produire  son  arrêt 
complet  —  son  calage,  —  ces  freins  ne  devant  être  employés 
que  pour  obtenir  l'arrêt  instantané  et  non  point  le  ralentisse- 
ment sur  les  pentes. 

On  rencontre  également  sur  quelques  machines  le  frein  à 
patin,  qui  vient  prendre  son  point  d'appui  sur  les  rails,  et  évite 
ainsi  l'usure  des  bandages.  Nous  avons  dit  (342)  quels  étaient 
ses  inconvénients,  et  dans  quelles  limites  son  usage  pouvait 
être  recommandé. 

368.  Enveloppe»  et  peinture.  —  Pour  éviter  la  déperdition 
de  chaleur,  on  entoure  la  chaudière  d'une  enveloppe,  qui  au- 
trefois se  composait  généralement  d'une  garniture  en  gros 
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feutre  recouverte  de  douves  en  bois,  assemblées  à  rainure  et 
maintenues  par  des  cercles  en  fer.  Aujourd'hui,  on  se  contente 
de  remplacer  le  feutre  par  une  couche  d'air,  et  l'on  recouvre 
les  douves  en  bois  d'une  feuille  de  tôle  mince.  EnOn,  quelques 
constructeurs  n'emploient  plus  qu'une  simple  enveloppe  en 
laiton  poli  (355)  appliquée  sur  des  cercles  en  fer  rivés  sur  la 
chaudière. 

Les  cylindres^  à  vapeur  reçoivent  également  une  garniture 
analogue,  lorsqu'ils  ne  sont  pas  logés  dans  la  boîte  à  fumée. 

Les  enveloppes  en  laiton  poli,  plus  coûteuses  d'établissement 
que  les  enveloppes  en  tôle,  ne  reçoivent,  par  contre,  aucune 
peinture.  Celles  en  bois  ou  en  tôle,  ainsi  que  les  parois  du  tender 
et  de  la  boîte  à  fumée,  qui  ne  sont  recouvertes  d'aucune  enve- 
loppe, réclament  de  fréquentes  applications  de  couleur  qui  ne 
laissent  pas  d'être  onéreuses. 

La  peinture  de  ces  diverses  parties  doit  être,  en,  effet,  exé- 
cutée avec  le  plus  grand  soin,  et  entretenue  toujours  en  parfait 
état  de  conservation .  ,  . 

L'opération  se  compose  de  l'application  de  plusieurs  couches 
de  fond  et  déOnitives,  entre  lesquelles  on  fait  plusieurs  mas- 
ticages et  ponçages,  puis  de  l'application  d'un  vernis  avec  po- 
lissage et  d'un  vernis  hydrofuge.  Gomme  exemple  de  la  façon 
dont  ce  travail  doit  être  divisé,  nous  extrayons  d'un  cahier  des 
charges  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Est  l'article 
concernant  la  peinture  d'un  tender. 

Art.  ***.  La  peinture  des  tenders  sera  exécutée  comme  il 
suit  : 

Intérieur  de  la  caisse  à  eau. 
Deux  couches  au  minium. 

Parois  extérieures  de  la  caisse  à  eau,  du  châssis  et  des  roues. 

1°  Une  couche  d'impression  gris-perle  (mélange  de  coruse 

et  de  noir  de  fumée)  ; 
2°  Masticage  au  vernis  (céruse  et  ocre  jaune  en  poudre)  ; 
3°  Ponçage; 
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4°  Une  couche  de  gris-perle  détrempé  à  l'essence  ; 

5°  Nouveau  masticage  ( vérification)  ; 

6°  Une  couche,  vert-olive  ; 

7°  Une  seconde  couche,  vert-olive; 

8°  Une  couche  de  vernis  ; 

9°  Polissage; 

10°  Réchampis; 

H°  Une  couche  de  vernis  anglais. 

Ferrures, 

1°  Une  couche  en  minium  ; 

2°  Une  première  couche  en  noir  ; 

3°  Une  seconde  couche  en  noir. 

Les  constructeurs  américains  emploient,  pour  les  abris  du 
personnel  conducteur  des  machines,  des  bois  polis  et  vernis, 
dont  l'entretien  est  moins  coûteux  que  la  peinture. 

369.  Outillage.  —  Toutes  les  machines  locomotives  en  ser- 
vice, autres  que  les  machines  de  gare,  doivent  être  munies 
d'une  collection  d'outils  et  d'agrès  indiqués  dans  la  liste  sui- 
vante, enregistrés  dans  le  livret  de  la  machine,  et  affichés  dans 
la  boîte  du  tender  : 

i  Caisse  à  outils  ; 

i  Pique-feu; 

i  Lance; 

1  Griffe  à  mâchefer. 

i  Pelle  ii  coke  avec  manche  ; 

4  Chasse-tampon; 

6  Tampons  en  fer  tournés  ; 

1  Seau  en  toile  ; 

i  Bidon  à  huile  de  4  kilogrammes; 

i  Bidon  à  huile  de  2  kilogrammes  ; 

1  Burette  de  1  kilogramme  ; 

i  Burette  de  i/2  kilogramme  à  queue  de  rat  ; 

i  Burette  à  petit  bec  ; 
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1  Seau  à  suif; 

1  Lanterne  de  niveau  d'eau  avec  son  pied  ; 
1  Bouteille  en  fer-blanc  pour  l'essence  ; 

1  Boîte  en  fer-blanc  pour  le  savon  ; 

2  Vérins1; 

1  Rallonge  de  vérin  ; 
1  Cliquet  à  chariot  de  vérin  ; 
1  Grande  pince  à  talon; 
1  Petite  pince  à.  talon  ; 

1  Chaîne  longue  et  2  chaînes  à  crochets  à  o  mailles  ; 

2  Plats-bords  en  chêne  ; 

2  Cales  en  chône  pour  roues  ; 

2  Cales  en  fer  pour  roues  ; 

1  Masse  en  fer  avec  manche  ; 

1  Marteau  à  casser  le  coke  ; 

i  Masse  en  cuivre  ; 

i  Clef  anglaise; 

5  Clefs  diverses  à  fourche  ; 

1  Rivoir; 

2  Clefs  à  garnitures  ; 

1  Rallonge  de  clef; 

2  Burins; 
2  Bédanes  ; 

2  Chasse-clavettes  en  fer  ; 

2  Chasse-goupilles; 

\  Tourne-vis  ; 

1  Paire  de  tenailles  ; 

1  Lime  plate  de  une  au  paquet  ; 

1  Le-  vérin  est  un  instrument  destiné  aux  mêmes  usages  que  le  cric, 
mais  qui  diffère  de  ce  dernier  en  ce  que  les  crémaillères  et  son  pignon  sont 
remplacés  par  une  vis  à  écrou  fixe.  Ce  dernier  est  d'ailleurs  porté  sur  un 
support  mobile  horizontalement  et  manœuvré  par  une  vis  de  rappel  fixée 
dans  le  pied  de  l'appareil.  Ce  double  mouvement  rend  l'usage  du  vérin 
très-précieux  dans  le  cas  d'un  déraillement  ;  il  devient  possible  avec  cet 
instrument  de  replacer  sur  la  voie  un  véhicule  déraillé.  Quelquefois,  les 
deux  vérins  se  placent  sur  l'avant  de  la  machine,  lorsque  sa  construction 
laisse  au-dessus  de  la  traverse  un  espace  libre  suffisant.  • 
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i  lime  demi-ronde  bâtarde  ; 
1  Lime  queue-de-rat  bâtarde  ; 
3  Manches  de  limes  ; 
6  Cadenas; 

i  Lanterne  à  trois  feux  ; 
1  Drapeau  rouge  ; 
i  Drapeau  vert  ; 
1  Pied  de  drapeau  ; 

1  Fourreau  double  en  cuir  pour  drapeau  ; 
1  Boite  à  pétards  garnie  de  6  pétards  ; 
i  Boîte  à  draps; 
1  Livret  d'outillage; 
i  Raclette. 

L'outillage  des  machines  affectées  exclusivement  au  service 
des  manœuvres  de  gare  est  composé  delà  manière  suivante  : 

i  Caisse  à  outils  ; 

A  Pique-feu; 

i  Lance; 

i  Pelle  à  coke: 

i  Bidon  à  huile  de  4  kilogrammes  ; 

i  Burette  à  huile  de  1  kilogramme  ; 

1  Burette  à  huile  de  1  kilogramme  à  long  bec; 

i  Seau  à  suif: 

* 

i  Lanterne  à  niveau  d'eau  avec  son  pied  ; 

1  Boîte  à  savon; 

2  Cales  pour  roues  en  bois  ; 
i  Marteau  à  casser  le  coke  ; 

3  Clefs  diverses  à  fourche  ; 
h  Ri  voir; 

1  Burin; 

2  Cadenas; 

i  Boîte  à  pétards.  ' 

* 

Les  mécaniciens  étant  responsables  des  outils  qui  leur  sont 
confiés,  chacun  de  ces  outils  porte  un  numéro  d'ordre  inscrit  en 
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regard  de  son  nom  sur  un  livret  remis  au  conducteur  de  la  ma- 
chine, et  portant  sa  signature  ainsi  que  celle  du  chef  de  dépôt. 

370.  Observation  générale.  —  Avant  de  terminer  ce  cha- 
pitre, nous  croyons  utile  de  présenter  au  lecteur,  comme 
résumé  et  complément  des  questions  que  nous  venons  de  trai- 
ter, quelques  observations  pratiques  sur  les  conditions  d'éta- 
blissement et  d'entretien  des  machines  locomotives  et  tenders, 
dont  nous  empruntons  les  éléments  aux  principes  posés  par  les 
ingénieurs  allemands  dans  leur  dernier  congrès,  tenu  à  Dresde 
en  f  865,  et  aux  divers  ordres  de  service  en  vigueur  sur  les  prin- 
cipales lignes  françaises*  Nous  suivrons  ici  le  même  ordre  que 
nous  avons  adopté  pour  l'étude  des  matières  contenues  dans  ce 
paragraphe. 

Foyer.  —  Fumivorité.  —  L'appareil  fumivore  du  système 
Thierry  appliqué  sur  les  lignes  de  Lyon  et  de  l'Est,  dont  il  est 
question  au  n°  355,  consiste  en  un  tube  en  fer  de  0",045  de 
diamètre  extérieur  et  0œ,025  intérieur,  posé  horizontalement 
contre  la  paroi  intérieure  du  foyer  tangentiellement  à  la  courbe 
formée  par  le  cadre  de  la  porte.  Ce  tube  reçoit  en  son  milieu 
un  tuyau  en  fer  de  0n>,025  de  diamètre,  qui  le  met  en  commu- 
nication avec  la  chaudière,  Dans  son  trajet,  ce  tuyau  de  prise 
de  vapeur  est  muni  d'un  robinet  de  construction  particulière, 
disposé  de  telle  sorte  que,  lorsqu'on  veut  le  manœuvrer  pour 
introduire  la  vapeur  dans  le  foyer,  on  rencontre  toujours  un 
orifice  intermédiaire,  par  lequel  se  dégagent  l'eau  et  les  impu- 
retés qui  pourraient  se  trouver  dans  le  tuyau  de  prise  de  va- 
peur. Le  tube  fumivore  est  percé  dans  sa  longueur  de  six  ou 
huit  trous  de  0m,002  à  0Œ,0025  de  diamètre,  dont  la  direction 
varie  suivant  la  disposition  et  les  dimensions  des  boites  à  feu  ; 
elle  doit  être  calculée  de  manière  à  ce  que  les  jets  qui  s'élancent 
de  ces  trous  forment  une  sorte  de  nappe  continue  au-dessus  du 
combustible.  C'est  sur  cette  enveloppe  que  les  gaz  fuligineux 
provenant  d'une  combustion  incomplète  achèvent  de  brûler,  à 
la  faveur  de  l'air  dont  on  règle  l'introduction  dans  le  foyer  en 
ouvrant  plus  ou  moins  la  porte. 

Toutes  les  machines  brûlant  de  la  houille  crue  sont  munies 
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de  souffleurs,  afln  de  pouvoir,  au  moyen  d'un  jet  de  vapeur 
lancé  dans  la  cheminée,  exciter  un  tirage  artiOciel  suffisam- 
ment énergique. 

Les  mécaniciens  doivent  fréquemment  visiter  l'appareil  fumi- 
vore  et  passer  successivement  en  revue  les  robinets,  les  joints 
et  assemblages  de  tuyaux  ;  ils  introduiront  dans  les  trous  du 
tube  fumivore  une  aiguille  en  fer  dont  ils  sont  pourvus,  afin  de 
les  dégager  des  dépôts  qui  pourraient  les  obstruer. 

Lorsque  l'appareil  fumivore  ne  fonctionne  pas,  le  robinet  de 
prise  de  vapeur  et  celui  de  l'appareil  fumivore  doivent  être 
fermés.  Pour  le  faire  fonctionner,  on  ouvre  d'abord  le  robinet 
du  souffleur,  puis  successivement  ceux  de  prise  de  vapeur  et  de 
l'appareil  fumivore;  en  manœuvrant  ce  dernier,  on  aura  soin 
de  le  laisser  pendant  quelques  instants  en  communication  avec 
le  tuyau  purgeur. 

Cendrier.  —  Pour  éviter  la  projection  des  matières  en  igni- 
tion  tombées  de  la  grille,  on  conseille  l'emploi  d'un  cendrier 
dont  la  partie  inférieure  doit  s'élever  à  0B,130  au  moins  du 
niveau  supérieur  des  rails.  On  peut  munir  la  paroi  d'avant  et 
la  paroi  d'arrière  de  portes  à  charnières,  que  manœuvre  le 
mécanicien  pour  activer  ou  modérer  son  feu. 

Boite  à  feu.  —  L'emploi  du  cuivre,  pour  l'enveloppe  inté- 
rieure de  la  botte  à  feu,  paraît  nécessaire  d'après  ce  que  nous 
avons  vu  plus  haut.  11  est  à  espérer  cependant  que  les  perfec- 
tionnements constants  apportés  dans  la  fabrication  de  l'acier 
permettront  un  jour  ou  l'autre  de  le  substituer  au  cuivre  dans 
cette  application.  Les  premiers  essais  entrepris  dans  ce  but  ont 
été  faits  en  France  à  une  époque  où  la  fabrication  de  la  tôle 
d'acier  laissait  à  désirer;  peut-Mre,  aujourd'hui  déjà,  auraient- 
ils  plus  de  chance  de  succès  avec  l'acier  Bessemcr.  D'après  l'ex- 
périence qu'ils  en  ont  faite,  les  ingénieurs  des  chemins  de  l'Est 
attribuent  la  prompte  détérioration  des  foyers  en  tôle  d'acier  à 
la  roideur  du  métal,  qui  ne  se  prAte  pas  bien  aux  mouvements 
qui  se  produisent  dans  le  foyer,  et  à  un  défaut  d'homogénéité 
provenant  du  mode  de  fabrication. 

Les  armatures  du  ciel  de  la  boîte  à  feu  doivent  être  sus- 
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pendues  en  partie  à  l'enveloppe  extérieure  par  des  tirants. 

On  recommande  spécialement  le  forage  des  entretoises, 
comme  moyen  de  pouvoir  reconnaître  les  fuites.  On  trouve 
d'ailleurs  dans  le  commerce  des  barres  rondes  percées,  dont 
le  prix  ne  dépasse  que  de  40  francs  les  100  kilogrammes  celui 
des  barres  pleines  employées  à  la  fabrication  des  entremises. 

Chaque  fois  que  la  machine  entre  à  l'atelier  de  réparation,  il 
faut  nettoyer  et  gratter  à  fond  la  boîte  à  feu  avec  des  tringles 
en  laiton. 

Tubes.  —  Le  nettoyage  des  tubes  ne  doit  pas  se  faire  seule- 
ment au  moment  de  la  rentrée  de  la  machine,  mais  à  tous  les 
stationnements  un  peu  prolongés  ;  on  emploie  pour  cela  des 
tringles  en  fer  dont  la  longueur  excède  celle  des  tubes  de 
0m,50  environ,  terminées  à  un  bout  par  une  boule  sphérique, 
et  présentant  à  l'autre  un  trou,  dans  lequel  on  passe  une  mèche 
de  chanvre. 

■ 

Il  faut  connaître  aussi  exactement  que  possible  l'état  de  la 
tubulure  de  chaque  machine,  alin  que,  lors  des  changements  à 
y  opérer,  les  tubes  avariés  puissent  être  remplacés,  —  comme 
nous  l'avons  vu  (356),  —  par  d'autres  de  môme  épaisseur,  et 
que,  de  cette  manière,  tous  les  tubes  d'une  machine  arrivant  à 
peu  près  en  môme  temps  à  leur  dernière  limite  d'usure,  Ton 
ne  soit  pas  exposé  à  rebuter  des  tubes  neufs  ou  encore  très- 
bons,  quand  on  réforme  la  tubulure  entière  de  la  machine.  Ce 
résultat  s'obtient  en  établissant  une  statistique  et  en  divisant 
les  tubes  en  plusieurs  catégories,  suivant  leur  degré  d'épaisseur. 

Sur  le  chemin  de  fer  de  l'Est,  la  division  est  faite  de  la  ma- 
nière suivante  : 

La  première  catégorie  comprend  les  tubes  neufs  et  ceux  qui, 
depuis  leur  mise  en  service,  ont  accompli  un  parcours  inférieur 
à  60  000  kilomètres,  et  pèsent  2k,700  par  mètre  et  au-dessus. 

La  deuxième  comprend  les  tubes  qui,  ayant  déjà  fait 
60  000  kilomètres,  continuent  leur  service  jusqu'à  120  000  ki- 
lomètres, et  pèsent  2k,230  à  2k,700  par  mètre. 

La  troisième  se  compose  des  tubes  ayant  parcouru  120  000  ki- 
lomètres au  moins,  et  pèsent  lk,850  à  2k,250  par  mètre. 
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Chaque  fois  qu'un  tube  est  retiré  pour  passer  à  la  réparation 
ou  au  nettoyage,  on  indique,  à  son  entrée  dans  les  ateliers,  la 
catégorie  à  laquelle  il  appartient. 

Dans  chaque  dépôt  ou  atelier  se  trouvent  des  feuilles  sur  les- 
quelles est  figuré  l'ensemble  des  tubes  de  chaque  machine. 
Un  numéro  d'ordre  spécial  est  affecté  à  chaque  rangée  ho- 
rizontale, et  chaque  tube  porte  également  un  numéro  dans  la 
rangée  à  laquelle  il  appartient.  11  est  facile,  au  moyen  de  ce 
système,  de  se  tenir  au  courant  de  l'état  de  la  garniture  en 
inscrivant  au  bas  de  la  feuille,  mois  par  mois,  le  parcours  kilo- 
métrique de  la  machine,  et  affectant  dune  marque  spéciale  les 
tubes  au  fur  et  à  mesure  de  leur  remplacement. 

Une  bascule  d'une  disposition  particulière  établie  dans  les 
ateliers  du  chemin  de  fer  de  l'Est  sert  à  déterminer  la  caté- 
gorie à  laquelle  appartient  chaque  tube,  au  moyen  d'une  simple 
pesée  qui  donne,  en  môme  temps  que  le  poids  de  la  pièce, 
son  épaisseur  moyenne. 

Aux  chemins  de  fer  du  Midi,  la  mise  au  rebut  des  tubes  est 
basée  sur  leur  poids.  Le  tableau  suivant  indique  la  limite  en 
dessous  de  laquelle  sont  mis  au  rebut  les  tubes  en  laiton  appar- 
tenant aux  divers  types  de  machine  employés  sur  la  ligne  : 

Tubes  des  machines  à  voyageurs  el  des  machines  mixtes,  1er  type.  8k,50O 

-  —                        2-  —  .  H  ,000 

-  —                         3e  —  .  10,000 

Tubes  des  machines  à  marchandises                               9  à  13  ,000 

Tubes  des  machines  de  gare  .                                         o  à  6  ,000 

Les  tubes  retirés  d'une  machine  sont  soigneusement  dé- 
pouillés des  matières  déposées  par  les  eaux.  Cette  opération 
s'effectue,  soit  par  un  lavage  dans  un  bain  d'eau  acidulée,  ou 
mieux  par  l'agitation  et  le  choc  des  tubes  placés  dans  un  grand 
cylindre  animé  d'un  mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe. 

Chaudière.  —  On  s'efforcera  de  rapprocher  la  chaudière  au- 
tant que  possible  des  rails.  Le  corps  de  la  chaudière  doit  être 
cylindrique,  et  les  tôles  qui  en  forment  les  parois  placées  de 
telle  sorte  que  le  sens  de  leur  laminage  soit  perpendiculaire  à 
l'axe  de  la  chaudière;  les  rivures  longitudinales  seront  doubles 
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et  reportées  sur  les  flancs.  On  s'appliquera  soigneusement  à 
disposer  les  diverses  parties  de  la  machine  pour  ne  pas  gêner 
la  libre  dilatation  de  la  chaudière. 

Avant  la  mise  en  service,  la  chaudière  doit  être  soumise  à 
l'essai.  Cette  opération  se  répétera  après  un  premier  parcours 
de  10  milles  allemands,  soit  75  000  kilomètres,  à  chaque  nou- 
veau parcours  de  60  000  kilomètres,  ainsi  qu'à  chaque  rentrée 
de  la  machine  aux  ateliers  de  réparation,  alin  de  bien  vériûer,  — 
l'enveloppe  de  la  chaudière  enlevée, — tous  les  joints,  le  foyer,  les 
rivures.  Ces  épreuves  se  font  à  l'aide  de  la  presse  hydraulique, 
à  une  pression  double  de  la  pression  normale  pour  la  première, 
et  pour  les  suivantes  sous  une  pression  variant  de  une  fois 1  à 
une  fois  et  demie  5  la  pression  ordinaire.  Ces  essais  doivent  être 
mentionnés  avec  soin  sur  un  registre  spécial.  Toute  chaudière 
qui  subirait  par  cette  épreuve  une  déformation  permanente 
ne  doit  plus  rentrer  en  service. 

Au  bout  de  quatre  ans  au  plus,  — - 125000  kilom.  —  après  la 
mise  en  service  d'une  chaudière,  il  faut  procéder  à  un  examen 
intérieur,  que  l'on  doit  répéter  dans  un  môme  délai  au  maxi- 
mum, soit  à  la  suite  d'un  nouveau  parcours  de  125000  ki- 
lomètres. .  . 

Chaque  fois  que  la  machine  entre  à  l'atelier  de  réparation,  il 
faut  laver  la  chaudière,  après  avoir  enlevé  la  rangée  de  tubes 
du  bas,  et  déboucher  avec  le  plus  grand  soin  les  tubulures  de 
chapelle  d'entrée  d'eâu  et  celles  du  niveau  d'eau. 

Avant  de  la  remplir  de  nouveau,  on  y  introduit,  soit  par  les 
soupapes,  soit  par  un  réchauffeur,  soit  par  une  autoclave,  une 
certaine  quantité  de  liquide  désincrustant,  lorsque  la  nature  de 
l'eau  employée  pour  l'alimentation  en  exige  l'usage. 

La  hauteur  de  la  cheminée  au-dessus  du  plan  supérieur  des 
rails  ne  doit  pas  dépasser  4m,575,  sur  certains  chemins  4™, 200. 

Tous  les  tenders  sont  munis  d'un  puissant  frein  à  main. 

Caisses  à  eau. — Les  caisses  à  eau  du  tender  doivent  être 

1  France,  Chemin  de  fer  du  Nord. 

*  Allemagne,  Congrès  de  Dresde,  «865,  Gundz&ge,  etc.,  etc.,  §  421 . 
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très-solidement  réunies  au  châssis,  afin  qu'un  choc  violent  ne 
puisse  les  en  séparer. 

La  hauteur  des  caisses  à  eau  au-dessus  des  rails  peut  s'élever 
jusqu'à  2ra,75  ;  leur  largeur  à  2ra,745  et  2m,880,  y  compris  les 
parties  saillantes. 

Annexes  du  générateur.  — Toute  chaudière  de  locomotive 
doit  être  pourvue  : 

1°  De  deux  soupapes  de  sûreté,  qui  doivent  pouvoir  se  sou- 
lever verticalement  d'au  moins  0m,003. 

Les  ingénieurs  allemands  considèrent  comme  indispensable 
de  disposer  l'une  au  moins  des  soupapes  de  manière  à  ce  qu'on 
ne  puisse  pas  surcharger  les  balances. 

Le  montage  des  balances  doit  être  fait  avec  la  plus  grande 
précision,  et  l'on  devra  s'assurer  : 

a.  Que  le  diamètre  du  trou  du  piston  de  balance  est  plus 
grand  que  celui  du  boulon  d'attache  ; 

ù.  Que  l'index  n'exerce  aucun  effort  latéral  contre  la  coulisse  ; 

c.  Que  chaque  balance  porte  une  rondelle  de  réglementation 
sur  laquelle  est  poinçonnée  sa  longueur  exprimée  en  millimètres. 

La  charge  des  balances  doit  être  vériGée  chaque  fois  que  la 
machine  rentre  aux  ateliers  de  réparation,  de  la  môme  manière 
que  nous  avons  exposée  plus  haut. 

Chaque  grand  atelier  doit  être  pourvu  d'un  manomètre  à  air 
libre  disposé  pour  pouvoir  être  mis  en  rapport  avec  une  chau- 
dière en  vapeur  et  servir  de  contrôle  au  manomètre  métallique 
de  la  locomotive. 

2°  D'un  manomètre  donnant  des  indications  suffisamment 
exactes  ; 

3°  D'un  tube  à  niveau  et  trois  robinets  d'essai,  dont  l'inférieur 
doit  se  trouver  à  0oa,i00  au-dessus  du  ciel  du  foyer  ; 
.  Le  manomètre  et  le  tube  à  niveau  doivent  être  placés  à  la 
vue  du  mécanicien ,  afin  que  celui-ci  puisse  connaître  à  chaque 
instant  la  pression  de  la  vapeur  et  la  position  du  niveau  sans 
avoir  recours  à  aucune  manœuvre  ; 

4°  D'un  bouchon  fusible  placé  dans  le  ciel  de  la  boîte  à  feu  ; 
On  s'expose,  en  négligeant  cette  précaution,  à  avoir  fréquem- 
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ment  des  foyers  brûlés  par  la  négligence  des  conducteurs  de  la 

■ 

machine. 

5°  D'un  puissant  sifflet  ayant  un  son  différent  pour  chaque 
type  de  service,  et  qui  devra  pouvoir  être  manœuvré  indiffé- 
remment par  le  mécanicien  ou  le  chef  de  train.  Dans  le  cas  où 
cette  disposition  ne  serait  pas  adoptée,  on  devra  munir  le  ten- 
der  d'une  cloche.  Ce  dernier  mode  de  communication  entre  le 
mécanicien  et  le  chef  de  train  est  celui  qui  est  généralement 
employé  en  France. 

Toutes  les  fois  que  la  nature  du  combustible  l'exigera,  on 
devra  munir  la  cheminée  d'un  appareil  à  arrêter  les  flam- 
mèches. 

Chaque  machine  doit  être  munie  d'un  réservoir  destiné  à 
contenir  une  certaine  quantité  de  sable,  qu'on  laisse  tomber 
sur  les  rails,  lorsque  par  suite  de  l'humidité  et  de  la  gelée  les 
roues  motrices  viennent  à  patiner.  Le  sable  employé  doit  être 
aussi  fin  que  possible,  parfaitement  tamisé  et  exempt  d'éléments 
argileux.  Pour  le  conserver  toujours  dans  un  état  de  siccité  suf- 
sant,  il  convient  de  placer  le  réservoir  à  sable,  composé  d'une 
boîte  en  fonte,  sur  le  corps  cylindrique.  Le  fond  de  cette  boite 
est  muni  d'une  soupape  manœuvrée  au  moyen  d'une  tringle 
par  le  mécanicien  depuis  la  plate-forme,  et  qui  donne  issue  au 
sable  qu'un  tuyau  en  cuivre  conduit  jusque  sous  la  roue  motrice. 

Alimentation.  —  Chaque  machine  est  munie  d'au  moins 
deux  appareils  d'alimentation  ;  chacun  étant  en  état  de  suffire 
au  besoin,  et  l'un  d'eux  pouvant  fonctionner  indépendamment 
de  la  marche  de  la  machine,  afin  d'alimenter  la  chaudière  pen- 
dant le  stationnement. 

On  ne  doit  pas  oublier  de  vérifier  de  temps  en  temps  les 
soupapes  d'aspiration  et  de  refoulement.  • 

On  dispose  également  un  tuyau  de  prise  de  vapeur  permettant 
au  besoin  de  chauffer  l'eau  d'alimentation. 

Cylindres  et  pistons.  —  Mécanisme.  — -  On  devra  régler  le 
montage  des  plateaux  des  cylindres  avec  le  plus  grand  soin,  de 
manière  qu'il  y  ait  à  l'origine,  c'est-à-dire  quand  les  coussinets 
des  grosses  têtes  de  bielles  sont  neufs,  un  jeu  de  0M,004  à  0œ,OOG 
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dans  un  sens,  el  de  0m,008  à  0m,0i5  dans  le  sens  opposé,  aux 
deux  fins  de.  course  des  pistons. 

Le  maintien  de  cette  condition  de  montage  se  vérifiera  lors 
de  la  rentrée  de  la  machine  anx  ateliers  de  réparation,  par 
l'inspection  du  double  repérage,  fait  sur  les  glissières,  des 
fonds  de  cylindres  et  des  fins  de  course.  Pour  établir  le  tracé 
dans  le  cas  où  il  n'existerait  pas,  ou  prend  le  centre  des  touril- 
lons des  tétes  de  pistons,  comme  point  de  départ;  les  lins  de 
course  de  pistons  sont  indiquées  par  un  fort  trait  gravé,  et  les 
fonds  de  cylindres  par  un  trait  plus  léger. 

On  dev  ra  s'assurer  également,  à  chaque  réparation  nouvelle, 
que  l'axe  des  cylindres  passe  bien  par  le  milieu  des  tourillons 
des  manivelles,  aux  deux  points  morts  opposés,  et  vérifier,  au 
moyen  de  l'équerre  mobile,  les  lignes  de  montage  des  cylindres 
et  glissières,  s' assurant  que  ces  lignes  sont  parfaitement  per- 
pendiculaires aux  axes  des  essieux. 

Les  parties  du  mécanisme  qui  exigent  l'entretien  le  plus 
suivi  sont  les  pistons  et  les  tiroirs. 

Voici  quelques  extraits  du  règlement  concernant  l'emploi  des 
pistons  suédois,  dans  les  machines  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 

Les  corps  des  pistons  sont  rarement  en  fonte,  plus  souvent 
en  fer  forgé,  suivant  le  type  des  machines. 

La  fonte  employée  doit  être  grise  à  grains  fins  et  serrés, 
parfaitement  saine,  homogène  et  dure,  exempte  de  soufflures, 
piqûres,  gouttes  froides,  et  autres  défauts.  Les  corps  des  pistons 
en  fonte  (fig.  454)  sont  creux  à  l'intérieur  et  munis  d'entre- 
toises  et  de  nervures  reliant  les  faces  planes  à  la  couronne  et 
au  moyeu.  Us  présentent  au  pourtour  des  deux  faces  planes  un 
fort  chanfrein  destiné  à  faciliter  l'introduction  de  la  vapeur 
quand  le  piston  est  à  fond  de  course. 

Le»  pistons  en  fer  se  composent  d'un  moyeu  et  d'une  cou- 
ronne reliés  par  un  seul  plateau  placé  au  milieu  de  la  hauteur 
ou  à  l'une  des  extrémités  du  moyeu  (fig.  455"  et  456). 

Les  tiges  sont  en  fer  à  grains  fins  et  serrés,  présentant  à  la 
fois  une  grande  ténacité  et  une  dureté  convenable  pour  prendre 
un  beau  poli  par  le  frottement. 

t.  m.  18 
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L'emmanchement  des  tiges  de  pistons  dans  les  corp9  est  fait 
par  une  partie  filetée  cylindrique,  dont  les  filets  sont  arrondis. 
Sur  d'autres  lignes,  les  tiges  portent  un  emmanchement  co- 
nique à  l'exclusion  de  tout  autre. 

Le  montage  se  fait  de  la  manière  suivante,  l'ajustage  étant 
complètement  achevé  : 

i°  Monter  la  tige  du  piston  k  emmancher  dans  deux  supports 
placés  sur  un  banc  de  tour,  et  disposés  de  manière  à  l'empêcher 
de  tourner,  tout  en  lui  permettant  de  se  mouvoir  longitudina- 
lement.  —  Pour  placer  la  tige  à  emmancher  dans  les  supports, 


Flg.  456.    Niton  en  fer  et  segment.  Echelle  de  '. 


on  doit  la  monter  préalablement  sur  pointes  avant  de  régler  la 
position  des  coussinets  qui  la  fixent,  afin  d'Atre  sûr  qu'elle  est 
bien  centrée. 

T  Fixer  le  corps  du  piston  par  des  tocs  sur  le  plateau  du  tour. 

3°  Faire  tourner  le  plateau  par  l'intermédiaire  de  la  courroie 
du  tour,  pour  produire  l'emmanchement.— Veiller  à  ce  que  la 
tension  de  la  courroie  ne  soit  ni  trop  forte  ni  trop  faible.  — 
Arrêter  l'opération  quand  l'embase  porte  à  fond.  —  Araser  le 
renflement  formant  l'emmanchement  avec  les  deux  faces  planes 
du  corps  de  piston. 

Les  diamètres  primitifs  adoptés  pour  la  construction  des 
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cylindres  neufs  sont  au  nombre  de  six,  savoir  :  0m,380,  0m,400, 
0"I»,420,  0»  440,  0œ,443,  O^^O. 

L  épaisseur  primitive  des  cylindres  doit  être  de  0m,025  au 
moins  pour  toutes  les  machines. 

Les  cylindres  peuvent  être  alésés  jusqu'à  ce  que  leur  épais- 
seur soit  réduite  à  0m, 01 5  dans  les  parties  autres  que  les  cloisons 
qui  séparent  les  lumières  de  la  surface  intérieure. 

Ils  restent  en  service  jusqu'à  ce  que  l'épaisseur  soit  réduite 
àOB,,012;  à  ce  moment,  ils  sont  considérés  comme  usés  et 
doivent  être  remplacés1. 

D'après  cela,  il  peut  exister  entre  les  diamètres  des  cylindres 
neufs  et  de  ceux  arrivant  à  la  limite  d'usure  dans  la  même  série 
de  machines  une  différence  de  ()u,,026.  Pour  chaque  série  de 
machines,  il  existe  alors  plusieurs  types  de  pistons  présentant 
des  différences  de  diamètre  de  0,u,007.  Le  tableau  suivant 
résume  les  dimensions  des  types  employés  par  la  Compagnie 
de  l'Ouest. 


! 


NUMÉROS 


il... 

II  bis. 


m. 
m 


iv  

IV  bis  (•)... 

;vï::::: 

VI.  ... 

VI  bis. 

VII.  . . . 

VII  bis. 


■  |  ■      «  | 


DIAMÈTRE 

DBS  CÏURDMS. 


Mini- 
mum. 


0.380 
0,387 

0.400 
M07 


0.420 
0,427 

0,420 
0,427 
0.440 
0,447 
0,44» 
0,450 
0,4ft0 
0.407 


Maxi- 
mum. 


0.386 
0.393 

0.408 
0,413 


0.426 
0.433 

0,426 
0,433 
0,446 
0,453 
0,449 
0.456 
0,466 
0,473 


DIAMÈTRE 


citer, 
des 
pistons. 


0.377 
0.384 

0,397 
0,404 


0,417 
0,424 

0,417 
0,424 
0.437 
0,444 
0.440 
0.447 
0,457 
0.464 


inlér. 
des 
porgei. 


0.356 
0,363 

0,376 
0,383 


0,396 
0,403 

0,396 
0.403 
0,416 
0,423 
0,419 
0,426 
0.436 
0.443 


0,435 
0,442 
0,455 
0.462 
0,458 
0.465 
0,475 
0.482 


Les  emmanchements  dans  les  crusses  forment  un  renflement. 


TIGES 


Diamèt. 


Lon- 
gueur. 


0,055 


0.060 


0,062 


\ 


0.982 


0>64 

f  0,945 
0.068 
1.170 
0,908 
4.068 
1.113 
0,950 
235 
020 


0,062 
0,064 
0.064 
0.070 


\ 
) 

I  !"5 
[  i.< 

1.272 


1.051 
1.050 
1,165 


1  Les  cylindres  remplaçants  doivent  être  ramenés  au  diamètre  primitif 
de  la  série  à  laquelle  ils  appartiennent. 
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L'épaisseur  des  corps  des  pistons  est  de  : 
0m,120  pour  les  types  i  à  4  bis; 
0m,432  pour  les  types  5,  6  et  6  bis  ; 
0m,140  pour  les  types  7  et  7  bis. 

Le  jeu  ménagé  à  l'origine  entre  le  piston  et  les  fonds  du 
cylindre  se  trouve  modifié  en  sens  inverse,  quand,  par  suite  de 
l'usure  des  coussinets,  il  devient  nécessaire,  pour  régler  la 
longueur  des  bielles,  de  rapporter  des  cales  ou  de  changer 
celles  qui  existent.  Les  tiges  neuves  sont  préparées  à  la  plus 
grande  longueur  fixée  par  le  dessin,  mais  les  crosses  des  tiges 
de  piston  ne  sont  terminées  qu'au  moment  de  l'emploi. 

L'épaisseur  des  segments  est  de  0m,012  pour  les  plus  petits 
diamètres  de  cylindres  correspondant  à  chaque  type  de  piston, 
et  de  Om,Oii)  pour  les  plus  grands;  leur  largeur,  de  0m,034 
àOm,040. 

Les  rainures  destinées  à  recevoir  les  segments  sont  tournées 
concentriquement  à  la  tige.  Le  corps  extérieur  du  piston  doit 
être  excentré  d'un  demi-millimètre,  afin  que  la  saillie  des  seg- 
ments soit  de  Om,001  plus  forte  à  la  partie  inférieure  qu'à  la 
partie  supérieure,  et  que  le  frottement  se  fasse  toujours  sur  ces 
segments  et  jamais  sur  le  corps.  En  conséquence,  la  saillie  des 
segments  doit  être  de  Om,001  à  la  partie  supérieure  et  de  0",002 
à  la  partie  inférieure  pour  les  plus  petits  diamètres  de  cylindres 
correspondant  à  chaque  type  de  piston.  Elle  doit  être  de  0m,004*j 
à  la  partie  supérieure  et  de  0m,0055  à  la  partie  inférieure  pour 
les  plus  grands  diamètres. 

On  doit  remplacer  les  segments  lorsque  les  pistons  sont  sur 
le  point  de  frotter  dans  le  bas  des  cylindres.  ' 

Le  diamètre  extérieur  des  corps  de  piston  est  égal  au  dia- 
mètre minimum  d'une  même  série  diminué  de  0m,003.  Le 
diamètre  intérieur  des  gorges  est  égal  au  diamètre  extérieur  du 
piston  diminué  de  0m,62i. 

La  tension  des  segments  doit  être  très-faible,  afin  que  le 
frottement  soit  très-doux  ;  c'est  là  une  des  conditions  essen- 
tielles de  ce  système  de  pistons.  Elle  est  déterminée  à  son 
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maximum  par  une  croisure  des  tenons  de  0m,02f>  de  largeur 
laissant  un  jeu  de  0œ,002  entre  l'extrémité  des  tenons  et  le 
fond  des  entailles,  au  moment  de  la  mise  en  place  les  tenons 
ayant  eux-mêmes  0m,028. 

Pour  que  les  extrémités  des  segments  ne  rayent  pas  les  cylin- 
dres, on  les  bat  au  marteau,  et  l'on  dresse  la  partie  martelée 
à  la  lime  douce.  On  doit  également  adoucir  tous  les  angles  du 
piston. 

Les  segments  de  rechange  doivent  être  découpés  en  anneaux 
alésés  à  un  diamètre  intérieur  égal  à  celui  de  la  gorge,  aug- 
menté de  0m,009  pour  la  croisure,  et  extérieurement  tournés 
au  plus  grand  diamètre  de  la  série  à  laquelle  ils  appartiennent. 
Au  moment  de  l'emploi,  on  les  tournera  au  diamètre  du  cylindre 
auquel  on  les  appliquera,  augmenté  de  O^OOÎ),  et  on  les  cou- 
pera pour  former  les  croisures. 

i 

Châssis.  —  Suspension  et  traction.  —  La  traverse  d'avant 
de  la  machine  doit  être  munie  de  deux  tampons  à  ressort  — 
—  acier  ou  caoutchouc  —  et  d'un  crochet  d'attelage,  dont  la 
position  doit  correspondre  à  celle  de  ces  mêmes  organes  sur 
les  wagons. 

La  hauteur  du  centre  des  tampons  au-dessus  des  rails  est  de 
1",042  (Dresde,  4865)  avec  une  latitude  de  <r,400  pour  tenir 
compte  du  jeu  des  ressorts  des  voitures.  (Est  :  0m,990.) 

L'écartement  d'axe  en  axe  des  deux  tampons  doit  être  de 
im,754  (Est:  i-JiO),  et  le  diamètre  des  têtes  de  0m,350  au 
moins. 

Lorsque  le  tampon  est  poussé  à  fond,  il  doit  dépasser  la  tra- 
verse du  châssis  deOm,370.  A  l'état  de  repos,  le  point  d'attache 
du  crochet  d'attelage  doit  se  trouver  à  0m,370  en  arrière  du 
plan  vertical  tangent  aux  têtes  des  deux  tampons. 

L'attelage  de  la  locomotive  et  du  tender  doit  toujours  se 
composer  d'une  barre  et  de  deux  chaînes  de  sûreté. 

La  traverse  d'arrière  du  tender  porte  un  système  de  tampons 
et  crochet,  analogue  à  celui  que  nous  venons  de  décrire  pour  la 
machine. 
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Devant  les  roues  d'avant,  on  placera  toujours  deux  chasse- 
pierres  descendant  à  l'aplomb  des  rails  jusqu'à  QmjQ5Q  ou  0m,060 
de  leur  surface  supérieure  \ 

A  l'avant  de  la  machine  et  à  l'arrière  du  tender,  il  faut 
ménager  des  points  d'attache  pour  y  placer  trois  lanternes  au 
moins. 

La  plate-forme  du  mécanicien  doit  être  recouverte  d'un  abri. 

La  plus  grande  largeur  de  la  machine,  qui  est  généralement 
celle  du  bâti  et  de  ses  accessoires,  ne  doit  pas  dépasser  3m,0o; 
celle  du  tender  2"  ,743  (y  compris  l'escalier)  jusqu'à  une  hau- 
teur de  im,372  au-dessus  du  niveau  des  rails. 

Chaque  fois  que  la  machine  rentre  aux  ateliers  de  réparation, 
il  faut  vérifier,  à  la  jauge,  la  hauteur  des  tabliers  de  la  machine 
et  du  tender. 

On  vérifiera  également  les  lignes  de  montage  des  glissières 
des  plaques  de  garde,  par  rapport  à  Taxe  de  la  machine  et  aux 
centres  des  cylindres,  et,  à  l'aide  de  l'équcrrc  mobile  (supposée 
vérifiée  elle-même),  la  rcctangulation  de  ces  glissières. 

Ressorts.  —  La  section  transversale  des  fouilles  de  ressorts 
a  généralement  en  épaisseur  0m,0i0  à  0n,,01;J,  et  en  largeur 
0m,07r>  à  0m,0!)0,  selon  la  charge  que  ces  organes  ont  à  porter. 

L'acier  employé  à  la  fabrication  des  ressorts,  quelle  que  soit 
son  espèce,  doit  être  toujours  dur  et  ner\ eux.  Dans  L'acier  fondu, 
on  reconnaît  le  nerf  à  une  petite  pellicule  fibreuse  que  Ton  re- 
marque au  côté  opposé  à  l'entaille.  11  en  est  de  même  pour  les 
aciers  puddlés  bruts.  Quant  aux  aciers  corroyés,  on  les  compose 
de  mises  d'acier  de  dureté  moyenne,  ou,  si  les  aciers  dont  on  dis- 
pose sont  très-durs,  ou  met  à  l'extérieur  une  lame  d'acier  un  peu 
doux  ;  après  le  premier  soudage,  on  entaille  à  chaud  le  paquet 
du  coté  de  la  mise  d'acier  doux,  on  le  plie  et  on  le  corroie  de 
nouveau.  L'acier  doux  se  trouve  ainsi  des  deux  côtés  en  couche 
très-mince,  après  le  laminage;  aussi  retrouve-t-on  à  la  casse  la 
môme  fibre,  mais  bien  plus  prononcée,  car  elle  est  ferreuse  par 

1  Sur  le  chemin  de  ter  du  Nord,  la  hauteur  réglementaire  est  0«»,060. 
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suite  des  chaudes  successives  que  l'acier  a  subies  et  qui  ont  dé- 
carburé tant  soit  peu  la  partie  extérieure  des  paquets.  Cette 
partie  fibreuse,  très-tenace,  donne  de  la  raideur  au  ressort  et 
empêche  la  casse  des  feuilles. 

Avant  la  trempe,  les  feuilles  doivent  être  chauffées  au  rouge- 
blanc  naissant.  On  met  la  feuille  horizontalement  dans  l'eau 
froide,  et  on  l'en  retire  encore  assez  chaude  pour  que  l'eau  qui 
la  recouvre  s'évapore  presque  instantanément.  Les  rouleaux 
conservent  encore  des  parties  rouges;  les  parties  effilées  sont  assez 
froides  pour  rester  recouvertes  d'eau  pendant  quelques  secondes. 

On  recuit  ensuite  au  bois  fumant  ou  étincelant,  suivant  la 
dureté  des  aciers.  On  ajuste  les  feuilles  immédiatement  après 
recuit,  par  conséquent  lorsqu'elles  sont  encore  chaudes 

Rappelons  ici  que,  pour  obtenir  de  la  machine  une  marche 
régulière  et  é\iter  la  fatigue  des  ressorts,  il  faut,  chaque  fois  au 
moins  que  la  machine  rentre  aux  ateliers,  faire  une  vérification 
de  la  répartition  de  la  charge. 

Dans  les  Technische  Vercinbarungen,  §4  40  (4865),  les  ingé- 
nieurs allemands  recommandent  la  suspension  des  machines 
sur  trois  points  par  l'emploi  des  balanciers. 

Essieux.  —  Roues.  —  Bandages.  —  Répartition  du  poids. 
—  L'écartement  des  points  de  contact  des  roues  extrêmes  sur 
les  rails  doit  être  aussi  grand  que  possible,  mais  dépendant 
néanmoins  de  la  courbure  de  la  voie. 

Pour  les  chemins  de  fer  présentant  en  pleine  voie  de  nom- 
breuses courbes,  dont  les  rayons  sont  compris  dans  les  limites 
suivantes,  l'écartement  maximum  des  essieux  extrêmes  ne  dé- 
passera pas  les  valeurs  indiquées  ci-dessous.  Si  l'on  doit  ren- 
contrer en  pleine  voie  des  courbes  d'un  rayon  inférieur  à 
2i0  mètres,  il  devient  nécessaire  de  placer  la  machine  sur 
un  avant-train  mobile  ou  sur  des  essieux  pouvant  se  déplacer 
latéralement. 

1  Extrait  d'une  noie  communiquée  par  M.  A.  Gouvy,  ancien  élève  de 
l'Ecole  centrale  des  arts  et  manufactures,  maître  de  forges,  etc. 
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Limita  de»  rayon» 

240»  à  300» 
300    à  360 
360    à  460 
au  delà  de  460 

L'entr  axe  des  essieux  doit  être  vérifié  de  temps  en  temps  au 
moyen  de  jauges,  tant  sur  les  glissières  des  boîtes  à  graisse 
que  sur  ces  dernières  elles-mêmes. 

Il  est  convenable  de  no  jamais  faire  porter  aux  bandages 
d'une  paire  de  roues  plus  de  13  000  kilogrammes  y  compris 
son  propre  poids. 

On  s'attachera  principalement  à  charger  d'une  manière  con- 
venable l'essieu  d'avant  —  qui,  dans  les  machines  à  voyageurs  à 
trois  essieux,  devra  porter  au  moins  le  quart  du  poids  total. — 
Dans  le  cas  où  l'essieu  d'arrière  d'une  machine  à  six  roues  est 
un  essieu  porteur,  il  faut  lui  faire  porter  au  moins  le  cinquième 
de  la  charge  totale.  La  répartition  du  poids  sur  les  essieux  ac- 
couplés doit  se  faire  de  manière  à  les  charger  tous  également. 

Le  remplacement  des  essieux  se  fait  dès  que  le  diamètre  des 
fusées  se  trouve  réduit  d'une  certaine  quantité.  Cette  limite 
d'usure  est  fixée  à  0m,010  de  réduction  sur  le  diamètre  de  la 
fusée  pour  les  essieux  de  locomotives  et  tenders.  —  (Chemin 
de  fer  du  Nord.) 

Le  fer  forgé  de  première  qualité  et  l'acier  fondu  sont  seuls 
employés  pour  la  fabrication  des  roues  de  locomotives.  L'emploi 
des  moyeux  en  fonte  est  admis  en  Allemagne,  mais  il  tend  à 
disparaître. 

Le  boudin  des  roues  doit  avoir  au  moins  0,n,025  de  saillie  à 
partir  du  sommet  du  rail,  sans  dépasser  0n,,035  lorsque  l'usure 
est  à  son  maximum.  On  laisse  un  jeu  de  0m,010  au  moins  entre 
le  boudin  et  le  rail,  mais  ce  jeu  ne  doit,  en  aucun  cas,  arriver 
à  dépasser  0m,025,  sauf  pour  les  roues  du  milieu  des  machines 
k  trois  essieux,  où  on  peut  le  porter  jusqu'à  0ro,038. 

L'écartement  des  roues  d'un  même  essieu,  mesuré  entre  les 
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3»,000 
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faces  intérieures  des  bandages,  doit  être  de  l",360,  avec  une 
tolérance  de  0m,003  en  dessus  ou  en  dessous. 

La  largeur  des  bandages  doit  être  comprise  entre  (P,i27  et 
0B,I52. 

Le  diamètre  minimum  que  l'on  donne  aux  roues  motrices 
de  locomotives  est  de  lm,07  pour  des  vitesses  inférieures  à 
30  kilomètres  par  heure  ;  de  lm,37  pour  des  vitesses  de  30  à 
4;>  kilomètres  par  heure;  de  im,52  pour  des  vitesses  supérieures 
à  45  kilomètres  par  heure. 

Le  diamètre  des  roues  de  tendcr  doit  être  de  0m,900  au 
minimum. 

L'écartement  des  roues,  leur  diamètre  et  l'épaisseur  des 
bandages  doivent  être  exactement  vérifiés  à  la  jauge,  avant  de 
les  passer  sous  la  machine. 

Les  roues  couplées  doivent  être  rigoureusement  de  môme 
diamètre,  la  tolérance  maxima  d'une  paire  de  roues  à  l'autre 
ne  dépassant  jamais  0W,001 . 

L'épaisseur  des  bandages,  et  l'état  d'avancement  de  leur 
usure,  sont  également  vérifiés  avec  le  plus  grand  soin,  toutes 
les  fois  que  la  machine  rentre  aux  ateliers. 

La  limite  d'épaisseur  minima,  adoptée  en  Allemagne  pour 
les  bandages  de  locomotives  ou  tenders  en  fer  et  en  acier,  est 
0m,022;  à  partir  de  cette  dimension,  le  bandage  ne  présente 
plus  de  garanties  suffisantes  de  sécurité  et  doit  être  mis  au  rebut. 

Sur  le  chemin  de  fer  du  Nord,  la  limite  d'épaisseur  des 
bandages  est  fixée,  en  ce  qui  concerne  les  roues  de  machines, 
à  0m,03o  pour  le*  bandages  en  fer,  et  0m,02;>  pour  ceux  en 
acier,  et  pour  les  tenders  à  0m,02o  ou  0ln,U20  suivant  qu'ils 
sont  en  fer  ou  en  acier.  Cette  mesure,  un  peu  rigoureuse  au 
point  de  vue  de  l'économie,  est  nécessitée  par  la  vitesse  des 
trains,  généralement  plus  grande  sur  cette  ligne  que  sur  les 
autres  lignes  du  continent. 

Nous  verrons  plus  loin,  —  chap.  111,  —  que  l'on  peut  lever 
les  machines  et  visiter  les  essieux  en  employant  le  treuil-chariot 
et  la  pose  sur  tréteaux,  méthode  plus  expéditive  que  celle  indi- 
quée au  n°  364. 
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11. 

CLASSIFICATION    DES  VÉHICULES. 

371.  «militions  générales.  —  Dans  les  différents  sujets  que 
nous  avons  passés  en  revue  jusqu'ici,  la  question  technique  se 
présentait  au  premier  rang  avec  une  importance  qui  réclamait 
toute  l'attention  de  l'ingénieur  chargé  de  la  construction  et  de 
l'entretien.  11  s'agissait  avant  tout  de  satisfaire  aux  trois  con- 
ditions de  sécurité,  de  convenance  et  d'économie,  qui  dominent 
le  problème  de  la  locomotion  : 

Chemin  et  voie  bien  construits  et  convenablement  entretenus; 
surveillance  et  police  de  la  ligne  exercées  avec  vigilance;  enfin, 
locomotives  solidement  construites  et  maintenues  en  bon  état. 

Ce  résultat  obtenu,  l'administration  du  chemin  de  fer  pou- 
vait considérer  ses  intérêts  d'entrepreneur  de  transports  comme 
parfaitement  sauvegardés. 

Mais,  dans  l'étude  que  nous  abordons,  nous  rencontrons  une 
quatrième  condition  :  l'administration  se  trouve  ici  directe- 
ment en  contact  avec  le  public,  qui  a  ses  exigences,  générale- 
ment très-légitimes,  et  dont  il  faut  nécessairement  tenir  compte. 
Cette  situation,  qui  découle  de  la  nature  de  ses  rapports  avec  le 
public,  introduit  dans  la  question  un  nouvel  élément  que  l'ad- 
ministration ne  peut  négliger  sans  compromettre  gravement 
ses  intérêts.  Dès  lors,  la  tache  de  l'ingénieur  devient  plus  com- 
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pliquée;  car  l'étude  des  véhicules  et  de  leurs  différents  éléments 
comprendra  non-seulement  le  point  de  vue  technique  et  écono- 
mique, mais  encore  la  nécessité  de  répondre,  dans  la  mesure 
du  possible,  aux  besoins  réels  du  public  qui  demande,  en  retour 
du  monopole  concédé  et  du  prix  de  transport  généralement 
très-rémunérateur,  des  garanties  de  sécurité  et  de  confort  en 
rapport  avec  les  progrès  réalisés  par  l'industrie  dans  tous  ses 
développements. 

Une  des  principales  préoccupations  de  l'ingénieur  du  maté- 
riel des  transports,  c'est  le  choix  des  types  de  véhicules. 

Après  une  longue  et  coûteuse  expérience,  on  reconnaît  qu'il 
faut  réduire  le  nombre  des  types  différents  au  minimum,  tant 
au  point  de  vue  de  l'économie  des  frais  de  construction  et  d'en- 
tretien que  pour  la  facilité  des  relations  existant  entre  les  dif- 
férentes lignes,  relations  qui  tendent  à  se  multiplier  de  plus  en 
plus,  et  qui  ne  peuvent  donner  lieu  à  un  trafic  avantageux  qu'à 
la  condition  de  s'effectuer  au  moyen  de  véhicules  n'exigeant 
aucune  disposition  spéciale  à  leur  passage  d'une  ligne  à  une 
autre. 

Aussi  la  tendance  des  administrations  de  chemins  de  fer 
est-elle  de  réduire  leurs  véhicules  à  un  petit  nombre  d'espèces, 
dont  l'emploi  se  prête  à  des  transports  variés,  pouvant  circuler 
dans  tous  les  trains  et  sur  toutes  les  lignes.  C'est  là,  en  effet, 
que  gît,  quelquefois  en  grande  partie,  la  question  de  l'éco- 
nomie de  transports;  dans  ce  but,  l'ingénieur  devra  donc, 
en  premier  lieu,  tenir  compte  des  conditions  essentielles  du 
tratic  local  à  desservir,  de  la  nature  des  marchandises  à  trans- 
porter, des  habitudes  et  des  exigences  de-  la  population  appelée 
à  parcourir  la  voie  de  circulation,  tout  en  prenant  cependant 
en  considération  la  situation  topographique  de  sa  ligne,  et  les 
relations  que  l'avenir  peut  créer  avec  d'autres  chemins  déjà  en 
exploitation. 

En  homme  prudent  et  soucieux  des  intérêts  qui  lui  sont  con- 
fiés, il  s'efforcera  de  se  rapprocher  autant  que  possible  des  types 
qui  lui  paraîtront  les  meilleurs,  tout  en  cherchant  à  y  apporter 
les  améliorations  que  l'expérience  aura  indiquées  comme  dura- 
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bles,  et  qui  n'introduiront  pas  de  modiûcations  trop  sensibles 
dans  l'ensemble  du  matériel. 

Enfin,  l'ingénieur  n'oubliera  pas,  dans  ses  études,  qu'il  im- 
porte de  réduire,  autant  que  possible,  le  poids  du  véhicule,  par 
rapport  à  celui  des  matériaux  que  ce  véhicule  peut  transporter, 
ou  au  nombre  des  voyageurs  dont  il  est  capable,  sans  pour  cela 
en  compromettre  la  solidité,  et  dans  le  cas  particulier  des  voi- 
tures, sans  altérer  les  conditions  de  commodité  et  d'élégance 
que  le  voyageur  aime  à  y  rencontrer. 

372.  Classification  des  véhicules  de  transport.  —  Nous  di- 
viserons d'abord  les  véhicules,  d'après  leur  destination,  en  deux 
grandes  catégories.  Dans  la  première,  nous  comprendrons  les 
voitures  à  voyageurs,  et  dans  la  deuxième,  les  wagons  à  mar- 
chandises. Puis,  dans  chacune  de  ces  catégories,  nous  étudie- 
rons séparément  les  véhicules  des  différentes  classes  qui  la 
composent. 

A.  Voilures.  —  Une  longue  expérience  a  permis  de  poser  en 
principe  que  le  public  voyageur,  en  Europe,  peut  être  divisé  en 
trois  classes  auxquelles  répondent  trois  types  de  voitures,  que 
l'on  désigne  sous  le  nom  de  voitures  de  première,  de  deuxième 
et  de  troisième  classe.  Elles  peuvent,  d'ailleurs,  appartenir  à 
deux  systèmes  différents  :  le  système  anglais,  employé  en  Angle- 
terre, en  France,  en  Belgique,  en  Italie,  et  dans  plusieurs  par- 
ties de  l'Allemagne  et  delà  Suisse;  et  le  système  américain, 
que  l'on  rencontre  aux  États-Unis  d'Amérique,  et,  en  Europe, 
dans  une  partie  de  l'Allemagne  et  de  la  Suisse;  chacun  d'eux 
présente  ses  avantages  et  ses  inconvénients. 

Les  wagons  anglais,  reposant  généralement  sur  quatre  roues, 
sont  divisés  par  des  parois  transversales  en  trois  ou  quatre 
caisses,  coupés,  ou  compartiments  à  quatre,  huit  ou  dix  places 
chacun,  indépendants  les  uns  des  autres,  et  communiquant  avec 
l'extérieur  par  deux  portes  latérales. 

Dans  les  wagons  américains,  beaucoup  plus  grands  que  les 
premiers,  et  roulant  sur  huit  roues  réunies  quatre  à  quatre  en 
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deux  trains  articulés  pour  faciliter  le  passage  dans  les  courbes, 
l'entrée  et  la  sortie  ont  lieu  aux  deux  extrémités  du  véhicule, 
traversé  d'un  bout  à  l'autre  par  un  couloir  longitudinal  permet- 
tant une  libre  circulation  du  personnel  de  l'administration  et 
des  voyageurs. 

Dans  les  premiers,  le  voyageur,  une  fois  assis  à  sa  place, 
peut  achever  tranquillement  son  voyage  sans  être  fatigué  par 
un  va-et-vient  continuel,  et  cette  condition  prend  surtout  de 
l'importance  pour  les  trajets  d'une  certaine  longueur,  durant 
lesquels  se  présente  la  nécessité  de  passer  la  nuit  en  voiture. 
Mais  la  difficulté  d'entrée  et  de  sortie  aux  stationnements,  l'im- 
possibilité, pendant  toute  la  durée  de  la  marche,  de  se  livrer  à 
aucun  mouvement,  ou  de  passer  d'un  compartiment  dans  un 
autre,  de  pouvoir  communiquer  an  besoin  avec  les  agents  du 
train,  sont  de  graves  inconvénients  inhérents  à  ce  système  de 
fractionnement  des  voitures,  auxquels  on  peut  encore  ajouter 
la  disposition  vicieuse  des  marchepieds,  qui  en  rend  l'accès 
difficile,  dangereux  quelquefois,  même  pour  des  gens  ingambes, 
et  enfin  l'inconvénient  des  portes  latérales  pratiquées  sur  les 
faces  parallèles  à  la  voie  et  pouvant  donner  lieu  à  des  accidents, 
si,  par  suite  de  quelque  négligence,  elles  viennent  à  s'ouvrir 
pendant  la  marche  du  train. 

Au  point  de  vue  de  la  composition  des  trains,  ce  système  de 
voitures,  dont  les  dimensions  et  le  poids  sont  relativement  assez 
faibles,  offre,  d'un  autre  côté,  de  grands  avantages,  surtout 
quand  il  s'agit,  dans  une  station  de  passage,  d'ajouter  quelques 
places  à  un  train. 

Mais  l'absence  de  communication  entre  les  compartiments  et 
les  différents  wagons  rend  le  service  du  contrôle  et  la  commu- 
nication entre  les  divers  agents  pendant  la  marche,  difficile 
et  le  plus  souvent  impossible.  Ce  n'est  que  lorsque  la  largeur 
des  ouvrages  d'art  le  permet,  en  prolongeant  suffisamment  les 
marchepieds  à  chaque  extrémité  du  wagon,  que  l'on  peut  ob- 
tenir une  circulation  à  l'extérieur1.  Mais  quand  bien  même 

■  I"  Part.,  rhap.  Il,  g  1;!H.  Enquêté  (ouvrage  cité),  1863. 
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cette  disposition  pourrait  être  adoptée  sur  toutes  les  lignes,  elle 
expose  à  un  danger  constant  le  personnel  chargé  de  ce  service. 

Les  administrations  de  chemins  de  fer  désirant  mettre  leurs 
agents  à  l'abri  des  accidents,  répondre  aux  vives  sollicita- 
tions du  public,  et  calmer  les  appréhensions  causées  par  des 
événements  de  diverse  nature  survenus  dans  ces  dernières  an- 
nées, et  attribués  à  l'impossibilité  de  communication  du  public 
avec  le  personnel  du  train,  ont  essayé,  depuis  quelque  temps, 
plusieurs  systèmes  de  communication  sur  lesquels  nous  revien- 
drons plus  loin;  nous  pouvons  dire  dès  à  présent  que  la  ques- 
tion n'a  pas  été  résolue  d'une  manière  complètement  satisfai- 
sante, et  que  l'objection  qui  en  résulte  contre  l'emploi  du 
système  anglais  subsiste  encore  aujourd'hui  dans  toute  son 
importance. 

La  difficulté  d'établir  en  hiver  un  procédé  de  chauffage  éco- 
nomique constitue  un  autre  inconvénient  inhérent  à  ce  sys- 
tème. Jusqu'ici,  les  administrations,  surtout  en  France,  ont 
restreint  l'application  du  chauirage  aux  voitures  de  première 
classe,  tandis  qu'il  serait  certainement  d'une  plus  grande  uti- 
lité pour  les  voitures  de  deuxième  et  surtout  de  troisième,  dans 
lesquelles,  par  suite  de  la  simplicité  de  la  construction,  le  voya- 
geur, généralement  moins  bien  prémuni  contre  le  froid,  est 
beaucoup  plus  exposé  à  ressentir  les  rigueurs  de  la  saison. 

On  a  construit  également  dans  le  système  anglais  des  voi- 
tures à  six  roues  plus  grandes  que  les  voitures  ordinaires.  On 
pensait  assurer  la  stabilité  du  véhicule  par  l'emploi  de  trois 
essieux  et  éviter  un  accident  dans  le  cas  de  rupture  de  l'un 
d'eux.  L'expérience  a  prouvé  que  cette  disposition  multiplie  les 
chances  de  rupture  des  essieux,  en  produisant  des  réactions 
beaucoup  plus  fortes  au  passage  des  courbes.  L'augmentation 
de  dimensions  n'étant  pas  d'ailleurs  un  avantage  sous  beaucoup 
de  rapports,  cette  disposition,  que  Ton  rencontre  encore  sur 
plusieurs  railvvays,  ne  doit  pas  être  imitée. 

En  Allemagne,  où  ce  système  de  voitures  prit  tout  d'a- 
bord une  grande  extension,  les  différentes  lignes  qui  l'avaient 
employé  commencent  à  revenir  aux  voitures  à  quatre  roues,  et 
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motivent  ce  retour  par  la  raison  que  ces  dernières  présen- 
tent sur  les  voitures  à  trois  essioux  les  avantages  suivants  : 

1°  Poids  moindre,  et  par  suite  facilité  plus  grande  de  ma- 
nœuvres de  gare,  et  d'addition  aux  trains  de  voitures  supplé- 
mentaires dans  les  stations  de  passage  ; 

2°  Diminution  des  dimensions  des  plaques  tournantes,  cha- 
riots roulants,  et  remises  de  voitures  ; 

3°  Sécurité  plus  grande,  provenant  de  l'augmentation  de 
la  charge  et  de  sa  meilleure  répartition  sur  les  essieux  ; 

4°  Diminution  de  résistance  et  augmentation  de  sécurité 
dans  le  passage  des  courbes,  et  des  changements  de  voies  dans 
les  gares  ; 

5°  Diminution  des  réparations  par  suite  du  nombre  moindre 
d'essieux,  boîtes  à  graisse,  ressorts  de  suspension  ; 

6°  Meilleur  emploi  des  places  offertes  dans  le  cas  d'une  faible 
circulation,  ou  lorsque,  pour  quelques  voyageurs  seulement,  il 
devient  nécessaire  d'ajouter  une  voiture  ; 

7°  Facilité  plus  grande  d'avoir,  même  dans  des  trains  de 
faible  longueur,  des  compartiments  réservés  pour  daines  et 
pour  fumeurs. 

On  a  lait  aux  voitures  à  quatre  roues  le  reproche  de  n'avoir 
pas,  dans  les  trains  à  grande  vitesse,  une  marche  aussi  régu- 
lière que  celles  portées  par  un  plus  grand  nombre  d'essieux. 
Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  suffit  de  donner  aux  essieux  un 
entraxe  suflisant.  Cet  écartement  peut  atteindre  i  à  5  mètres 
sans  gêner  le  passage  de  la  voiture  dans  des  courbes  de  300  mè- 
tres, et,  en  ralentissant  la  vitesse,  on  peut  lui  faire  franchir  sans 
danger  des  courbes  de  135  mètres  de  rayon.  Mais  ces  dimen- 
sions sont  rarement  employées  et  généralement  on  ne  dépasse 
pas  4  mètres  *. 

Si  nous  considérons  maintenant  les  wagons  du  système  amé- 

•  1  M.  Krauss,  ancien  chef  du  service  des  machines  à  Zurich,  dit,  à  cet 
effet,  qu'il  doit  exister  entre  cette  dimension  et  la  longueur  du  châssis  un 
rapport  de  <  à  1 ,75,  pour  qu'à  des  vitesses  de  Îi0  kilomètres  a  l'heure,  le 
mouvement  du  véhicule  ait  lieu  d'une  manière  régulière. 
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ricain,  nous  voyons  qu'ils  offrent  d'abord  une  grande  facilité 
d'accès  par  les  deux  escaliers  qui  les  terminent  en  descendant 
très-près  des  rails;  qu'une  fois  le  train  en  marche,  le  voya- 
geur circule  librement  dans  toute  rétendue  de  la  voiture,  au 
moyen  du  couloir  longitudinal  ;  le  contrôle  peut  être  fait  sans 
difficulté  par  les  agents  de  la  Compagnie  passant  d'une  voiture 
à  l'autre,  et  ceux-ci  se  mettent  en  communication  les  uns  avec 
les  autres,  lorsque  les  besoins  du  service  le  demandent.  D'autre 
part,  la  possibilité  d'établir  en  hiver  un  poêle  dans  les  voitures 
ainsi  disposées,  rend  le  chauffage  facile  et  permet  de  l'appli- 
quer, sans  beaucoup  de  frais,  aux  voitures  des  différentes  classes. 
Enfin,  la  position  des  portes  ouvrant  sur  les  passerelles  et  hors 
de  la  portée  des  voyageurs  assis  évite  le  danger  que  nous  avons 
signalé  dans  le  premier  système.  Mais  il  résulte,  par  suite  du 
petit  nombre  des  portes,  un  encombrement  des  voyageurs,  à 
l'entrée  et  à  la  sortie,  qui  augmente  quelque  peu  le  temps  de 
stationnement  dans  les  gares. 

Le  poids  mort  est  également  moins  bien  utilisé  dans  les  voi- 
tures américaines,  lorsque  celles-ci  sont  incomplètement  occu- 
pées, le  couloir  et  les  plates-formes  absorbant  d'ailleurs  environ 
25  pour  100  de  l'espace  total.  Cette  augmentation  des  frais  de 
premier  établissement  est  cependant  compensée  par  la  suppres- 
sion des  cloisons  et  des  nombreuses  portes  latérales  qui  carac- 
térisent le  premier  système. 

Les  grandes  dimensions  des  voitures  américaines  rendent  la 
composition  des  trains  plus  difficile  avec  ces  véhicules  qu'avec 
les  précédents,  et  occasionnent  une  augmentation  considérable 
des  frais  de  traction,  lorsque  pour  placer  quelques  voyageurs, 
on  se  trouve  obligé  d'ajouter  au  train  une  de  ces  immenses 
voitures  à  huit  roues  qui  contiennent  jusqu'à  soixante-douze 
places. 

Le  système  d'accouplement  rigide  et  l'absence  de  tampons  de 
choc  qui  distinguent  le  type  primitif  des  voitures  américaines 
est  également  défectueux.  Au  moment  de  la  mise  en  marche, 
l'effort  nécessaire  pour  vaincre  l'inertie  du  train  est  bien  plus 
grand  qu'avec  le  mode  d'attache  à  crochets  et  tendeur,  généra- 
t.  m.  19 
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leroen  t  employé  aujourd'hui.  Dans  le  m™*»  a 
se  produit,  en  raison  de  la  rigid  té  de  ,  *  C°WÎ**>  » 
obliques  qui  se  traduisent  par  une  ,,!„!!  f^'  des  efforts 
dins  des  roues,  et  quel^Sl^  T^Tf^ de8 bou" 
rindopeudancedeselsiei.  ZZrZ^T'  "** 
qu'apparaissent  les  défauts  de  l'acC^ent  deraille-»ent 

des  obstacles  souvent  «ddéna^^S*'  ^  "* 

s  agit  de  séparer  les  véhicules  et  de  les  rJ/  quand  3 

Dans   les  manœuvres  de  ^pp  i  l      P    er  sur  ,a  voie. 

exige  delà  part  du  Z^ùrTC  "  ^  *  ch<* 

toute  particulière,  „écessaire 

tenaient  des  chocs,  raais  qui  m^Zt^ZT 
duroe  des  manœuvres.  ^"'"eranlement  la 

On  peut  faire  disparaître  une  trrandr»  a 
nients  en  réduisant  la  longueur  tetiT/*  CeS  incon^ 
ricain,  et  en  les  mumssJv'^J™" 7  dU  S>'stèl»e  amé- 
logues  à  ceux  des  voitures  JEÎ^«  ^ 
qu.  avait  pour  but  de  faciliter  le  passaee  dit?  art,culë- 
trouvait  motivé  par  la  grande  ^721  £"  ?•  C°Urbes  et  » 
14  et  quelquefois  ,8  raètres,  Jg^  * J^J-J  -  ,3, 

remplaee  avec  avantage  par  quatre  roues  Zn«  e*et  °"  le 
fixes  parallèles.  M    ""e  roue,  montées  sur  essieu* 

Avec  cette  modification  adoptée  pour  les  voiture  a  m 
suisse,  la  voiture  américaine  semble  pZT* 
assez  sensibles;  mais  l'application  en  éUn  toutl  1  avmU*<* 
bon  que  1  expérience  vienne  les  confirmer  te'  "  est 

Résumons  Ja  comparaiSOn  précédons 
que  nous  emprmitons  à  M.  K  '      ^^Jf.'^  ligues 
des  machines  à  Z|JP1-C?1.  S'  ancien  «génieur  en  chef 


Avantages  <ju  gvstôj^,e  anglais  : 
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2.  Facilité  de  composition  des  trains; 

3.  Facilité  de  manœuvre  dans  les  gares  ; 

4.  Rapidité  d'entrée  et  de  sortie  des  voyageurs. 
Avantages  du  système  américain  : 

{ .  Montée  et  descente  sans  danger  pour  les  voyageurs  ; 

2.  Facilité  de  contrôle,  de  communication  des  voyageurs 
entre  eux  et  avec  les  agents  du  train,  facilité  d'installation  dans 
le  train  de  lieux  d'aisances  à  la  portée  du  public  ; 

3.  Facilité  de  chauffage  des  voitures  ; 

4.  Ventilation  facile  pendant  les  saisons  chaudes  ; 

5.  Sécurité  des  voyageurs  contre  le  vol,  le  meurtre,  et  les 
chutes  de  voiture  ; 

(i.  Facilité  de  circulation  dans  les  gares,  par  suite  de  la  pos- 
sibilité de  franchir  chaque  voiture  au  moyen  des  escaliers. 

Inconvénients  de  chacun  des  systèmes  : 
Pour  le  système  anglais  : 

1.  Montée  et  descente  des  voitures  dangereuses  pour  les 
voyageurs  ; 

2.  Incommodité  des  places  du  milieu  ; 

3.  Désagrément  des  compartiments  pendant  la  saison  chaude. 
Impossibilité  de  communiquer  avec  les  voyageurs  des  autres 
compartiments  et  les  agents  du  train  ;  difficulté  de  changer  de 
place  ; 

4.  Danger  des  portes  latérales  ; 
Vu  Grande  longueur  des  trains. 

Pour  le  système  américain  : 

1.  Incommodité  des  grands  locaux  au  point  de  vue  de  la 
tranquillité  des  voyageurs,  surtout  pendant  la  nuit; 

2.  Danger  de  déraillement  par  suite  de  soulagement  des  es- 
sieux, en  cas  de  charge  inégalement  répartie; 

3.  Difficulté  de  manœuv  re  dans  les  gares. 

De  nouvelles  voitures,  réunissant  jusqu'à  un  certain  point  les 
avantages  des  deux  systèmes,  ont  été  proposées  par  MM.  Bour- 
nique  et  yidard  et  adoptées  dans  ces  derniers  temps  par  quel- 
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ques  lignes  françaises,  sur  lesquelles  elles  commencent  à  entrer 
en  circulation.  Ces  voitures  sont  à  deux  étages,  la  partie  infé- 
rieure étant  disposée  suivant  le  système  anglais,  et  la  partie 
supérieure  présentant,  d'après  le  mode  des  voitures  améri- 
caines, un  couloir  longitudinal.  La  surélévation  due  à  cette 
superposition  a  nécessité  l'abaissement  de  l'étage  inférieur  jus- 
qu'au niveau  des  quais,  ce  qui  a  permis  de  supprimer  les  mar- 
chepieds incommodes  des  voitures  anglaises,  tandis  qu'un 
escalier  placé  aux  deux  bouts  offre  un  accès  facile  à  l'étage  su- 
périeur. Cette  disposition  présente  aussi  l'avantage  de  réduire 
les  frais  de  traction,  l'augmentation  du  rapport  du  poids  utile 
au  poids  mort  étant  de  30  pour  100. 

B.  Wagons.  —  C'est  surtout  en  considérant  les  wagons 
affectés  au  transport  d'une  si  prodigieuse  variété  de  marchan- 
dises différentes  que  l'on  sent  l'utilité  d'établir  une  classifi- 
cation raisonnée  permettant  de  réduire  autant  que  possible 
le  nombre  des  types  employés.  Nous  rappellerons  donc  ici  à 
l'ingénieur  chargé  du  matériel  roulant  que  le  but  vers  lequel 
il  doit  diriger  tous  ses  efforts,  c'est  d'arriver  à  restreindre  au 
plus  petit  nombre  possible  celui  des  types  différents  dont  il 
aura  fait  choix,  et  de  les  disposer  de  telle  sorte  qu'au  moyen 
de  légères  modiGcations  prises  à  l'avance  et  n'entraînant  pas  de 
frais  considérables,  il  puisse  répondre  à  toutes  les  exigences 
que  présentera  le  transport  des  diverses  matières  en  circulation 
sur  la  ligne. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  nous  pensons  que  le  matériel  actuel- 
lement employé  sur  les  différentes  lignes  en  général  peut  se 
réduire  à  trois  types  principaux,  en  mettant  en  dehors  de  cette 
classification  les  différences  de  détail  qui  résultent  de  l'appli- 
cation d'une  guérite  de  garde,  d'un  système  de  frein  quelconque, 
ou  d'autres  accessoires  qui  ne  changent  pas  le  principe  de 
construction  du  véhicule  et  sa  destination.  Ces  trois  types 
seront  les  suivants  : 

i°  Les  wagons  fermés  et  couverts,  servant  de  fourgons  à  ba- 
gages dans  les  trains  de  voyageurs,  munis  d'une  large  porte  à 
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coulisse  sur  le  côté  qui  permet  un  chargement  et  un  déchar- 
gement faciles.  Ces  véhicules  peuvent  servir  sans  modification 
au  transport  des  matières  variées  qui,  craignant  le  contact  de 
l'humidité,  ne  peuvent  être  placées  sur  des  wagons  découverts. 

Une  petite  modification,  appropriée  aux  différents  cas,  per- 
mettra de  les  appliquer  au  transport  des  chevaux,  bœufs, 
vaches,  etc. 

2°  Les  wagons  découverts,  à  hauts  bords,  destinés  au  trans- 
port des  matières  brutes,  telles  que  la  houille,  ou  qui,  comme  le 
blé  ou  la  chaux,  peuvent  voyager,  lorsqu'on  les  recouvre  sim- 
plement d'une  bâche  pendant  le  transport. 

3°  Enfin,  les  wagons  plats,  également  découverts,  dont  les 
rebords,  de  très-faible  hauteur,  peuvent  être  rabattus  ou  en- 
le\és  si  le  service  l'exige,  et  sur  lesquels  on  transporte  toute 
espère  de  matière  lourde  en  la  recouvrant  ou  non  d'une  bâche, 
suivant  les  cas. 

En  dehors  de  ces  trois  types  principaux,  on  rencontre  sur 
toutes  les  lignes  de  chemins  de  fer  des  wagons  appropriés  à  des 
transports  spéciaux,  et  dont  la  forme  varie,  par  conséquent, 
avec  la  localité.  C'est  ainsi  qu'aux  environs  des  grandes  agglo- 
mérations, on  voit  des  wagons  spécialement  affectés  au  trans- 
port du  lait,  des  moutons  (wagons-bergeries),  des  cochons,  et 
dont  la  forme  caractéristique  semble  au  premier  abord  les 
mettre  en  dehors  de  la  classification  précédente,  mais  dans  la- 
quelle on  peut  facilement  les  faire  rentrer  en  les  examinant  de 
plus  près. 

La  réduction  du  poids  mort  du  véhicule  par  rapport  à  la 
charge  qu'il  peut  porter  est  une  question  importante  pour  l'in- 
génieur qui  s'occupe  du  matériel  affecté  au  transport  des  mar- 
chandises ;  la  construction  de  ces  véhicules  ne  présentant  pas 
les  mêmes  exigences  que  celle  des  voitures  à  voyageurs,  il  a 
toute  latitude  pour  diminuer  ce  rapport  jusqu'à  la  limite  qu'il 
jugera  nécessaire  afin  d'assurer  la  solidité  de  l'appareil,  et  il  ne 
doit  pas  négliger  d'étudier  ce  côté  de  la  question,  qui  présente 
un  grand  intérêt  au  point  de  vue  des  frais  de  traction. 

373.  Description  des  voitures  à  voyageurs.  —  Un  véhicule, 
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a  quelque  catégorie  qu'il  appartienne,  se  compose  d'une  caisse 
et  d'un  train. 

La  caisse,  destinée  à  renfermer  les  voyageurs  ou  les  marchan- 
dises à  transporter,  doit  être  convenablement  appropriée  au 
service  qu'elle  doit  faire,  et  varier  de  disposition  suivant  les  cas. 

Le  train  et  la  caisse,  dans  les  voitures  à  voyageurs,  doivent 
être,  autant  que  possible,  indépendants  l'un  de  l'autre,  afin  que 
la  substitution  de  l'une  des  deux  parties  puisse  se  faire  promp- 
tement  et  sans  occasionner  beaucoup  de  frais  de  main-d'œuvre. 

Caisse.  —  La  disposition  de  la  caisse  est  différente,  comme 
nous  l'avons  déjà  vu,  dans  le  système  anglais  et  dans  le  système 
américain. 

Caisse  du  système  anglais.  —  Dans  le  premier,  la  caisse  est 
divisée,  par  des  cloisons  transversales,  en  compartiments  com- 
muniquant chacun  avec  l'extérieur  au  moyen  de  deux  portes 
latérales. 

Les  parois  do  la  caisse  sont  formées  d'une  carcasse  en  bois 
garnie  de  panneaux  en  tôle.  Le  toit,  également  en  bois,  est 
garni  d'une  couverture  en  zinc.  Une  peinture  à  l'huile,  de 
couleur  différente,  suivant  la  classe  du  véhicule,  recouvre  les 
parois  à  l'extérieur.  Des  essais  ont  été  faits  pour  substituer  à 
ce  mode  de  construction  l'emploi  du  fer  et  de  la  tôle,  et  une 
voiture  de  cette  espèce  avait  été  mise  en  circulation,  il  y  a  quel- 
ques années,  sur  le  chemin  de  fer  de  l'Est.  Indépendamment 
des  inconvénients  présentés  par  la  disposition  intérieure  parti- 
culière de  cette  voiture !,  le  bruit  résultant  des  vibrations  de 
tout  l'ensemble  de  cette  charpente  en  fer  en  rendait  le  séjour 
assez  désagréable;  la  Compagnie  ne  jugea  pas  convenable  de 
poursuivre  ses  essais  dans  cette  voie. 

Les  dimensions  des  compartiments  intérieurs  et  leur  nombre 

1  Le  constructeur  avait  eu  pour  objet,  en  diminuant  l'épaisseur  des  pa- 
rois par  l'emploi  du  fer  et  leur  donnant  un  bombement  extérieur  assez 
considérable,  de  se  réserver  à  l'intérieur,  sans  diminuer  le  nombre  des 
places,  un  couloir  longitudinal.  L'espace  accordé  à  chaque  voyageur  n'en 
était  pas  moins  assez  restreint,  et  la  forte  inclinaison  des  parois  était  gênante 
pour  ceux  d'entre  eux  qui  occupaient  les  extrémités  du  compartiment. 
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dépendent  généralement  de  la  classe  à  laquelle  appartient  la  voi- 
ture, la  place  réservée  à  chaque  voyageur  n'étant  pas  la  même 
pour  chacune  d'elles;  cette  place  est  d'ailleurs  excessivement 
restreinte,  surtout  pour  les  voitures  des  deuxième  et  troisième 
classes,  dans  lesquelles  on  ne  dépasse  guère  les  dimensions  mi- 
nima  imposées  par  l'administration  \  Cependant  il  se  manifeste 
en  ce  moment  une  tendance  générale  des  Compagnies  à  accorder 
à  cette  place  une  certaine  augmentation,  qui  se  fait  sentir  dans 
les  proportions  générales  du  véhicule  (voir  les  types  de  l'Est). 

Les  voitures  de  première  classe,  à  deux  et  trois  essieux,  con- 
tiennent trois  ou  quatre  compartiments,  divisés  chacun  en  six 
ou  huit  places.  L'emploi  des  voitures  à  deux  essieux  à  quatre  com- 
partiments tend  à  se  généraliser;  l'augmentation  de  dimension 
qui  en  résulte  sur  la  voiture  à  trois  compartiments  seulement, 
en  rend  la  marche  plus  régulière.  Les  compartiments  extrêmes 
sont  quelquefois  de  simples  coupés  à  quatre  places,  de  telle  sorte 
que  la  voiture  ne  présente  plus  que  deux  ou  trois  compartiments 
entiers,  et  un  ou  deux  demis. 

Le  nombre  de  voyageurs  contenus  dans  une  voiture  de  pre- 
mière classe  varie  donc  de  vingt-quatre  à  trente-deux.  Il  existe 
également  des  voitures  de  première  classe  ne  portant  qu'une  ou 
point  de  divisions  intérieures,  auxquelles  on  donne  le  nom  de 
voitures-salons  ;  elles  peuvent  contenir  généralement  de  vingt 
à  vingt-quatre  personnes. 

Des  voitures  de  cette  espèce,  dont  un  spécimen  figurait  à 
l'Exposition  de  Londres  en  1802,  ont  circulé  pendant  plusieurs 
années  sur  le  chemin  de  Namur  k  Liège.  Elles  se  composent  de 
deux  salons  reliés  par  une  plate-forme  à  garde-corps  en  fer  ou 
en  fonte.  Leur  longueur  totale  est  de  9m,25  sur  2W,60  de  lar- 
geur, et  le  nombre  de  voyageurs  de  vingt-quatre  pour  les  deux 
salons.  Le  poids  total  du  véhicule  est  de  10  000  kilogrammes, 
soit  410  kilogrammes  par  voyageur.  • 

1  l,es  dimensions  de  la  plate  affectée  à  chaque  voyageur  devront  être 
d'au  moins  0m,4.'i  en  largeur,  0ro,6;i  en  profondeur  et  lm,ij  en  hauteur. 
Art.  12,  Ordonn.du  lli  nov.  1846.) 
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On  remarquait  à  la  même  Exposition  une  voiture-salon  con- 
struite par  M.  Ashbury,  de  Manchester,  montée  sur  deux 
paires  de  roues,  d'un  poids  égal  à  celui  de  la  précédente,  mais 
ne  pouvant  contenir  que  dix-sept  ou  dir-huit  voyageurs.  Deux 
compartiments  de  quatre  ou  cinq  places  en  occupaient  les -extré- 
mités; le  milieu  était  réservé  pour  un  salon,  et  des  water-closets 
étaient  ménagés  entre  les  trois  compartiments. 

Les  voitures  de  deuxième  classe  se  divisent  habituellement 
en  quatre  compartiments  de  dix  places,  représentant  un  total 
de  quarante  voyageurs.  On  rencontre  cependant  sur  les  lignes 
de  banlieue  des  environs  de  Paris  des  voitures  de  seconde  classe 
à  impériale  (il  n'y  a  pas  de  troisième  classe),  contenant  soixante- 
quatre  places.  Cette  disposition  permet  de  diminuer  considé- 
rablement le  poids  mort  du  véhicule,  mais  à  condition  que  le 
nombre  de  voyageurs  par  wagon  soit  suffisant,  ce  qui  n'a  pas 
lieu  en  hiver,  où  l'abaissement  de  température  ne  rend  pas 
supportable  le  séjour  des  places  d'impériale;  pendant  l'été,  au 
contraire,  l'avantage  que  présentent  ces  voitures  au  point  de 
vue  des  frais  de  traction  est  incontestable.  Pour  arriver  à  cet 
étage  supérieur,  on  avait  primitivement  placé  de  distance  en 
distance,  sur  la  hauteur  des  parois  de  la  caisse,  de  simples 
échelons,  que  l'on  a,  depuis  quelques  années,  avantageusement 
remplacés  par  de  doubles  escaliers  situés  aux  deux  extrémités 
du  véhicule  ;  toutefois,  le  moyen  d'accéder  aux  divers  compar- 
timents consistant  en  un  passage  très-étroit  réservé  au  pourtour 
de  l'impériale  n'est  pas  sans  danger,  et  il  y  aurait  certainement 
lieu  de  chercher  à  améliorer  cette  vicieuse  disposition. 

Les  voitures  de  troisième  classe  contiennent  quarante  à  cin- 
quante places  divisées  en  compartiments  de  dix,  par  des  cloisons 
transversales  qui  n'ont  pas  toujours  la  hauteur  de  la  voiture, 
mais  s'arrêtent  souvent  au-dessus  de  la  tête  du  voyageur  assi|. 
Chaque  caisse  conserve  néanmoins  ses  deux  portes  de  sortie. 

Dans  les  première  et  deuxième  classes,  l'intérieur  des  com- 
partiments reçoit  le  jour,  non-seulement  par  la  partie  supé- 
rieure des  portes,  mais  par  quatre  fenêtres  placées  dans 
l'alignement  des  banquettes.  Dans  la  troisième  classe,  ces  jours 
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sont  supprimés  sur  quelques  lignes,  au  Nord  français  principa- 
lement, suppression  regrettable  et  trop  servilement  imitée  du 
mercantilisme  à  outrance  des  Anglais. 

En  outre  de  ces  voitures  affectées  à  une  seule  classe,  il 
existe,  particulièrement  pour  le  service  des  lignes  secondaires, 
des  voitures  mixtes  renfermant  un  certain  nombre  de  compar- 
timents de  première  et  deuxième ,  ou  deuxième  et  troisième 
classes.  La  Planche  XX,  fîg.  457,  donne  la  coupe  longitudinale 
d'une  voiture  mixte  première  et  deuxième  classes  du  chemin 
de  fer  de  l'Est  bavarois.  —  Ce  type  se  recommande  par  le  con- 
fortable réservé  aux  voyageurs  de  chaque  classe  et  le  goût  qui 
a  présidé  dans  ses  aménagements.  Nous  lui  ferons  cependant 
un  reproche  :  La  saillie  de  la  paroi  de  tête  du  côté  du  coupé  de 
première  classe,  ménagée  pour  loger  les  pieds  des  voyageurs, 
est  très-dangereuse  pour  le  service  dans  les  gares.  (Page  309.) 

Gomme  type  de  voitures  mixtes,  que  l'on  nous  permette  de 
citer  celle  qui  a  figuré  à  l'Exposition  de  Londres  en  1862,  et 
au  sujet  de  laquelle  M.  Perdonnet,  dans  son  rapport  sur  le  ma- 
tériel roulant  de  cette  Exposition,  s'exprime  ainsi  : 

«  La  voiture  mixte  provenant  des  ateliers  dirigés  par  M.  Gos- 
chler  unit  à  l'avantage  de  la  légèreté  celui  du  bon  marché 
Comprenant  dans  un  môme  véhicule  des  compartiments  de 
toute  classe,  et  môme  un  compartiment  à  bagages  avec  vigie 
pour  garde-frein,  elle  permettrait  de  diminuer  notablement  les 
frais  sur  des  embranchements  de  peu  d'étendue  et  d'un  trafic 
restreint.  » 

Les  voitures  à  deux  étages,  dont  nous  avons  parlé  précédem- 
ment, rentrent  également  dans  cette  catégorie,  et  peuvent  ren- 
fermer à  la  fois  les  trois  classes  différentes;  la  première  étant 
représentée  parles  compartiments  coupés  des  deux  extrémités; 
la  deuxième  par  ceux  du  milieu,  et  la  troisième  par  l'étage 
supérieur.  La  figure  458  représente  en  coupe  et  en  vue  debout 
une  des  nouvelles  voitures  construites  sur  ce  type  par  la  Com- 
pagnie de  l'Est  en  France.  (Page  294.) 

1  Poids  mort  par  voyageur,  197  kilogrammes;  prix  par  voyageur,  230  fr. 
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Sur  les  chemins  russes  et  prussiens  circulent  des  voitures  à 
compartiments  dont  les  parois,  percées  d'une  porte,  permettent 


« 
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wagon;  les  portes  latérales  n'en  sont  pas  moins  conservées 
pour  l'entrée  et  la  sortie,  disposition  très-commode  et  à  imiter. 

Pour  terminer  cette  nomenclature,  nous  citerons  encore  les 
voitures  affectées  au  service  de  la  poste,  qui  accompagnent  quel- 
ques-uns des  trains  de  voyageurs.  La  caisse,  divisée  en  deux 
ou  trois  compartiments,  renferme  toute  l'installation  nécessaire 
au  service  d'un  bureau  de  poste. 

Sur  quelques  lignes  de  peu  d'importance,  l'emplacement  ré- 
servé au  bureau  de  la  poste  n'occupe  qu'une  partie  seulement 
de  la  voiture,  le  reste  se  trouvant  réservé  aux  voyageurs  de  pre- 
mière ou  deuxième  classe. 

Depuis  quelques  années,  on  cherche  à  satisfaire  aux  besoins 
toujours  croissants  des  relations  postales,  sans  augmenter  le 
nombre  des  points  d'arrêt  des  trains  rapides. 

Ce  résultat  s'obtient  en  armant  les  voitures  de  la  poste  d'ap- 
pareils mobiles,  qui  permettent  d'enlever,  pendant  la  marche 
des  trains,  les  paquets  suspendus  à  des  crochets  posés  à  côté 
de  la  voie,  ou,  par  une  manœuvre  inverse,  de  déposer  dans  des 
filets  fixés  près  de  la  station  à  desservir,  les  paquets  de  la  poste 
suspendus  a  l'extérieur  du  wagon. 

Les  dispositions  de  ce  genre,  adoptées  par  le  Londou  and 
North-Western  Railway  et  par  le  chemin  de  l'Est  prussien , 
nous  paraissent  résoudre  la  question,  aussi  complètement  que 
possible. 

Comparaison  des  compartiment  des  différentes  classes.  —  Les 
classes  diffèrent  entre  elles  par  lesdimensionsdes  compartiments, 
l'arrangement  des  sièges  et  des  parois  au  point  de  vue  du  confort. 

En  France,  la  première  classe,  disposée  pour  recevoir  quatre 
voyageurs  par  banquette,  renferme  des  coussins  rembourrés 
et  capitonnés  ainsi  que  les  parois  jusqu'à  la  hauteur  de  la  tête. 
Le  plus  souvent  également,  une  séparation  divise  chaque 
banquette  en  deux  parties  égales,  et  offre  un  appui  aux  voya- 
geurs placés  au  milieu.  Des  filets  ménagés  au  voisinage  du 
plafond  pour  recevoir  les  menus  bagages  à  la  main  ;  des  ten- 
tures et  passementeries  cachant  les  châssis  des  baies,  le  dessous 
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des  banquettes  et  couvrant  les  parois  ;  le  plafond  en  marque- 
terie ou  recouvert  d'étoffe,  des  rideaux  devant  les  fenêtres,  un 
tapis  étendu  sur  le  plancher,  complètent  l'ameublement  qui 
offre  au  voyageur  un  confort  assez  satisfaisant. 

Les  dimensions  des  compartiments  de  première  classe  va- 
rient, sur  les  lignes  françaises,  de  2", 00  à  2m,i0  en  longueur 
dans  le  sens  de  l'axe  de  la  voiture,  2œ,40  à  2m,60  en  largeur, 
mesurée  perpendiculairement  à  l'axe  de  la  voie,  et  lm,68  a 
i",75  en  hauteur1,  cette  dernière  dimension  étant  celle  prise 
à  l'aplomb  de  la  portière.  La  hauteur  est  généralement  trop 
faible,  car  elle  permet  rarement  au  voyageur  de  se  tenir  de- 
bout avec  une  coiffure  sur  la  tète.  (Voir  le  tableau,  p.  320.) 

Sur  quelques  lignes  circulent  des  compartiments  à  coupés- 
lits,  qui,  par  une  disposition  particulière,  offrent  aux  voyageurs 
la  faculté  de  se  reposer  et  de  dormir  plus  ou  moins  commodé- 
ment pendant  le  trajet.  Dans  les  premiers  coupés  de  ce  genre, 
construits  par  le  chemin  de  l'Est  en  France,  la  banquette,  mo- 
bile horizontalement,  peut  s'éloigner  du  dossier  de  quelques 
centimètres,  et  une  planchette  logée  dans  la  paroi  vitrée  et  lé- 
gèrement rembourrée  vient  se  rabattre  horizontalement  et  se 
fixer  au  bout  de  la  banquette,  de  manière  à  en  former  le  pro- 
longement jusqu'à  la  cloison  antérieure. 

Ce  système  a  été  remplacé  par  le  suivant,  dans  les  nouvelles 
voitures  construites  par  la  Compagnie,  dont  l'une  figure  à  l'Ex- 
position de  1867.  Chacun  des  sièges,  indépendant,  est  monté 
sur  une  fausse  cloison  pouvant  basculer  autour  d'un  axe  et 
prendre  une  position  horizontale  en  présentant  sa  face  posté- 
rieure garnie  d'un  matelas  cl  d'un  oreiller. 

Le  chemin  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  met  à  la 
disposition  du  public  des  coupés-lits  composés  d'une  espèce 
de  sofa,  à  l'extrémité  duquel  se  trouve  un  siège  de  water-closet 

'  Les  dimensions  des  compartiments  dans  les  voitures  du  Nord  Iranrais 
sont  : 


Deuxième  classe. 


Troisième  classe. 


Longueur, 
Largeur. . 
Hauteur.. 


. . . . . 


1™  9;i 
2  ,44 
\  ,77 


1«,55 
2  ,44 
1  ,75 


1"\35 
2  ,44 
1  ,74 
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recouvert  d'un  coussin.  Ce  compartiment,  spécialement  des- 
tiné aux  personnes  malades,  ne  convient  donc  qu'à  deux  voya- 
geurs unis  par  un  très-grand  degré  d'intimité. 

Les  compartiments  de  première  classe,  en  Angleterre,  sont 
moins  spacieux  qu'en  France  et  surtout  qu'en  Allemagne  ;  ils 
présentent  ujie  longueur  de  lm,83.  Mais,  comme  sur  certaines 
lignes  allemandes,  ils  ne  renferment  que  six  places  au  lieu 
de  huit,  soit  trois  stalles  dans  la  largeur. 

Sur  le  chemin  de  l'Est,  en  Prusse,  les  sièges  des  voitures  de 
première  classe  ont  une  largeur  de  0m,73,  et  peuvent  s'allonger 
de  manière  à  ce  que  les  deux  banquettes  opposées  se  mettent 
presque  en  contact,  disposition  commode  pour  les  voyages 
de  nuit,  lorsque  le  compartiment  est  incomplètement  occupé. 

» 

Les  compartiments  de  deuxième  classe,  dont  les  dimensions 
sont  comprises  entre  tŒ,50  à  lm,84  en  longueur,  2n\40  à 
2m,60  en  largeur,  lm,75  à  lm,78  en  hauteur,  sont  également 
garnis  de  coussins  légèrement  rembourrés,  de  rideaux  et  de 
lilets  ou  patères  ;  mais  on  supprime  généralement  les  tentures 
et  les  tapis,  ainsi  que  la  séparation  du  milieu  des  banquettes. 

En  Allemagne,  la  disposition  intérieure  des  deuxièmes 
classes  diffère  fort  peu  de  celle  des  premières  classes  en  France. 
Aux  chemins  de  l'Est  bavarois,  leur  longueur  est  de  in,,687,  et 
leur  largeur  de  2m,430  sur  une  hauteur  de  lm,800.  L'écarte- 
ment  des  banquettes  est  de  Û*,8S.  Sur  plusieurs  lignes,  le 
plancher,  en  hiver,  est  recouvert  d'un  tapis  ou  d'une  natte. 

Ces  compartiments ,  en  Angleterre ,  ont  une  longueur 
maxima  de  lm,70  et  sont  dépourvus  de  tout  confortable;  la 
garniture  s'élève  à  peine  au  milieu  du  dos  ;  dans  les  nouvelles 
voitures,  le  siège  n'est  qu'en  partie  rembourré  et  laisse  un 
creux  où  se  logent  les  cannes,  parapluies,  etc.;  il  n'y  a  jamais 
ni  filets,  ni  patères,  ni  rideaux.  Sur  quelques  chemins,  le 
Great-Western,  entre  autres,  les  deuxièmes  classes  ne  sont  pas 
du  tout  rembourrées1. 

1  Mémoire*  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1866. 
Mémoire  de  M.  Morandicre  sur  les  chemins  de  fer  anglais. 
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Les  compartiments  de  troisième  classe,  auxquels  l'espace  est 
trop  parcimonieusement  mesuré,  présentent  généralement,  en 
France,  une  longueur  de  4M,32  à  r,50  sur  2", 40  à  2m,60  de 
large  et  im,10  à  im^18  de  hauteur,  et  ne  reçoivent  aucune 
espèce  de  garniture;  partout  le  bois  se  trouve  à  découvert.  Les 


Fig.  45fl.    Voilure  de  irobième  cloue  (E»ty\  Coupe  longitudinale.  Echelle  — . 

banquettes,  en  général  étroites  et  horizontales,  prennent,  dans 
les  nouvelles  voitures  de  l'Est,  une  forme  courbe  moins  fati- 
gante pour  le  voyage.  Les  figures  459  et  400  mont  rent  en  coupe 
cette  disposition  ainsi  que  celledes  dossiers,  qui  étaient  autrefois 
verticaux  et  s'arrêtaient  même  souvent  à  la  hauteur  des  épaules 
des  voyageurs.  Sans  méconnaître  l'importance  de  ces  modifi- 
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cations,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  la  situation  du  voyageur 
obligé  de  faire  un  parcours  de  cent  à  deux  cents  lieues  dans  un 
compartiment  de  cette  espèce  mérite  une  sérieuse  attention, 
et  qu'il  est  du  devoir  des  Compagnies  d'y  apporter  une  amélio- 
ration. Déjà,  à  ce  sujet,  en  4863,  la  Commission  d'enquête  sur 
les  chemi  ns  de  fer  s'ex- 
primait, ainsi  dans  son  \ 
rapport  :  «  11  faudrait 
que  partout  on  rencon- 
trât, dans  la  limite  du 
possible,  le  bien-être, 
la  commodité,  et,  à 
plus  forte  raison,  la 
salubrité.  Tout  voya- 
geur doi  t  être  assis  n  >m- 
modément  et  trouver, 
par  exemple,  un  dos- 
sier disposé  de  telle 
façon  qu'il  y  puisse  re- 
poser la  tête  et  dormir. 
La  ventilation  doit  être 
assurée  partout  indis- 
tinctement ;  partout  on 
doit  avoir  le  moven  de 
se  garantir,  pendant 
l'été,  contre  les  rayons 
d'un  soleil  ardent,  et 
lorsque  aura  été  résolu 
leproblème  d'un  chauf- 


u 

I 

Fig.  4M.  Voilure»  rte  troisième  classe  (Est).  Coupe  transTersale- 

Fctielle 


fage  général  qui  ne 
soit  pas  trop  dispen- 
dieux et  ne  détermine  pas  une  grande  perte  de  temps,  l'ap- 
plication devra  en  être  formellement  prescrite.  »  Malgré  l'ex- 
pression de  cet  avis,  les  progrès  réalisés  depuis  ce  temps 
dans  cette  voie  n'ont  pas  été  bien  considérables,  et  les  fenê- 
tres des  compartiments  des  troisièmes  classes,  quand  il  y 
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en  a,  sont,  à  quelques  exceptions  près,  dépourvues  de  rideaux. 

Nous  devons  cependant  signaler  comme  présentant  des  amé- 
liorations réelles  les  voitures  de  cette  classe  dernièrement  con- 
struites pour  la  Compagnie  de  l'Est  français,  et  qui  se  trouvent 
rappelées  dans  les  figures  457  et  458.  Mais  pourquoi  refuser  aux 
malheureux  voyageurs  de  cette  catégorie  le  moindre  coussin 
rembourré? 

Lu  longueur  des  banquettes  est,  en  Allemagne,  de  {",900 
sur  une  largeur  de  0m,525  ;  elles  sont  espacées  de  0m,470.  Les 
dossiers  ne  s'élèvent  le  plus  souvent  qu'à  la  hauteur  des 
épaules.  Sur  le  chemin  de  la  Silésie  supérieure,  dans  les  caisses 
des  wagons  de  troisième  classe  la  cloison  du  milieu  s'élève  jus- 
qu'au sommet  ;  les  deux  autres  s'arrêtent  à  la  hauteur  ordinaire. 
La  longueur  de  chacun  des  compartiments  est  de  1m,745,  et 
l'intervalle  mesure  entre  les  bancs  0,n,G27;  la  hauteur  du  dos- 
sier est  de  0m,;ii0. 

En  France ,  et  sur  l'invitation  du  ministre  des  travaux 
publics  ,  on  a  installé  dans  chaque  train  un  compartiment 
fermé,  à  l'usage  des  femmes  voyageant  seules. 

Chauffage  des  voitures.  —  Le  chauffage  des  caisses  du  sys- 
tème anglais  présente  une  grande  difficulté,  et  le  seul  moyen 
adopté  généralement  jusqu'ici  consiste  dans  l'emploi  de  réci- 
pients remplis  d'eau  chaude,  que  l'on  introduit  sous  les  pieds 
des  voyageurs,  et  que  l'on  renouvelle  de  temps  en  temps, 
lorsque  la  durée  du  voyage  rend  cette  précaution  nécessaire. 

Les  appareils  à  eau  chaude  présentent  de  grands  inconvé- 
nients à  divers  points  de  vue.  Au  bout  d'une  ou  deux  heures, 
ils  ont  perdu  complètement  leur  chaleur,  et  le  remplacement 
auquel  on  est  obligé  de  procéder  gêne  les  voyageurs,  nécessite 
l'ouverture  prolongée  des  portes,  et,  par  suite,  l'introduction 
de  l'air  froid  dans  le  compartiment.  11  arrive  souvent  d'ailleurs 
que,  par  suite  d'une  fuite  du  récipient,  le  liquide  se  répand  sur 
le  plancher  et  se  congèle  lorsque  la  température  s'abaisse  suf- 
fisamment. Pour  éviter  ces  inconvénients,  on  emploie  sur  les 
Niederschlesisch-Miirckischen  et  Prcusischen  Ostbahn,  pour  le 
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chauffage  des  voitures,  du  sable  ou  du  gravier  fin  chauffé  dans 
des  fours  convenablement  disposés  et  contenu  dans  des  réci- 
pients en  tôle  que  l'on  introduit  sous  les  banquettes  à  l'aide  de 
petites  ouvertures  ménagées  dans  les  parois  latérales.  La  cha- 
leur de  ces  appareils  se  maintient  pendant  quatre  heures 
environ. 

Ces  divers  systèmes  entraîneraient  des  dépenses  considé- 
rables de  main-d'œuvre  et  d'entretien,  s'il  s'agissait  de  les  ap- 
pliquer à  toutes  les  voitures  d'un  train  ordinaire,  et  cet  incon- 
vénient a  pour  résultat  d'en  limiter  l'emploi  aux  seules  voitures 
(ie  première  et  quelquefois  de  deuxième  classe,  comme  sur 
plusieurs  lignes  de  l'Allemagne. 

On  trouve  également  sur  la  ligne  de  l'Est,  en  Prusse,  le  chauf- 
fage à  l'aide  de  poêles  appliqués  aux  voitures-salons,  ainsi 
qu'aux  voitures  de  troisième  classe  à  cloisonnement  incomplet. 
L'appareil  employé  est  une  colonne  en  fonte  s'élevant  du  sol 
du  wagon  jusqu'au  dessus  du  toit.  Un  tube  intérieur  en  tôle 
sert  de  récipient  au  combustible,  —  le  charbon  de  bois.  Le 
mouvement  de  la  voiture  force  ce  dernier  à  descendre  à  mesure 
que  les  parties  inférieures  brûlent  sur  la  grille,  de  telle  sorte 
que  l'alimentation  s'effectue  automatiquement.  Les  produits  de 
la  combustion  s'échappent  par  l'espace  annulaire  compris  entre 
les  deux  enveloppes. 

De  nombreux  essais  ont  été  faits  sur  les  divers  chemins  alle- 
mands pour  appliquer  aux  compartiments  de  première  et  de 
deuxième  classe  un  chauffage  régulier  à  l'aide  d'un  appareil 
unique  placé  à  l'une  des  extrémités  du  wagon. 

Sur  le  chemin  de  l'Est  prussien,  on  a  eu  l'idée  de  rendre 
mobile  la  partie  supérieure  des  cloisons  de  compartiments,  de 
manière  à  pouvoir,  en  les  faisant  descendre  entre  les  banquettes, 
établir  une  communication  entre  les  divers  compartiments  à  la 
partie  supérieure,  et  effectuer  le  chauffage  par  un  seul  poêle 
placé  dans  l'un  d'eux,  comme  nous  l'avons  dit  pour  les  voitures 
de  troisième  classe. 

Un  chauffage  par  circulation  d'air  chaud  ou  d'eau  chaude  a 
été  également  mis  à  l'essai  sur  le  chemin  du  Khin.  Ce  dernier 
t.  m.  20 
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système  est  aussi  employé  sur  le  chemin  de  l'État  en  Bavière. 

Enfin,  les  chemins  de  l'Est  et  de  la  Silésie  supérieure  (Prusse) 
ont  tenté  l'emploi  de  la  circulation  de  vapeur  pour  le  chauffage 
du  train  entier.  La  prise  de  vapeur  a  lieu  soit  sur  l'échappe- 
ment des  cylindres  —  ce  qui  a  l'inconvénient  de  produire  une 
contre-pression  —  soit  directement  sur  la  chaudière,  ou  enfin  sur 
une  petite  chaudière  spéciale  placée  dans  le  fourgon  à  bagages. 

L'expérience  seule  décidera  de  la  valeur  de  ces  différents 
moyens.  Il  est  à  désirer  toutefois  que  cet  exemple  .soit  suivi 
par  les  autres  Compagnies,  et  que  des  recherches  actives  soient 
faites  dans  ce  sens  par  chacune  d'elles  pour  arriver  à  trouvrr 
une  solution  économique  de  la  question  permettant  de  procurer 
à  tous  les  voyageurs  indistinctement  la  possibilité  de  braver  les 
rigueurs  de  l'hiver. 

Éclairage.  —  L'éclairage  des  voitures  de  voyageurs  est  une 
des  parties  les  plus  défectueuses  du  service  du  matériel.  Il  con- 
siste généralement,  en  France,  dans  l'emploi  de  lampes  à  huile 
placées  dans  le  plafond  des  voitures  soit  au  milieu  des  comparti- 
ments —première  classe, — soit  à  cheval  sur  les  parois— deuxième 
classe,  — et  dont  le  service  est  fait  de  l'extérieur  par  des  agents 
spéciaux  circulant  sur  le  toit  des  véhicules.  Il  résulte  de  cette 
disposition  un  danger  pour  le  personnel  chargé  du  service,  qui 
se  trouve  exposé  à  des  chutes  dangereuses;  d'un  autre  côté, 
l'éclairage  est  très-imparfait  pour  les  voyageurs,  la  lumière  se 
trouvant  inégalement  répandue,  et  sa  clarté  tout  à  fait  insuffi- 
sante pour  leur  permettre  de  lire.  Il  serait  de  beaucoup  préfé- 
rable d'appliquer  à  toutes  les  voitures  un  éclairage  latéral 
analogue  à  celui  qui  a  été  installé  par  MM.  Vidard  et  Bournique 
dans  leur  nouvelle  voiture.  Au  moyen  de  quatre  lampes  mu- 
nies de  réflecteurs  suffisants,  et  placées  aux  angles  dans  des 
échancrures  faites  à  la  cloison,  on  pourrait  arriver  à  éclairer 
ainsi  d'une  façon  très-satisfaisante  une  voiture  de  toute  classe. 

L'éclairage  k  l'aide  de  bougies  est  appliqué  sur  plusieurs  che- 
mins allemands  et  sur  les  lignes  de  la  Russie,  la  basse  tem- 
pérature de  l'hiver  rendant  difficile  l'emploi  de  l'huile  ordinaire 
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En  Angleterre,  on  commence  à  employer  Féclairagé  au  gaz, 
dont  on  fit  d'abord  l'essai  sur  le  Metropolitan-railway,  et  qui 
s'est  depuis  répandu  dans  quelques  autres  lignes. 

Sur  le  premier,  le  gaz  est  contenu  dans  deux  ou  trois  réser- 
voirs places  sur  le  ciel  de  chaque  wagon  ;  la  toile  en  constitue 
les  parois,  de  telle  sorte  que  la  seule  pression  due  au  poids  du 
couvercle  tend  à  faire  écouler  le  gaz.  Deux  becs  sont  placés  dans 
chaque  compartiment,  hors  de  la  portée  des  voyageurs. 

Sur  le  Lancashire-Yorkshire  Railway,  le  bec  est  commun  à 
deux  compartiments  ;  le  réservoir  du  gaz  se  trouve,  comme  dans 
le  premier,  particulier  à  chaque  wagon  et  placé  sur  son  toit, 
ou  consiste  en  un  réservoir  unique  établi  dans  le  fourgon ,  la 
transmission  d'un  w  agon  à  l'autre  se  faisant  alors  à  l'aide  de 
tuyaux  en  caoutchouc.  La  dernière  disposition  est  également  ap- 
pliquée sur  le  Great-Northern  pour  les  trains  du  Metropolitan  et 
de  la  banlieue  de  Londres  Des  applications  de  ce  mode  d'éclai- 
rage ont  été  également  faites  sur  quelques  voitures  par  plusieurs 
lignes  de  l'Allemagne.  Sur  le  chemin  de  Hanovre,  les  résultats 
obtenus  ont  été  satisfaisants.  Les  frais  d'éclairage  ont  été  ré- 
duits de  moitié,  mais  la  dépense  de  première  installation  est 
relativement  considérable. 

Caisse  du  système  américain.  —  Les  premières  voitures  de 
ce  système,  que  l'on  rencontre  encore  aujourd'hui  sur  les  dif- 
férentes lignes  des  États-Unis,  se  distinguent  par  leur  grande 
longueur,  s  élevant  quelquefois  jusqu'à  18  mètres.  Leur  largeur 
est  de  2ro,70  pour  les  chemins  à  voie  de  i^oO,  et  de  3  mètres 
sur  la  ligne  du  New- York  and  Eric  Railway,  dont  la  largeur 
de  voie  est  plus  considérable.  Quant  à  la  hauteur,  elle  varie  de 
itn,80à2m,25\ 

A  chaque  extrémité  de  la  caisse  se  trouve  une  plate-forme  à 
laquelle  le  prolongement  du  toit  de  la  voiture  sert  d'abri.  Un 
double  escalier,  muni  d'une  rampe  et  descendant  jusqu'au 

*  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1866. 
Mémoire  de  M.  A.  Morandière  sur  1rs  chemin?»  de  fer  anglais. 
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niveau  des  rails,  permet  d'arriver  sans  difficulté  et  sans  danger 
jusqu'à  ce  palier,  sur  lequel  s'ouvrent  les  portes  de  la  caisse. 
Dans  l'intérieur  on  trouve  deux  séries  de  sièges  placés  en  ran- 
gées parallèles  transversalement  à  l'axe  de  la  voiture  séparées 
par  un  couloir  longitudinal.  Les  sièges,  indépendants  les  uns 
des  autres,  contiennent  deux  places,  et  leur  dossier  mobile 
permet  aux  voyageurs  de  se  placer  dans  le  sens  qui  leur  con- 
vient. Le  nombre  de  places  contenues  dans  un  wagon  de 
42  mètres  de  long  est  de  soixante;  ceux  de  18  mètres,  du 
New-York  and  Erie  Hailway,  contiennent  quatre-vingts  per- 
sonnes. 

On  rencontre  également  sur  les  diverses  lignes  des  États- 
Unis  des  voitures  renfermant  des  lits  pour  les  voyages  de 
nuit,  ainsi  que  des  toilettes  et  lieux  d'aisances  à  l'usage  des 
voyageurs. 

Les  caisses  sont  éclairées  par  le  coté  au  moyen  d'une  série 
de  fenêtres  correspondant  à  chaque  rangée  de  banquettes. 

En  Amérique,  la  ventilation  s'opère  au  moyen  d'une  prise 
d'air  établie  à  l'avant  :  l'air  introduit  passe  dans  un  récipient 
rempli  d'eau,  où  il  se  dépouille  de  sa  poussière  avant  d'entrer 
dans  l'intérieur  de  la  caisse. 

Voitures  allemandes.  —  La  voiture  américaine  fut  d'abord 
adoptée  en  Allemagne  et  en  Suisse,  sans  que  les  lignes  de  che- 
min de  fer  qui  l'appliquaient  à  leur  usage  y  aient  apporté  de 
modiGcations  sensibles.  Les  voitures  de  ce  genre  que  I  on  y 
rencontre  ont  de  11  à  12  mètres  de  long,  pouvant  contenir 
jusqu'à  soixante-douze  personnes. 

Les  sièges  y  sont  aussi  adossés  deux  à  deux,  et  leur  plus  ou 
moins  grande  commodité  établit  la  distinction  des  classes.  Dans 
les  premières  classes,  chaque  place  est  généralement  isolée  et  for- 
mée d'un  fauteuilconvenablement  rembourré,  tandis  que,  dans 
les  deuxième  et  troisième,  chaque  siège  comprend  deux  ou  trois 
places  sans  séparation.  Sur  le  Nord-Est  suisse,  les  sièges  de  se- 
conde classe  à  deux  places  ont  une  largeur  de  1  mètre  et  une 
profondeur  de  0V>0  environ.  Leur  dossier,  garni  d'étoffe  et 
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rembourré,  s'élève  à  0W,80;  la  distance  comprise  entre  les 
bords  des  deux  sièges  placés  vis-à-vis  l'un  de  l'autre  est  de  0m,42, 
et  la  largeur  du  couloir  de  0m,49  au  niveau  des  sièges  et  0m,4{ 
à  la  hauteur  des  bras. 

Sur  1rs  ligues  d'Allemagne  et  de  Suisse,  le  public  voyage 
principalement  en  troisième  et  en  deuxième  classe,  tandis  que 
les  compartiments  de  première  sont  comparativement  peu  fré- 
quentés. De  là,  convenance  pour  les  Compagnies  qui  ont  adopté 
le  système  américain  d'employer  des  voitures  mixtes  pour  les 
première  et  deuxième  classes,  tandis  que  les  autres  sont  en- 
tièrement affectées  en  général  à  la  troisième  classe. 

Nouvelles  voitures  du  chemin  du  Nord-Est  suisse.  —  On  a 
fait  dans  ces  dernières  années  des  essais  pour  réduire  les  di- 
mensions des  voitures  américaines  et  masquer  par  quelques 
améliorations  convenablement  ménagées,  ainsi  que  nous  l'avons 
dit  plus  haut,  une  partie  des  inconvénients  inhérents  à  leur 
principe. 

C'est  dans  ce  but  qu'a  été  contruite  d'après  ce  système 
la  voiture  mixte  (lre  et  2e  classe)  du  chemin  du  Nord-Est 
suisse,  dont  la  ligure  461  représente  la  coupe  longitudinale  et 
le  plan. 

Une  paroi  transversale  divise  la  caisse  en  deux  comparti- 
ments de  longueurs  inégales,  le  plus  grand  étant  affecté  aux 
voyageurs  de  deuxième  classe,  tandis  que  l'autre  est  réservé  à 
ceux  de  première.  Les  sièges  sont  disposés  de  chaque  côté  du 
couloir  longitudinal,  adossés  deux  à  deux;  le  nombre  total  des 
places  c>t  de  trente-deux  pour  le  compartiment  de  deuxième, 
et  de  six  pour  celui  de  première.  Celles-ci  se  composent  cha- 
cune d'un  fauteuil  séparé,  tandis  que  les  sièges  du  premier 
compartiment  contiennent  tous  deux  places,  sauf  un  seul  qui, 
ainsi  que  le  fauteuil  de  première  auquel  il  est  adossé,  disparaît 
en  hiver  pour  faire  place  à  un  poêle  disposé  pour  chauffer  à  la 
fois  les  deux  compartiments.  Ce  système  de  chauffage  est  appli- 
qué dans  toutes  les  voitures  du  type  américain,  tant  en  Europe 
que  dans  le  nouveau  continent,  et  la  facilité  de  son  application 
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constitue,  comme  nous  l'avons  vu,  un  des  avantages  de  ce 
genre  de  véhicule. 


Trains.  —  A  part  quelques  différences  dans  les  dimensions 
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qui  affectent  principalement  le  châssis,  les  trains  sont  iden- 
tiques pour  toute  la  série  des  voitures  à  voyageurs  employées 
sur  une  môme  ligne. 

Nous  trouvons  tout  d'abord  dans  leur  composition  les  mêmes 
éléments  que  dans  l'appareil  de  support  d'une  locomotive  ou 
d'un  tender.  Cette  analogie  en  simplifiera  1  étude  et  nous  per- 
mettra, en  renvoyant  le  lecteur  pour  les  questions  communes 
au*  articles  dans  lesquels  nous  les  avons  déjà  examinées,  de 
consacrer  l'espace  qui  nous  reste,  aux  questions  qui  inté- 
ressent plus  particulièrement  la  construction  des  voitures  et 
wagons. 

Le  train  comprend  :  le  châssis,  les  appareils  de  suspension 
et  traction,  et  les  essieux  avec  leurs  roues  montées. 

Châssis.  —  Le  châssis  sur  lequel  repose  la  caisse  est  formé 
de  longerons  réunis  et  consolidés  par  des  pièces  transversales 
et  diagonales,  de  manière  à  former  un  cadre  aussi  parfaite- 
ment rigide  que  possible  ;  cette  condition  est  essentielle  pour 
qu'il  puisse  résister  aux  efforts  de  compression  et  de  flexion 
auxquels  il  est  exposé.  Dans  les  voitures  américaines  à  train 
articulé,  le  châssis  principal  qui  porte  la  caisse  repose  lui- 
même,  au  moyen  de  pivots,  sur  deux  petits  châssis  auxiliaires. 
Chacun  de  ces  trois  châssis  est  formé  d'une  paire  de  longerons 
réunis  par  des  traverses  en  bois  ou  en  fer  placées  de  distance 
en  distance. 

Le  bois  a  été,  jusqu'à  ces  derniers  temps,  la  matière  consti- 
tutive du  châssis;  mais,  la  difficulté  d'approvisionner  des  pièces 
assez  longues  et  à  un  degré  de  siccité  convenable  allant  sans 
cesse  en  croissant,  les  ingénieurs  sont  entrés  dans  la  voie  de  la 
construction  du  châssis  en  fer,  qui  ne  se  déforme  pas  comme 
le  hois  et  offre  par  cela  même  plus  de  sécurité  contre  les  dérail- 
lements, plus  d'économie  dans  les  frais  d'entretien,  sans  pour 
cela  augmenter  d'une  manière  notable  le  poids  mort  des  véhi- 
cules. Aussi  l'emploi  du  fer  dans  la  construction  des  châssis 
des  nouvelles  voitures  prend-il  une  extension  de  plus  en  plus 
grande,  et  le  moment  est  venu  où  ce  métal  doit  remplacer  com- 
plètement le  bois  dans  cette  application. 
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Sur  les  longerons  du  châssis  sont  fixés  des  appendices  en  fer 
forgé,  ou  plaques  de  garde,  dont  les  fonctions  sont  identiques 
avec  celles  des  plaques  de  garde  des  locomotives  et  tend  ers. 

La  position  des  plaques  de  garde  est  symétrique  par  rapport 
aux  extrémités  du  châssis,  et  leur  écartement,  qui  fixe  celui 
des  essieux,  varie  naturellement  avec  la  courbure  limite  im- 
posée au  tracé  de  la  ligne.  (irc  partie,  chap.  V,  §  iv,  154.) 

En  Allemagne,  cet  écartement  a  été  fixé  de  la  manière  sui- 
vante 1  : 


Pour  des  lignes  présentant  en  pleine 
voie  des  courbes  aux  rayons  de  : 

210  à  300  mètres 

300  à  360  — 

360  à  460  — 

460  à  600  — 
Au-dessus  de  600  — 


récartement  d'axe  en  axe  des  essieux 
extrêmes  ne  doit  pas  dépasser  : 

a^ee  -  * 

4  ,57 

5  ,03 
o  ,50 
7  ,32 


Dans  le  cas  où  l'on  aurait  à  construire  un  matériel  pour  une 
voie  déjà  existante,  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  saillie  des  bou- 
dins sur  la  surface  de  roulement  des  bandages  augmente  la 
longueur  du  rectangle  inscrit  entre  les  rails  de  0m,070  envi- 
ron. Cette  question  est  surtout  importante  pour  le  service  des 
plaques  tournantes. 

Suspension  et  traction.  —  Les  ressorts  de  suspension  inter- 
posés entre  le  châssis  et  les  essieux  qui  le  portent  sont  destinés 
à  amortir  les  chocs  provenant  des  inégalités  de  la  voie.  La  dou- 
ceur de  la  suspension  est  importante  non-seulement  pour  la 
commodité  du  voyageur,  mais  encore  pour  la  conservation  du 
matériel  ;  et,  comme  ici  nous  ne  rencontrons  pas  les  mêmes 
obstacles  que  dans  la  suspension  des  locomotives,  on  devra 
donner  aux  mouvements  des  ressorts  une  plus  grande  am- 
plitude. 

Les  ressorts  de  suspension  des  voitures  sont  presque  tou- 


1  Congrès  des  ingénieurs  des  chemins  de  fer  allemands.  Dresde,  1865. 
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jours  placés  au-dessous  du  châssis  et  s'appuient  directement 
sur  les  boîtes  à  graisse,  auxquelles  ils  sont  fixés  à  l'aide  de 
boulons. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  le  système  d'attelage  généra- 
lement employé  aujourd'hui  est  l'attelage  avec  tendeur  à  vis. 
L'attelage  à  barre  rigide,  dont  nous  avons  énuméré  tous  les 
inconvénients,  doit  être  proscrit,  quel  que  soit  le  type  du  véhi- 
cule considéré. 

Il  en  est  de  môme  de  l'attelage  par  chaînes  simples,  qui  a 
succédé  à  ce  premier  dans  les  véhicules  du  système  anglais.  La 
réunion  des  voitures  d'un  même  train  doit  être  faite  de  telle  sorte 
qu'au  moment  de  la  mise  en  marche  ou  du  ralentissement  du 
convoi,  il  n'en  résulte  aucun  choc  trop  marqué  qui  exposerait 
les  voyageurs  à  des  secousses  violentes  et  le  train  à  des  ruptures 
d'attelage.  Cette  condition  essentielle  est  remplie  par  le  mode 
d'accouplement  presque  universellement  employé  aujourd'hui, 
et  qui  se  compose  d'un  double  système  de  traction  et  de  choc. 
Il  consiste  à  munir  chaque  extrémité  des  véhicules  d'une  tige 
de  traction  terminée  d'un  côté  par  un  crochet  et  fixée  de  l'autre 
à  un  ressort  en  acier  ou  en  caoutchouc.  Un  tendeur  à  vis  réunit 
les  crochets  d'attelage  de  deux  voitures  successives,  et  deux 
chaînes  de  sûreté,  placées  de  chaque  côté,  complètent  le  sys- 
tème de  traction.  Le  but  de  ces  deux  chaînes  étant  de  suppléer 
au  tendeur  ou  à  la  tige  de  traction  lorsqu'ils  se  rompent,  il  faut 
leur  donner  de  fortes  dimensions  pour  les  empêcher  de  se  briser 
par  suite  du  choc  résultant  de  la  rupture  de  l'attelage.  A  cet 
effet,  on  doit,  entre  leur  point  d'attache  et  la  traverse,  inter- 
poser des  rondelles  en  caoutchouc,  ou  les  fixer  à  des  ressorts 
en  acier. 

L'appareil  de  choc  comprend  pour  chaque  voiture  quatre 
tampons  ou  plateaux  reportant  les  pressions  qu'ils  reçoivent 
sur  des  ressorts  d'acier  (à  lames  en  spirale  ou  rondelles  bom- 
bées), ou  bien  de  caoutchouc.  Au  moment  d'un  arrêt  ou  d'un 
ralentissement,  les  tampons  des  diverses  voitures  se  mettent 
brusquement  en  contact  et  le  travail  qui  produit  la  compres- 
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sion  des  ressorts  absorbe  celui  de  la  puissance  vive  des  véhi- 
cules. 

On  réunit  quelquefois  les  ressorts  des  deux  tiges  de  traction 
d'un  même  véhicule,  de  manière  à  diminuer  les  chances  de 
rupture,  dans  le  cas  où  une  tension  trop  forte  viendrait  à  agir 
sur  l  une  d'elles,  en  y  intéressant  la  seconde. 

Sur  la  plupart  des  voitures  françaises,  on  rend,  en  outre,  les 
deux  systèmes  de  choc  et  de  traction  solidaires,  en  employant 
pour  tous  les  deux  le  mémo  ressort  (en  acier  à  lames),  auquel 
on  donne  alors  des  dimensions  plus  considérables  qui  lui  per- 
mettent de  recevoir  en  son  milieu  la  barre  de  traction  et  de 
s'appuyer  par  ses  deux  extrémités  sur  les  tiges  prolongées  des 
tampons  de  choc. 

Les  centres  des  tampons  de  choc,  du  crochet  d'attelage  et  les 
points  d'attache  des  chaînes  de  sûreté,  doivent  se  trouver  sur 
un  même  plan  horizontal. 

Voici  les  dimensions  arrêtées  dans  la  conférence  de  Dresde 
par  les  ingénieurs  allemands  pour  le  matériel  destiné  à  circuler 
sur  les  diverses  lignes  de  l'Union  : 

La  hauteur  normale  du  centre  des  tampons  au-dessus  des 
rails  est  de  tn,,042,  avec  un  jeu  de  0m,02r>  au-dessus  dans  le 
cas  de  voitures  à  vide,  et  de  Ora,IOO  en  dessous  pour  les  voitures 
pleines  ; 

Écartement  des  tampons,  d'axe  en  axe,  lu,,754  ; 

Distance  de  la  surface  extérieure  du  disque  à  la  traverse  ex- 
trême du  chAssis,  0U,,370  au  minimum,  lorsque  le  ressort  est 
comprimé  à  fond  de  course  ; 

Distance  du  point  d'attache  du  crochet  d'attelage  détendu, 
au  plan  tangent  aux  plateaux  des  tampons,  0m,370. 

Les  dispositions  qui  précèdent  sont  prises  pour  qu'un  ma- 
nœuvre chargé  d'opérer  l'accouplement  do  deux  véhicules  puisse 
y  procéder  sans  courir  le  danger  d'être  écrasé  par  les  traverses 
ou  les  crochets. 

La  longueur  des  chaînes  de  sûreté  doit  être  telle  que,  ten- 
dues horizontalement,  le  point  d'attache  du  crochet  dépasse 
de  0m,305  le  plan  des  tampons,  et  que,  tombant  verticalement, 
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leur  extrémité  se  trouve  à  0m,500  des  rails 4  ;  leur  distance  d'axe 
en  axe  est  arrêtée  à  lm,067. 

En  France,  la  saillie  des  tampons  sur  la  traverse  est  de  0ra,500 
à  0m,oo0,  le  ressort  étant  au  repos,  et  de  0m,325  à  0m,330, 
quand  le  tampon  est  enfoncé  au  maximum.  —  Ces  dimensions 
sont  insuffisantes,  surtout  lorsque  la  caisse  a  une  saillie  sur  la 
traverse.  — La  hauteur  de  l'axe  des  tampons  est  de  0",99,  (Est.) 

Leur  écartement  est  de  im,7i0  (Est)  à  lm,727  (Nord),  et 
I m,730  (Ouest)  ;  celui  des  chaînes  de  sûreté  est  de  0*,64O  (Est)  à 
\  m,190  (Nord).  —  Ce  dernier  écartement  des  chaînes  de  sûreté 
nous  paraît  exagéré,  surtout  pour  des  lignes  à  courbes  raides 
et  à  inclinaisons  prononcées,  la  où  les  ruptures  d'attelage  sont 
le  plus  fréquente?. 

Les  agents  chargés  de  réunir  entre  eux  les  divers  véhicules 
sont,  comme  nous  l'avons  dit  à  la  page  précédente,  exposés  à  de 
graves  dangers  lorsqu'ils  doivent  effectuer  cette  opération.  Les 
accidents  provenant  de  cette  cause  se  répètent  fréquemment  et 
les  conséquences  souvent  déplorables  qui  en  résultent  ont  ap- 
pelé l'attention  des  ingénieurs  sur  la  recherche  des  moyens  à 
employer  pour  les  éviter.  Il  suffirait,  sans  changer  le  mode 
d'attelage,  qui  présente,  comme  nous  l'avons  dit,  des  avantages 
signalés,  d'introduire  une  modification  qui,  en  permettant  d'o- 
pérer la  manœuvre  de  l'extérieur,  ferait  disparaître  le  danger 
qu'elle  présente  aujourd'hui.  Le  rapprochement  des  tampons 
vers  l'axe  du  véhicule  résoudrait  peut-être  la  question  ;  mais  le 
grand  écartement  qu'on  leur  donne  aujourd'hui  est  nécessité 
par  d'autres  considérations  que  l'on  ne  saurait  négliger,  et  l'on 
peut  dire  qu'actuellement  la  question  n'est  pas  encore  résolue  \ 

1  Technische  Vereinbarung  des  Vereins  Deuinchcr  Eisenbahn  Ycrwal- 
tungen,  Dresde,  1865. 

1  L'administration  du  chemin  de  fer  rhénan  conseille  l'emploi  d'un 
double  escalier  qui,  placé  sur  les  tampons,  permettrait  à  l'employé  de  se 
tenir  à  cheval  sur  ces  derniers.  Sur  le  chemin  du  Sud  de  l'Autriche  et  la  ligne 
de  Graz  à  Kofllach,  on  se  sert,  pour  accrocher  et  décrocher  les  wagons,  de 
la  tige  du  drapeau-signal,  convenablement  prolongée  et  terminée  par  un 
crochet  en  fer. 
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Elle  se  présente  donc  dans  toute  son  importance  à  l'ingénieur 
chargé  de  l'étude  du  matériel. 

Plaques  de  garde.  —  Les  plaques  de  garde  des  voitures, 
avons-nous  dit  plus  haut,  ne  font  point  partie  des  longerons 
comme  dans  les  châssis  des  locomotives  ou  des  tenders.  On  se 
contente  de  rapporter  ces  organes  sur  les  longerons,  en  les 
rivant  si  ces  derniers  sont  en  fer,  ou  en  les  boulonnant  si  les 
longerons  sont  en  bois.  On  rencontre  actuellement  des  plaques 
de  garde  de  deux  systèmes  différents  :  les  premières,  découpées 
dans  une  plaque  de  tôle,  présentent  à  la  partie  supérieure  une 
large  surface  qui  sert  à  les  fixer  sur  les  longerons  au  moyen  de 
quatre  ou  cinq  attaches,  et  se  terminent  par  deux  branches 
dont  les  extrémités  inférieures  sont  réunies  au  moyen  d'une 
entretoise  horizontale  en  fer.  Le  second  système  de  construc- 
tion permet  de  substituer  à  la  tôle  le  fer  laminé,  et  de  réduire 
ainsi  le  poids  et  le  prix  de  ces  pièces  ;  ces  avantages  lui  assu- 
rent aujourd'hui  la  préférence  sur  le  premier  système.  Quel  que 
soit  d'ailleurs  le  modèle  employé,  plusieurs  ingénieurs  pensent 
encore  aujourd'hui  qu'il  est  important  de  réunir,  ainsi  qu'on 
le  faisait  dans  les  premiers  temps,  les  plaques  de  garde  d'un 
même  côté  par  des  tirants  horizontaux  qui  maintiennent  leur 
écartement  et  conservent  le  parallélisme  des  essieux.  En  faisant 
venir  de  forge  aux  deux  extrémités  de  ces  tirants  les  entretoises 
qui  consolident  les  deux  branches  de  chaque  plaque  à  leur  par- 
tie inférieure,  on  arrive  à  obtenir  un  tout  parfaitement  soli- 
daire et  susceptible  de  donner  un  très-bon  service.  Cependant, 
avec  les  longerons  d'une  hauteur  suflisante,  cette  précaution 
est  inutile,  et,  en  supprimant  la  barre,  on  diminue  les  frais  de 
construction,  d'entretien,  et  le  poids  mort  du  véhicule.  Les 
faces  intérieures  des  deux  branches  servent  de  guides  aux 
boîtes  à  graisse,  et  sont,  à  cet  effet,  parfaitement  dressées  sur 
une  partie  de  leur  hauteur. 

Boites  à  graisse.  —  Les  fusées  des  essieux  tournent  sous  des 
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coussinets  en  métal  maintenus  dans  des  boîtes  en  fonte  dispo- 
sées pour  lubrifier  les  parties  frottantes. 

Le  graissage  peut  se  faire  soit  par  le  dessus,  soit  par  le  des- 
sous de  la  fusée.  Dans  le  premier  cas,  la  partie  supérieure  de 
la  boîte  forme  un  réservoir  pour  contenir  la  matière  lubri- 
fiante, qui  s'écoule  sur  la  fusée  à  travers  deux  ou  trois  petits 
trous  percés  dans  l'épaisseur  du  coussinet,  et  prolongés  à  sa 
partie  inférieure  par  des  pattes  d'araignée.  Nous  avons  déjà 
dit,  en  parlant  du  graissage  des  essieux  de  locomotives,  l'in- 
convénient que  présentait  cette  disposition  :  le  couvercle  de  la 
boîte  s'ouvre  pendant  la  marche  ;  les  trous  de  communication 
s'obstruent  assez  facilement,  et,  l'écoulement  de  la  matière  ve- 
nant à  cesser,  la  fusée  ne  tarde  pas  à  s'échauffer,  à  gripper, 
et  souvent  même  à  se  rompre.  —  Quelquefois,  la  pression  qui 
s'exerce  à  la  surface  de  la  fusée  empêche  la  substance  lubrifiante 
de  s'interposer  entre  les  parties  frottantes,  et,  comme  dans  le  cas 
précédent,  l'arrêt  du  graissage  amène  les  plus  fâcheuses  consé- 
quences. —  Ces  inconvénients  sont  moins  à  craindre  avec  la  se- 
conde disposition,  qui  prend  de  plus  en  plus  d'extension  depuis 
que  l'emploi  de  l'huile  tend  à  remplacer,  pour  cet  usage,  celui 
de  la  graisse  dure,  sur  la  presque  totalité  des  chemins  de  fer. 
L'huile,  placée  dans  la  partie  inférieure  de  la  boîte  disposée  en 
forme  de  cuvette,  est  amenée  à  la  surface  de  la  fusée  au  moyen 
d'une  mèche,  d'un  rouleau,  ou  d'une  brosse  maintenue  en 
contact  avec  elle  à  l'aide  d'un  ressort.  Afin  de  prévenir  un  ac- 
cident dans  le  cas  où,  pour  une  cause  quelconque,  cet  appareil 
viendrait  à  cesser  de  fonctionner,  plusieurs  constructeurs  se 
ménagent  les  moyens  d'effectuer  le  graissage  par  la  partie 
supérieure ,  en  adoptant  une  disposition  mixte  résultant  de 
la  combinaison  des  deux  précédentes,  et  présentant  de  grands 
avantages  au  point  de  vue  de  la  sécurité  du  graissage. 
—  Nous  examinerons  plus  loin  (382)  en  détail  quelques- 
unes  des  principales  dispositions  actuellement  employées.  — 
Nous  ajouterons  seulement  ici  encore  quelques  considéra- 
tions générales  sur  la  construction  et  l'entretien  des  boîtes  h 
graisse. 
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L'huile  qui  a  lubrifié  la  fusée  retombe  aux  deux  extrémités, 
et  doit  nécessairement  Être  recueillie  pour  servir  de  nouveau  ; 
mais  elle  se  trouve  alors  chargée  d'une  notable  proportion 
de  limaille,  d'impuretés  dont  il  faut  la  débarrasser,  sous 
peine  de  laisser  obstruer  les  pores  de  l'appareil  lubrificateur, 
et  de  voir  s'user  les  fusées  très-rapidement.  Pour  cela,  on 
devra  la  recevoir  dans  une  capacité  particulière  séparée  du  ré- 
servoir central,  ou  épurer  le  liquide  avant  son  retour  au  réser- 
voir. 

Le  surhaussement  des  rails  dans  les  courbes  et  les  chocs  trans- 
versaux que  subissent  les  essieux  peuvent  avoir  pour  effet  de 
faire  sortir  une  partie  de  la  fusée  en  dehors  de  la  boîte  à 
graisse.  Aussi  le  niveau  du  liquide  se  tient-il  aussi  bas  que 
possible,  afin  d'empêcher  que  dans  aucun  de  ces  cas  il  ne 
puisse  s'épancher  au  dehors. 

L'huile  contenue  dans  le  réservoir  doit  être  renouvelée  de 
temps  en  temps  ;  en  raison  des  accidents  graves  qui  peuvent 
être  la  conséquence  d'un  mauvais  graissage  des  fusées,  il  im- 
porte de  pouvoir  examiner  ces  appareils  avec  soin  et  le  plus 
souvent  possible.  Pour  faciliter  ce  travail  et  réduire  les  frais 
d'entretien,  on  donnera  aux  boîtes  à  graisse  une  position  telle, 
qu'on  puisse  y  accéder  sans  peine,  et  une  construction  aussi 
simple  que  possible.  Dans  le  même  but,  on  devra  ménager  au 
réservoir  une  grande  capacité,  afin  de  n'avoir  pas  à  le  rem- 
plir trop  souvent,  et  de  réduire  le  personnel  chargé  de  ce 
service. 

L'ajustage  des  boîtes  à  graisse  dans  les  plaques  de  garde  était 
fait  autrefois  aussi  exactement  que  possible.  Mais  on  laisse 
maintenant  généralement  un  certain  jeu  entre  les  deux  joues, 
afin  de  faciliter  le  passage  du  véhicule  dans  les  courbes. 

■ 

Essieux.  —  Roues.  —  Bandages.  —  Les  essieux  sont  de 
forme  analogue  à  ceux  des  tenders,  et  toujours  à  fusées  exté- 
rieures. Dans  les  voitures  à  trois  essieux,  on  donne  générale- 
ment à  celui  du  milieu  un  certain  jeu  latéral  qui  facilite  le 
passage  dans  les  courbes.  La  répartition  de  la  charge  du  véhi- 
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cule  doit  se  faire  autant  que  possible  également  sur  chacun  de 
ses  essieux,  de  manière  à  pouvoir  leur  donner  à  tous  les  mêmes 
dimensions,  et  n'avoir  qu'un  seul  type  applicable  à  toutes  les 
voitures. 

Le  poids  généralement  supporté  par  essieu  dans  les  voitures 
à  voyageurs  varie  de  3  500  à  1 000  kilogrammes. 

Les  conditions  auxquelles  doivent  satisfaire  les  roues  des 
voitures  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  que  nous  avons 
énoncées  plus  haut  pour  les  roues  des  tenders  et  locomotives. 
Leur  diamètre  ne  doit  pas  être  inférieur  à  0ra,900,  et  ce  dia- 
mètre, une  fois  fixé,  doit  être  le  môme  pour  tous  les  véhicules 
d'une  même  exploitation,  afin  de  ne  pas  multiplier  le  nombre 
des  types  à  entretenir.  .. 

Les  roues  sont  calées  sur  les  portées  de  l'essieu,  et  1  eearte- 
ment  des  surfaces  intérieures  des  bandages  ne  doit  dépasser  en 
aucun  cas,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  lm,3(>0. 

On  rencontre,  sur  les  diverses  lignes,  des  roues  de  voitures 
de  quatre  catégories  différentes  : 

1°  Les  roues  à  moyeu  en  fonte,  rais  et  jantes  en  fer  ; 

2°  Les  roues  à  moyeu,  rais  et  jantes  en  fer  ; 

3°  Les  roues  pleines  en  fonte,  acier  ou  fer  ; 

4°  Les  roues  à  disque  plein  en  bois,  moyeu  en  fonte  et  jantes 
en  fer. 

Les  deux  premières  dispositions  comportent  l'emploi  de 
bandages  en  fer  ou  en  acier.  Dans  les  roues  de  la  troisième 
catégorie,  la  surface  de  roulement  adhère  le  plus  souvent  au 
corps  de  la  roue.  Nous  discuterons  plus  loin  (383),  en  par- 
lant  de  leur  construction ,  les  avantages  de  chacun  de  ces 
systèmes. 

Nous  avons  réuni  dans  les  deux  tableaux  suivants  les  prin- 
cipales conditions  d'établissement  de  quelques  voitures  choisies 
parmi  les  meilleurs  types  employés  sur  les  divers  chemins  de 
1er  de  France  et  des  pays  étrangers.  Dans  l'une  des  colonnes  du 
premier  tableau,  spécialement  destiné  aux  voitures  à  compar- 
timents séparés,  suivant  le  système  anglais,  nous  avons  égale- 
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ment  réuni  les  dimensions  adoptées  par  les  ingénieurs  alle- 
mands dans  leur  dernier  congrès  \ 

Nous  appellerons  l'attention  des  ingénieurs  sur  le  nouveau 
modèle  des  trois  classes  adopté  par  l'Est  en  France,  qui  pré- 
sente, comme  nous  l'avons  déjà  dit,  de  notables  améliorations 
sous  le  rapport  de  l'espace  et  du  confortable. 

Le  second  tableau  renferme  les  dimensions  de  quelques  voi- 
tures du  système  américain,  appliqué  dans  certaines  parties  de 
l'Allemagne  et  de  la  Suisse. 


1  Technische  Yereinbarungen,  etc.  Dresde,  1865. 
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TABLEAU  I 


DÉSIGNATION 
D  E    L  i  VGITOUE 
de  la  ligne  sur  laquelle  elle  c ircule 
et  de  l'alelier  de  construction. 
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Mille. 

(  / 


Longueur  -lu  châssis  met 

Longueur  de  la  carsse  à  la  ceinture. 

Largeur  de  la  eais  e  h  la  ceinture. 

Hauteur  intérieure  met. 

Nombre  de  compartimenta  

Nombre  de  places  par  comparimi. 

Nombre  d  essieux.  

F.carlemenl  d'axe  en  axe  mèl. 

Poids  du  véhicule  kit. 
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\a\i  l«"r  élaue  2.50 

(au  |«  élage..  l.'jO 

\au  te»  élatte.  1  65 

(au  2u  étage..  1  o7 


2    |  1 
nu  2'  étage. 

4    |  10 
BU  i'  éla«e. 

2 

l,M 
6  000 
115 


i 
t 

10 

24 


1 

8 


8  10 

7.30 
7,32 

2.80 
2.15 

1  «5 
1.64 

T 

10 
2 

3.60 
7 

«7 


1 
t 

to 

40 


est. 

Ateliers 
de  la  C<" 

è  la 
râtelle. 


EST.   |  NOtl 


DELLT 


Ire 

classe.  |  classe 

(  'l 


7,00 
7.17 

2,80 

1.80 

i 

10 

2 

3.60 
6  620 
1*5 


6  50 
6,55 

2  80 

1,90 

2  1/2 
8  et  3 

2 

3  60 
7  520 


|r« 
clas* 


7,00 
7,30 

2.80 

1.80 

5 
10 

2 

3.60 
6  070 
121 


6,1 

6,* 

J5i 

1.7. 

3 
8 

I 

4.0( 


TA  13  LE  AL' 


DÉSIGNATION 

EST. 

EST. 

LTON. 

OUEST. 

Co.npug. 

Luders. 

LYON. 

HU   TVI'K   IMI   W»liu*  UK   t.*  LIC.SK 

Chevalier 

brise. 

sur  laquelle  il  circule 

Fourgon 

Kou  rgun 

Fourgon 

Chelu». 

Wa.on 

a 

w  .,. .... 

a 

el  de  fui  cl  ht  de  construction. 

bagages. 

bagages. 

bagages 

^  (igon 

a  uwn.h. 

mar<  han- 

ouverl. 

• 

<■> 

[') 

(*) 

a  m. m  h. 

rliaea. 

.  mèl. 

5.50 

5  80 

6.70 

6,93 

6  00 

6  25 

5,50 

Longueur  de  la  caisse  à  la  ceinture.. 

.  mèl. 

5  60 

5.85 

6.75 

6  95 

0.00 

6/24 

5.50 

Largeur  de  la  caisse  o  la  ceinture.  . 

...rl. 

2  60 

2,60 

2,40 

2.45 

2.50 

2.53 

2.35 

met. 

2,05 

2.00 

1.95 

1,90 

2.25 

2.00 

0.76 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2.65 

3  60 

4.00 

4  15 

2,95 

3.75 

2.70 

5  965 

6  850 

7  600 

8  050 

0  800 

.    5  360 

10  000 

10  000 

10  000 

• 

Digitized  by  Google 
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1867.  —  Voitures  &  wagons. 

ES  VOITURES. 


OL'KST 


lez. 


classe. 


8.70 
0.80 

2,60 

4,90 

4 
10 

2 

3.70 


LYON. 
f.he»a- 

lier, 

Clielus. 

ire 
clause. 


7,25 
7, «5 

2  65 
1.83 

3  1/2 
8  cl  4 

3 

4.10 


ORLÉANS. 

Aieliers 
de  lu  Compagnie 
à  l»rjr. 


Ire  3' 
classe 


6,00  |  6.65 
6  20  |  0.85 


2,60 

(.88 

3 
8 

2 

3,50 


2.62 

1.76 

5 
10 

2 
3,55 


u 

Harlem. 
Mille 


I» 
cl. 


2 

cl. 


DurnluM 
0 

Llrecht. 
M.xle. 


HALLE-  BERLIN- 
CASSEL.  jsTETTIN. 

Société  de  conslr. 
de  matériel  è  Berlin 

Voiture*  mixtes, 
ire  el  2c  cl. 


I  et  2  cl.  Il  et  2'  cl. 


8  60 

8.63 

2.67 
1  95 

3 
10 


2 
V70 


8  20 
823 


2.60 


2,00 


J: 

2 
4,85 
9  050 


7,55 
6,30 

2,75 

2.02 

" 

10 


I 

4.40 


IIALLE- 

CASSEL. 

Luders. 
Mixte. 


1" 
cla^e. 


7,05 
7.80 

2.55 

2.00 


I 

6  et  8 


4.85 


BELGIQUE. 

Cotnp.  belge. 
Evrard  et  O 

Mixte. 


CM.  SCISSIS. 

Société 
indus!  r. 
de  Srliaff- 


tl. 


6.U0 

7,00 

2  70 
2.0U 


2 

4  et  8 


1 
10 


Mixte. 

i  |rt  j  2^ 
Cl.  cl. 


8,83 
7,10 

2.90 

2.17 

*~1 

20 


2 

3,60 


1 

16 


I 

4.50 


Mt 

CENTS. 


I  .'il 


4.45 
4.49 

1.96 

2.00 

1 
12 

I 
1.80 
3  600 
300 


•  ES  WAGONS. 


..irl 
tjer. 

HALTE 
SILESIE 

Ruff.r, 

Schmiill 
et  c  . 
à  Breslau 

OUEST. 
Gurgan. 

OUEST. 
Chevalier 

Coiopag 
de  Berlin. 

{')  Voiture  h  frein. 

ngon 

»<rl. 

ii  Brcslau 

Wnaon 
ouvert. 

1') 

Winm 

ouvert. 

l'I 

Wagon 
à  tram 

br  ifé, 
'•) 

Clielus. 

Voiture 
de  poste 

Voiture 

de  poste. 

1 

(\  Voiture  a  coupé  lit  (page  300). 
(•)  Voiture  à  coupé  lit  (pn.e  300). 
(*)  Voiture  avec  cabinet*  de  toilette  et  lieux  d'aisances. 

i.05 

5,00 

5,77 

7.45 

6.60 

7,50 

(*)  Voiture  arec  cabinets  de  toilette  cl  lieux  d'aisuncea.  tvec 

».65 

5.10 

5,79 

8,00 

6,80 

7,20 

plate-forme  et  portes  latérales. 

Î.40 

2  56 

2.55 

2  60 

2,60 

2.50 

[*j  Voiture  système  américain  page  309  . 

t. 70 

1,00 

0.88 

» 

2.15 

2,00 

I : ,  Wagon  en  fer. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

(•i  Voiture  avec  galet*  norizonUu»  pour  ibemîne  a  rail 

!.05 

2,98 
5  525 

3.45 

5  000 

4.15 

3.70 

4.85 
9  850 

médian   p..  •  l')4  . 

v*;  Wogon  j  tralu  brise  (page  331  J. 

■ 

»  000 

10  000 

10  500 

10  000 

- 

l'aris.  -  1)p  IhliUUjer  el  lit*. 
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Tableau  des  dimensions  principales  de 


lltfSII.YVlHIN 
IM     U    Cl  4  «SX    DK    L  A    VI»)  II' Kl 
Il   PI    IA  >IGM 

sur  l.iipu  lu-  elle  rirrule. 

ni  RS1 
r  a«JH  R 

"F 

•  lusse  tinsse 

1 

3 

clas-i.' 

1" 

i  lasse 

EST  i 
1 1  m  v> 

p»ms-iTOJ«- 
UruiTeaiu!Uit 

l.iisne  du 
Hfurbunnaia 

O 

( 

— ^ 

RU"  A 
FfcâM 
m —  s  — # 

t  1  INM- 

.i 

r  a«ts« 

»  nilure 
.i  2  eluges   *  , 

1  •  r 

rtetM 

2r 
rlMta 

Ire 
r  lusse 

2-- 
rlassi 

CAIUE 

LArgeur  de*  |Mirt ie«  le*  plus  -  es. 

•2  *.»r.i> 

t,*M 

l.BM 

:i  ion 

:<  ioo 

3.100 

2. «80 

3  100 

3,100 





llHUU  ur  cj«s  |mHmi|.-.  |,i  , 

■  il-  -«u*  >iu  niveau  des  nuls. . . . 

n. il 

3.500 

3,5oo 

3.5011 

3.45u 

3.450 

3. '.50 

4  150 

3,400 

3.300 

M«    2  S* 

8 

4 

5 

3 

4 

k 
t 

1      2  2 

3 

4 

3 

4 

Nollll.rr  lie  v<>rui(eurs  ..... 

40 

50 

11» 

41) 

50 

41    20    50  (  \ 

24 

4o 

24 

411 

l.uiiKueur  d'uu  compartiment  .  . 

ntel 

1  il  IU 

1  0:15 

I.JOO 

2,122 

1.750 

1.422 

l     la  f              l     *t  A  Aa      \  0 

1 ,8-i0  a  1.7  10  ") 

2.040 

1 .520 

2.00 

1.50 

t.irneur  d'un  compartiment  .... 

lll<  1 

>  lin 

•  S  1U 

»  4lo 

2  4to 

2  5N0 

2  5H0 

2.580 

2.5H0 

2  400 

2  400 

2.450 

2.41» 

hault-ur  d'un  t-ompariunenl. .  . 

.  Illl'l 

i  i  .in 

1  750 

i  ,75o 

1.750 

1.750 

1.750 

1,1. UU 

1.780 

1.020 

\ulume  pur  voyageur  .    .  ,  niMrr  eut*'. 

1  lll'l 
1  n  i  o 

0.1  'Jl 

0  555 

1  IM 

o  7'J0 

0,042 

1 ,000 

0,501 

— 

— 

1 

CM  %Mft|N. 

l  iinKueur  extérieure  nui  (  ru  vit  ••»•<< 

MM 

G. 7011 

n.7oo 

0,500 

7.0011 

7.000 

5.1  kl 

0,000 

6.000 

— 

— 

I.Hiitiueur  i  nirt-  les  tampon».  .. 

7. -«ton 

7  HOli 

7.HHU 

7,000 

H.  100 

8.100 

0.000 

7,120 

7.120 

Kent tfDionl  r.'axo  va  axe  des  InniiKim 

1.7.4» 

I.7.H- 

1.7  Ul 

1  710 

1.710 

1,710 

1 ,71111 

1  710 

1 .7 10 

— 

- 

llituteur  du  rentre  des  tampons. . 

1 ,918 

1  ."20 

1  02» 

i  mu 

t    II  1  II 
1  ,U  I1' 

1  .«10 

1  000 

•  005 

1 .005 

!•  orientent  dn  cimlnea  de  sûreté 

1  IM) 

1.1*10 

1    1  Ml 

Il  Util 

Il  i  il 

0,04o 

Il   ■  t  II 

U,li|U 

• 

1  .080 

(  ,080 

\  HW  des  h  !i  il.  •»  de  niftnrl*.  - 

H 

10 

10 

» 

11 

g 

10 

10 

10 

U 

1  m  .rur  des  feuille»  de  ri-s^iri». 

,mM. 

Il  085 

0.0*;» 

0.IJ8Ô 

0,075 

0.075 

0  1175 

0  u75 

ii  »7o 

0,070 

O.U75 

n  UT 

l'imiuttur  df»  feuilles  ne  ies»orls 

11.010 

0,010 

0.010 

0.010 

0  tl tu 

0  010 

0,012 

o  010 

0  010 

O.OIU 

114»  t  l  h  et  RMSIBI  \ 

2 

J 

* 

2 

2 

1 

2 

2 

i 

felrtttWll  exln  !■><■  d'axe  c-q  axe 

mit 

3  500 

1  700 

3  700 

3,000 

j  Mi 

3  O00 

MM 

3.500 

3,500 

tiuimèirv  de*  essieux  nu  milim 

0  115 

MIS 

0,1  II 

O.MO 

0.1 10 

0  110 

n.llo 

0.1 10 

0.1 10 

0.OV5 

o.o» 

liiumèlre  de*  essieux  nu  ralaRe.  . 

M.II5 

0.115 

0  115 

0  120 

MM 

0  120 

o  120 

0  120 

0.120 

0.110 

0  1! 

Diamètre  de»  essieux  a  lu  (usée. . 

0.000 

0.080 

0  080 

0.080 

0  080 

0  080 

0.O80 

•  — 

u  HT» 

0.07 

l-migueur  de  la  fusée  

o.i  no 

o  IM 

0.100 

0.(00 

V  100 

o.loo 

o  mu 

0.150 

0  1» 

l  KM 

1.030 

1,0.10 

i  .030 

1  0»0 

1  ,*M 

o.vio 

il  Ml 

i'iild»  de  la  voiture  *  iile . .  . 

h  line 

7520 

5700 

5loo 

7000 

f.u.Ml 

5* 

0055 

54* 

.(•ippor  ilu  poids  au  nombre  de 

sti 

142  5 

loi 

»7 

253 

1 

i 

1 

253 

If 

•i  A»c.  ->euv  de  L'nril.-  frein,  4  575.  —  ,')  Dont  un  coupé.  —  *  Avec  guérite  4^,267.  -  i*)  Voilure  etn  t.  yee  n  l'K&po- 
iltioil  univers»!!!-  de  |n07.  —  .'    Dont  un  |>our  datnrs  et  un  pour  liu  m  mes.  -        Voiture  a  fr.  in.  Vuiiure  a  frein. 

V  Au  minimum.  -  ,*    A  l'eUeneuf  au  maiimum    —  i,*")  Au  minimum.  -  ("    ^oir  jMiur  l'imrii  iin-iit  de»  e-sieux  biosj 


quelques  voitures  du  système  anglais. 
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> 

- —  - 

> 

-r  o 

il! 

=»-  1 

i  f  ; 

£  =  î 

0~      «  ^ 

s  = 
S." 

EST 

 ,  — 

HAXOflt 
iWill  ■osiitj 



MAC- 
DKHOUtG- 
1 1  U'ZIG 

|  Crusse  )  {*, 

M  i  île 

ire 
el  2  classes 

ANGLE - 
1EI1RK 

rla«M 

HUIe. 
cl  2<-  classes. 

2' 
classe 

3° 

fluSSe 

Mille. 
I'«. 

2*  e(  3r  tUssc*. 



3' 
<  hisse. 

Mixlt. 

|i< 

et  2L'  classe». 

classe. 

<;real 
Norlh 

it* 

et 
1  rl 

Cha- 
tarn- 
K  v. 
2*  cl. 

— 

3,050 

3,035 

3  035 

3,035 

2  880 

I  003 

3  047 

—  • 



— 

3.760{') 

3.320 

3  320 

3,320 

3.0 '.0 

1.705,') 

3.057 

3,047('; 

3,520 

— 

> 

|r* 

2 

3 

2 

1  re  2- 

Irr2? 

4 



2 

'. 

4 

1 

( 

2 

| 

1  4 

5 

!(»» 

2 

1  2 

S 

Au 



10 

32 

40 

e 

H 

20 

4o 

38 

Mi 

M 

16 

50 

13(30 

2,008 

1.087 

1 ,087 

1.487 

1.876 

1  III 

1.150 

1,450 

2.0(7  1.788 

1.507 

(.050 

1.850 

1,940 

1,500 

4.460 

2.618  * 

2.130 

2,430 

2  430 

2,200 

2.290 

2.475 

2.374 

2.350 

2.3  II 

2.400 

«  9J0.\ 

1.800 

1  800 

1,800 

1,852 

1.81.4 

(.980 

(.727 

(.900 

1 .830 

1.775 

1.098 

0.022 

0  922 

0.050 

1 .320 

0  870  0.615 

0.010 

1  Cill     1  (INI 

Il   il  1*1 

1.451 

1.032 

0,630 

— 

— 

B  " 

42 

0.075 

0  IM 

1,141 

6.089 

9.449 

H.075 

7.610 

5.380 

",500 

7. 7*2 

7  0i*5 

7.138 

8  o25 

7.301 

10.230 

0.144 

6.430 

— 

1.75* 

1.751 

1.751 

1.751 

1  700 

1.7O0 

1.751 

(.752 

— 

— 

t.  044 

M 

39 

i  m 

1.03'J 

U  08 

Il  08 

(000 

1  m.., 

1.070 

1,0(0 

— 

— 

1.067 

1  ,< 

«5 

i  ni't. 

1  005 

M  <» 

«.210 

^m 

— 

— 

y 

i 

- 

1 

| 

0 

0 

•8 

8 

o  07  j 

— 

0,(00 

0,11111 

o  Mo 

O.OlO 

o  o|3 

0.013 

1,011 

0,013 

— 

t  ^ 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

(") 

3.704 

3.'94 

3.500 

3.000 

3.540 

0  095 

4  870 

4  850 

3.230 

ii.nu'. 

0.120 

0  120 

0  1  20 

O.I00 

0  100 

0  114 

0.114 

0  no 

0.120 

0.120 

0.12»| 

0.120 

1  12o 

0  127 

0.(27 

0  l>~  i 

0.1185 

0  OS". 

0  085 

0.070 

0  076 

0  089 

0.080 

o.lio 

0.1 00 

0,100 

0  (00 

0.151 

0  152 

•Jtv 

0,130 

0  Ulll)  • 

0.998 

MM 

0.008 

0  873 

0,873 

0.005 

0.005 

0.080 

0.V50 

1(000 

8000 

136  5 

m 

289 

(00 

«pie  leur*  dimension» et  relies  des  fuiées  pane  383.  —  '  "  D.>iil  dix  au  premier  cl  quarante  nu  deuxième  étage.  —  ("  Ces 
oimeiiaion»  sont  celle*  du  premier  étage;  le  compartiment  du  deuxième  elage  sans  cloisons  a  les  dimensions  sultaiile*  7<«  27 
de  longueur  sur  2»«  33  de  largeur  et  1»\45  de  hauteur  moyenne. 
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du  système  nm 


principale»  de  quelque»  voiture» 
érleaiii. 


DÉSIGNATION 

de 

CUIM  RT  DK  U  t-ICSS 


NORD -EST  SUSSE 


h  8  roue* 
cl  U  train*  mobiles. 


circule  la  voilure. 


Cals**. 

Largeur  des  parliez  les 
plu*  saillante*  

Hauteur  maximum  au- 
dessus  des  rail*.  . . 

Nombre  de  comparti- 


Nombre  de  voyageurs . 

Longueur  inlérleurede 

la  caisse  , 

Largeur  intérieure  de 

la  caisse  , 

Uauleur  intérieure  de 

la  caisse.  

Volume  por  voyageur 
Longueur  des  plates 

formes  

Largeur  des  plates - 


Mixte. 

ire 
et  2-  d. 


CbAa«l<i. 

Long,  totale  da  châssis 
Longueur  totale  entre 


».  •  •  •  « 

Ecarlement  des  tam- 
pons  

Hauteur  des  tampons 
au-dessus  des  rails. 
Hauteur  de  la  barre 
d'attelage  au  dessus. 
Ecarlement  d  enchaîne» 
de  sûreté  


Noues  et  Essieux. 

Nombre  d'essieux . . . . 
Ecarlement  extrême .  . 
Diamètre  des  essieux 

milieu  

Diamètre  au  caloge. . . 
Diamètre  a  la  Tmée. . . 
Longueur  de  la  fusée. 
Diamètre  des  roues. . . 

Poids  delà  voilure... 


2 

Ire  2e 

41,200 
2.700 
1.9200 

0.960 
1,440 

13.320 


0,960 
1.080 


0.101 

MU  % 

0.076 
0.152 
0.88* 


2  cl. 


1 

56 

1 1 .200 
2.700 
1.920 

0.960 
MM 

13.320 


0.9C0 
1,080 


0.101 
0,114 

0,076 
0,152 
0.884 


3c  cl. 


h 

1  roues  [';. 

Mixte, 
ire 

et  2"  cl. 


1 

72 

11,200 

2.700 
1,920 

0,960 
1.440 

13,320 


0,960 
1.080 


0,101 
OUI 

0.07( 
0,152 
0.884 


2,800 
3,400 
2 

ire  2c 
6^1^23 
^~29 

1.91  I  4,45 

2,050 

1,900 

0.830 
1.440 

8,235 
9,370 
1,642 


0,967 


2 

3  757 


0.900 


Wl'RTEM 
BERlj 

8  roues. 

Mixte 
1« 
et  2«  cl. 


2,843 
2.490 
2 

1  re  2* 
iT  MO 
"~52 

3,37  |  5,66 

2,589 

2.080 

0.800 


13.30 


1,100 


4 

8,819 


0.900 
| 10000  ai 
12000  ï.\ 


CHEMIN  DK  EER 
CENTRAL  SUISSE 


à  4 
roues. 

irccl. 


3.400 
1 

10 

4.842 
2.520 
2,000 

0,915 
1,400 

6.685 


0,920 


2,700 

0,100 
0,120 


0,340 


h  8  roues. 


M  ci. 


2,820 
3.430 
1 

12 

11,430 
2,520 
2,000 

0,915 
1,400 

13,440 


0,920 


0,100 
0.120 


0,840 


Mixte, 
et  2»  cl. 


3,430 
2 

fre  Je 

11,430 
2,520 
2,000 

0,915 
1,400 

13,440 


0,920 


4 

9.300 

0.100 
0,120 


0.840 


(')  Au  bord,  au  milieu,  2»n,010.  -  (')  Nouveau  modèle. 
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374.  Description  des  wagons  à  marchandises.  —  Caisse.  — 

La  caisse  des  wagons  à  marchandises  affecte  des  formes  diffé- 
rentes, suivant  la  destination  du  véhicule,  et  nous  savons  déjà 
que,  sous  ce  rapport,  nous  pourrons  classer  l'un  quelconque 
d'entre  eux  dans  l'une  des  trois  grandes  catégories  que  nous 
avons  établies  précédemment.  Étudions  successivement  la  dis- 
position affectée  par  la  caisse  dans  chacun  de  ces  trois  cas,  et 
les  subdivisions  principales  qu'ils  comportent. 

Avant  d'entrer  dans  la  comparaison  de  ces  divers  types, 
nous  ferons  observer  d'une  manière  générale  que,  contraire- 
ment au  principe  établi  pour  les  voitures  à  voyageurs,  les 
ingénieurs  cherchent  à  établir,  dans  les  wagons  à  marchan- 
dises, la  solidarité  la  plus  complète  entre  la  caisse  et  le  train. 
IVous  signalerons  également  une  tendance  très-marquée,  dans 
la  construction  des  nouveaux  wagons,  à  remplacer  le  bois  par  le 
fer,  principalement  en  ce  qui  touche  la  constitution  de  la  car- 
casse. Dans  les  wagons  en  bois,  en  effet,  l'entretien  le  plus 
coûteux  est  celui  des  montants,  dont  les  assemblages  avec  le 
châssis  se  trouvent  très-promptement  détruits  par  l'eau  et  les 
chocs.  L'emploi  du  fer  amène,  dans  ce  cas,  une  réduction  des 
frais  d'entretien  et  de  réparation,  qui  élève  d'autant  les  bé- 
néfices du  trafic  et  les  garanties  de  sécurité  de  l'exploitation. 
Grâce  à  ces  avantages,  ce  nouveau  système  de  construction 
prend  tous  les  jours  une  importance  plus  grande.  En  rappelant 
l'observation  que  nous  avons  mentionnée  au  sujet  de  la  con- 
struction des  châssis  des  voitures  et  qui  trouve  également  son 
application  pour  ceux  des  wagons,  ainsi  que  nous  le  verrons 
plus  loin,  nous  remarquerons  que  le  fer  devra  concourir  désor- 
mais, dans  une  forte  proportion,  à  leur  construction  et  consti- 
tuer à  lui  seul  le  bâti  complet  du  véhicule. 

Quelques  constructeurs,  allant  plus  loin,  ont  supprimé  en 
principe  remploi  du  bois,  môme  pour  les  panneaux  de  rem- 
plissage. A  l'appui  de  cette  remarque,  nous  citerons  la  Compa- 
gnie prussienne  du  chemin  de  fer  de  la  Silésie  supérieure,  qui, 
depuis  six  ans,  a  fait  construire  complètement  en  fer  douze 
cents  xuigons  à  marchandises  ouverts  et  fermés.  La  Compagnie 
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du  chemin  de  Lubeck  à  BUchen,  aprè9  un  essai  de  quatre  ans,  a 
adopte"  un  système  de  construction  analogue  pour  tous  ses  non-  • 
veaux  wagons.  Toutefois,  nous  ne  croyons  pas  pouvoir  approu- 
ver absolument  ce  mode  de  construction,  principalement  en 
ce  qui  touche  les  wagons  couverts;  car  l'emploi  des  panneaux 
en  bois  présente  une  grande  facilité  au  point  de  vue  de  l'entre- 
tien. Cette  opinion  paraît  être  celle  de  la  plupart  des  autres 
administrations  allemandes,  qui,  au  système  du  chemin  de  fer 
de  Silésie,  préfèrent  la  construction  mixte  en  bois  et  en  fer. 
Elles  reprochent  aux  parois  en  tôle  de  se  déformer  trop  facile- 
ment sous  les  chocs  qu'elles  subissent  nécessairement  pendant 
le  chargement,  le  transport  et  le  déchargement;  le  résultat  de 
cette  déformation  est  de  faire  tomber  la  peinture  qui  recouvre 
le  métal,  et  par  là  de  l'exposer  à  une  prompte  oxydation,  néces- 
sitant bientôt  de  coûteuses  réparations.  Enfin,  l'emploi  de  la  tôle 
a  l'inconvénient  de  maintenir  à  l'intérieur  des  wagons,  pendant 
l'été,  une  grande  élévation,  en  hiver,  un  grand  abaissement  de 
température  qui  peuvent  être  nuisibles  à  la  conservation  des 
objets  à  transporter,  et  rendre  les  véhicules  impropres,  dans 
cette  dernière  saison,  au  transport  des  troupes  et  des  animaux. 

Le  troisième  système  de  garnissage,  consistant  en  un  rem- 
plissage en  bois  recouvert  d  une  enveloppe  en  tôle,  ne  parait 
pas  être  beaucoup  plus  en  faveur  auprès  de  ces  administrations. 
Ce  dernier  système  a  cependant  l'avantage  de  prolonger  la  durée 
de  la  garniture  en  bois  quand  l'enveloppe  en  tôle  est  disposée  de 
manière  à  empêcher  l'introduction  de  l'eau  dans  les  joints. 

1.  Wagons  couverts.  —  Dans  cette  catégorie,  nous  com- 
prendrons : 

A.  Les  wagons  à  bagages  accompagnant  les  trains  de  voya- 
geurs. 

H.  Les  wagons  â  marchandises,  destinés  au  transport  des 
matières  délicates,  et  pouvant  servir  également  au  transport 
des  troupes,  des  bestiaux  et  des  chevaux  communs. 

C.  Les  wagons-écuries,  pour  le  transport  des  chevaux  de 
luxe. 
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D.  Les  wagons-bergeries,  destinés  au  transport  des  moutons, 
et  ceux  de  construction  analogue,  réservés  aux  cochons  et  aux 
volailles  de  toute  espèce. 

A.  —  Le  wagon  à  bagages  (fig.  462)  est  généralement  muni 
d'un  frein  manœuvré  de  l'intérieur,  et  d  une  vigie  à  la  partie 
supérieure,  permettant  au  garde-frein  d'apercevoir  les  signaux 
des  agents  du  train  ou  de  la  voie.  Dans  les  wagons  belges  et 
hanovriens,  un  double  escalier  extérieur,  conduisant  à  un  palier 


Fig.  482.    Fourgon  h 


(M.)  Echelle. 


intermédiaire,  établit,  au  moyen  d'une  porte  pratiquée  dans  la 
paroi  du  fond,  une  communication  entre  le  dehors  et  le  siège 
du  garde-frein.  Dans  l'intérieur,  ce  môme  siège  occupe  le  haut 
d'un  escalier  de  quelques  marches,  au-dessous  duquel  se  trouve 
placée  l'armoire  destinée  à  renfermer  les  objets  d'une  certaine 
valeur.  La  manivelle  du  frein  est  située  vis-à-vis  du  siège  et  à 
môme  hauteur.  L'ensemble  de  cette  disposition  est  d'une  grande 
commodité  pour  le  service,  et  présente  également  l'avantage 
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d'offrir  aux  agents  de  la  Compagnie  un  passage  facile  pour 
franchir  le  train  dans  les  gares  ;  à  ce  double  point  de  vue,  elle 
mérite  d'être  recommandée,  surtout  pour  les  lignes  à  une  voie, 
où  les  quais  peuvent  se  trouver  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche 
du  train. 

Le  plus  souvent,  les  wagons  à  bagages  sont  desservis  par  deux 
portes  latérales  à  coulisse,  offrant  une  large  ouverture,  néces- 
saire pour  faciliter  le  service  qui  ne  peut  se  faire  qua  la 
main.  Une  ou  deux  fenêtres  éclairent  l'intérieur,  qui  doit  ren- 


Fig.  403.    Wagon  couvert  h 


i,  avec  guérite  de  gorde  frein.   Ett.)  Echelle  4  . 

&o 


fermer  une  tablette  pour  la  manipulation  des  feuilles  de  route 
et  papiers  de  service. 

On  place  également  dans  ces  véhicules,  et  généralement  aux 
extrémités,  une  ou  deux  caisses  à  chiens,  doublées  en  tôle  et 
terminées,  sur  le  côté,  par  des  ouvertures  grillagées. 

B.  —  Le  wagon  à  marchandises  peut  avoir  la  môme  forme  que 
le  wagon  à  bagages  (0g.  463),  mais  il  est  préférable  d'adopter 
une  disposition  particulière  permettant  de  l'approprier  sans  dif- 
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Acuité  à  plusieurs  usages  différents.  On  arrive  à  ce  résultat  en 
rendant  mobile  la  partie  supérieure  des  panneaux  latéraux, 
ou  même  en  la  faisant  disparaître  complètement  et  en  la 
remplaçant  par  des  rideaux.  Le  wagon  est  fermé  latéralement 
par  deux  portes  à  coulisse  ou  à  deux  battants  et  à  charnières, 
fixées  à  l'aide  d'un  verrou.  Destiné  au  transport  des  matières 
qu'il  importe  de  préserver  contre  les  intempéries  de  l'atmo- 
sphère, le  wagon  couvert  est  d'un  chargement  difficile,  qui 
ne  peut  se  faire  qu'à  bras  d'homme,  sans  le  secours  de  la 
grue,  et,  par  conséquent,  dans  de  mauvaises  conditions  éco- 
nomiques. 

Avec  les  panneaux  mobiles  ou  les  rideaux,  ce  wagon  se  prête 
au  transport  des  bestiaux  et  chevaux  de  race  commune.  Enfin, 
dans  certains  cas,  on  peut  le  faire  servir  au  transport  des 
troupes,  en  y  installant  des  bancs. 

Le  tableau  suivant  donne  les  dimensions  adoptées  pour  ces 
wagons  à  destination  multiple  par  quelques  lignes  de  l'Alle- 
magne : 


Chemins  Long,  iutér.  Larg.  iulér.  Hauteur.  Porte. 

BerlinAnhalt   5-.86J  2-, 408  2-.042   1  ",*9Ï  a  I -,570 

Saarbruck-Trier            .  6  ,28u  2  ,408  2  ,Of.O  moyenne. 

Hannorer                   ...  6  ,400  2  ,480  2  ,135 

Oppcln  Tarnowicx.              6  .280  à  6  ,590    2  .382  à  2  ,434  2  ,146  è  2  ,198  1  ,881 

Neiaae-Brieg   6  ,280  2  ,434  2  ,198  1  ,885 

MagdebourgCothen.  etc..  6  .071  2  ,233  .           I  ,000  moyenne. 
Berlin,  PoUdam,  Magde- 

bourg   0  ,335  2  ,382  1  ,884 


Ces  wagons  peuvent  contenii*  cinq  ou  six  chevaux  ou  bètes 
à  cornes. 

En  Belgique,  on  fait  usage,  pour  le  transport  des  chevaux  de 
cavalerie,  de  wagons  munis  de  portes  aux  deux  bouts,  que  l'on 
fait  communiquer  les  uns  avec  les  autres  par  de  petits  ponts 
mobiles.  Les  chevaux  sont  alors  introduits  par  l'une  des  extré- 
mités du  train,  et  installés  successivement  dans  chaque  wagon 
jusqu'au  dernier. 

C.  —  Mais  pour  le  transport  des  chevaux  de  luxe,  il  est  néces- 
saire de  prendre,  en  vue  de  leur  bonne  conservation,  certaines 
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précautions  qui  nécessitent  la  construction  do  wagons  spéciaux 
dits  wagons-écuries.  Ces  derniers  sont  divisés  transversalement 
en  stalles  par  des  parois  mobiles,  aGn  de  faciliter  l'introduction 
des  chevaux  qui  se  fait  par  le  milieu  des  longs  côtés.  Pendant 
longtemps,  on  avait  pensé  que  le  cheval  devait  se  trouver  placé 
suivant  la  longueur  du  véhicule  pour  être  moins  exposé  aux 
secousses  résultant  du  mouvement  du  wagon  ;  mais  plusieurs 
administrations  pensent  que  la  position  perpendiculaire  lui  est 
préférable.  Quelle  que  soit  d'ailleurs  la  disposition  adoptée,  il 
est  nécessaire  de  munir  les  parois  des  stalles  de  garnitures 
rembourrées,  destinées  à  empêcher  le  cheval  de  se  blesser  dans 
les  mouvements  auxquels  il  se  livre.  Les  stalles  n'occupent  pas 
toute  la  longueur  du  wagon,  et  laissent  un  passage  entre  leurs 
extrémités  et  les  parois,  pour  permettre  aux  gardiens  de  s'ap- 
procher de  la  tête  de  chaque  cheval. 

Le  nombre  des  stalles  de  chaque  wagon  est  de  cinq  ou  six 
généralement.  Cependant,  quelques  chemins  de  fer,  celui  de 
l'Est  entre  autres,  possèdent  des  wagons  à  trois  stalles  seule- 
ment, destinés  au  transport  des  chevaux  de  grand  prix.  L'écar- 
tement  des  parois  des  stalles  est  d'axe  en  axe  de  0m,90  environ. 

D.  —  Le  transport  du  petit  bétail,  —  moutons,  cochons,  etc., 
—  et  des  oiseaux  de  basse-cour  exige  également  la  construction 
de  wagons  spéciaux  divisés  en  deux  ou  trois  étag  s  par  des  plan- 
chers, de  manière  à  pouvoir  introduire  une  charge  suffisante* 

Les  parois  de  ces  wagons  sont  à  claire-voie  ou  simplement 
percées  d'ouvertures  larges  et  basses,  les  portes  se  rabattant 
autour  d'une  charnière  horizontale,  de  manière  à  former  un 
plan  incliné  qui  sert  à  faire  entrer  le  bétail.  Les  planchers  à 
claire-voie  doivent  être  doublés  de  zinc  et  munis  sur  tout  leur 
parcours  d  une  rigole  qui  rejette  les  urines  au  dehors. 

11  serait  bon  de  munir  tous  les  wagons  destinés  au  transport 
du  bétail,  d'auges  pouvant  servir  dans  les  stationnements  à 
abreuver  les  animaux. 

IL  Wagons  découverts.  —  Ce  genre  de  wagons  se  prête,  par 
son  système  de  construction,  aux  usages  les  plus  variés,  et  peut 
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être  considéré  comme  donnant  le  meilleur  service.  La  figure  464 
représente  en  élévation  et  en  bout  un  wagon  découvert  du  che- 
min de  Hanovre,  muni  d'une  guérite  pour  le  garde-frein.  L'ab- 
sence de  toit  à  la  partie  supérieure  permet  d'employer  le  char- 


=3 


( 


FIg.  464.  Wagon  «UcouYert  -  10 


•  (Hanovre.)  Echelle  -L. 


gementàla  grue,  beaucoup  plus  rapide  et  plus  économique  que 
celui  à  bras  d'homme.  En  recouvrant  d'une  bâche  les  matières 
qu'il  contient,  on  arrive  à  les  soustraire  au  contact  de  l'humi- 
dité d'une  manière  suffisante  pour  qu'on  puisse  appliquer  ce 


Fig.  465.    Wagon  découvert.  (E»l.)   Échelle  -g. 


wagon  au  transport  du  blé,  de  la  chaux  et  de  la  plus  grande 
partie  des  substances  usuelles. 


Digitized  by  GoO£ 


CLASSIFICATION  DES  VÉHICULES.  329 

Les  parois  latérales  de  ces  wagons  ont  généralement  environ 
1  mètre  de  hauteur;  les  deux  faces  extrêmes  sont  arrêtées  à 
cette  même  hauteur,  ou  s'élèvent  au-dessus  en  forme  de  pi- 
gnons, dont  les  sommets  portent  quelquefois  une  traverse  qui 
sert  à  maintenir  leur  écartement.  Cette  disposition,  moins  la 
traverse,  est  représentée  sur  la  figure  465.  (Est,  —  houille  ; 
Nassau,  —  minerais.) 

Les  portes  placées  sur  les  côtés  sont  composées  de  deux  bat- 
tants à  charnières  verticales  et  se  ferment  à  l'aide  de  verrous.  Ce 
système  de  portes  est  sujet  à  de  fréquentes  détériorations;  sou- 
vent même  il  arrive  que  les  trépidations  du  wagon  faisant 
glisser  les  verrous,  les  battants  viennent  à  s'ouvrir,  et  la  matière 
renfermée  dans  la  caisse  tombe  en  partie  sur  la  voie.  Pour 
éviter  cet  inconvénient,  on  emploie,  sur  les  lignes  badoises,  des 
portes  à  coulisse,  qu'on  place  et  qu'on  enlève  à  la  main  à 
chaque  manipulation. 

Certains  wagons,  affectés  au  transport  particulier  de  la  houille 
ou  des  minerais,  portent  dans  leur  fond  deux  trappes  à  verrod 
qui  servent  à  opérer,  sans  main-d'œuvre  pour  ainsi  dire,  le  dé- 
chargement du  wagon.  Ce  système  ne  peut  convenir  que  dans 
le  cas  où  le  déchargement  doit  avoir  lieu  sur  une  estacade 
(lrc  part.,  chap,  VIII,  §  n,  286)  ;  mais,  sans  estacade,  il  ne  pré- 
sente plus  aucun  avantage.  Les  parois  des  wagons  à  coke  sont 
à  claire-voie  et  s'élèvent  généralement  plus  haut  que  celles  des 
autres  wagons  ouverts. 

On  construit  actuellement,  en  Allemagne,  une  assez  grande 
quantité  de  wagons  découverts  en  tôle;  dans  quelques-uns  même, 
on  a  supprimé  complètement  le  chAssis.  Les  appareils  de  sup- 
port, de  choc  et  de  traction  sont  directement  fixés  sur  la  caisse. 
Cette  disposition  nous  paraît  défectueuse  en  ce  quelle  fait  sup- 
porter à  la  caisse  des  efforts  auxquels  elle  ne  peut  pas  résister 
aussi  avantageusement  que  le.  fait  le  chAssis,  et  qui  doivent 
occasionner  de  fréquentes  et  coûteuses  réparations. 

[IL  Wagons  plats.  —  La  caisse  des  wagons  plats  se  réduit 
à  un  simple  plancher  limité  par  des  parois  verticales  de  0œ,20 
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à  0m,30,  munies  dans  certains  cas  de  charnières  horizontales 
pour  pouvoir  être  rabattues  au  besoin.  Ces  wagons  (ûg.  466) 
sont  principalement  affectés  au  transport  des  matériaux  de  con- 
struction, —  pierres  de  taille,  moellons,  sable,  ballast,  fers  la- 
minés et  forgés,  tôles,  rails  et  coussinets,  pièces  de  fonte  ou  de 
chaudronnerie  de  fortes  dimensions,  pièces  de  bois  de  char- 
pente et  autres,  etc.  —  Le  transport  des  voitures  se  fait  égale- 
ment sur  des  wagons  de  ce  système. 
Pour  le  transport  des  bois  de  construction  et  autres  pièces 

 1 

3  i 

I 


i 

— i 
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fif.  m.    yt»g,m  pUt.  prt.)   Echelle  ^L. 

de  grande  longueur,  on  se  sert  généralement  de  wagons  plats 
portant  des  traverses  à  pivot  sur  lesquelles  se  placent  les  longues 
pièces  qui,  par  ce  moyen,  ne  gênent  pas  le  passage  dans  les 
courbes.  Sur  quelques  lignes,  on  réunit  les  deux  wagons  par 
une  tige  d'attelage  en  bois  ferrée  et  de  longueur  appropriée  à 
l'objet  à  transporter.  (Paris-Méditerranée.) 

Les  parois  de  ces  wagons  portent,  comme  les  précédents, 
des  anneaux  pour  servir  de  points  d'attache  aux  bâches  dont 
on  couvre  quelquefois  les  matières  à  transporter.  Les  bâches 
roulées  se  suspendent  à  l'un  des  longerons  au  moyen  de  cour- 
roies bouclées. 

Train.  —  Le  train  des  wagons  à  marchandises  ne  diffère  pas 
essentiellement  de  celui  des  voilures. 

Le  châssis,  construit  sur  le  môme  principe  en  bois  ou  en  fer, 
doit  être  calculé  pour  porter  un  chargement  s 'élevant  généra- 
lement à  10  tonnes  au  minimum. 

Les  appareils  de  suspension,  de  choc  et  traction  qui,  dans  les 
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premiers  temps,  étaient  souvent  négligés,  sont  nécessaires  au 
point  de  vue  de  la  conservation  du  matériel,  et  doivent  ôtre 
appliqués,  par  conséquent,  à  tous  les  wagons  indistinctement. 

Le  nombre  des  essieux  s'élève  quelquefois,  mais  rarement, 
à  trois,  et  plus  généralement  se  maintient  à  deux.  La  charge 
qu'ils  supportent  est  de  5*  tonnes  d'après  ce  que  nous  venons  de 
dire  au  sujet  du  châssis,  et  leurs  dimensions  s'augmentent  en 
conséquence  relativement  à  celles  des  essieux  des  voitures.  Cette 
différence  amène  également  une  augmentation  dans  les  dimen- 
sions des  boites  à  graisse,  sans  toutefois  changer  leur  disposition . 

Quant  aux  roues,  elles  sont,  autant  que  possible,  du  môme 
modèle  que  celles  des  voitures. 

Châssis  brisé.  —  MM.  Hournique  et  Vidard  ont  construit  et 
exposé  en  1867,  pour  porter  une  caisse  de  8  mètres  pouvant 
charger  16  tonnes,  un  train  articulé,  formé  de  deux  châssis 
montés  chacun  sur  un  essieu,  et  réunis  par  une  cheville  ou- 
vrière autour  de  laquelle  chaque  partie  du  train  peut  osciller 
horizontalement  en  passant  dans  les  courbes,  ce  qui  laisse  aux 
essieux- la  faculté  de  converger.  En  ligne  droite,  les  deux  essieux 
sont  ramenés  au  parallélisme  par  des  tampons  élastiques  fixés 
contre  les  traverses  intérieures  des  châssis,  de  chaque  coté  de  la 
cheville  ouvrière  et  dans  le  prolongement  des  brancards. 

Hauteur  des  planchers  de  wagons. —  En  parlant  des  quais  à 
marchandises, —  lre  partie,  chap.  VIII,  284,  —  nous  avons 
fait  ressortir  les  différences  qui  existent  entre  les  hauteurs  des 
quais  à  marchandises  des  divers  chemins  de  fer,  relativement 
à  celle  des  planchers  du  matériel  roulant.  Cette  hauteur,  va- 
riant pour  les  wagons  vides  de  0n,,830  à  im,350,  donne  un  écart 
de  0M,500  qui  devient  très-génant  pour  les  relations  du  trafic 
entre  administrations  différentes,  et  doit,  par  conséquent,  dis- 
paraître. En  adoptant  la  hauteur  uniforme  de  lm,20  à  vide,  au- 
dessus  du  rail,  on  satisfait  parfaitement  à  la  question  '.  . 

Le  tableau  suivant  donne  les  conditions  d'établissement  des 
principaux  types  que  nous  venons  de  passer  en  revue. 

*  Les  ingénieurs  allèmjUld*.  recommandent  pour  hauteur  moyenne 
lro/220.  (Dresde,  (irundzûge,  l8(io.) 
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Tableau  des  dimensions  principales  de  quelques  wagons. 
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375.  Description  des  chaase-nei<ce.  —  Nous  avons  énuméré 
(Iro  part.,  chap.  V,  167)  les  diverses  précautions  à  prendre  pour 
frayer  un  passage  au  travers  de  la  neige  lorsque,  dans  les 
tranchées  principalement,  elle  occupe  une  grande  hauteur.  Nous 
avons  vu  que  l'on  employait,  suivant  les  cas,  divers  appareils 
—  charrues  et  chasse-neige,  —  dont  nous  allons  donner  ici  la 
description. 

Les  charrues  en  tôle,  de  différentes  hauteurs  suivant  l'impor- 
tance de  la  couche  de  neige,  se  fixent  à  l'avant  de  wagons  spé- 
ciaux qui  doivent  être  suffisamment  lestés  pour  ne  pas  dérailler 
sous  la  pression  exercée  par  les  amas  de  neige.  En  Wurtem- 
berg, lorsque  la  couche  de  neige  n'atteint  pas  2  pieds,  on 
emploie  des  charrues  de  4  pieds  de  hauteur,  de  10  pieds  de  lon- 
gueur minima  à  la  partie  supérieure. 

On  emploie,  en  Bavière,  également  des  charrues  montées  sur 
des  trucs  particuliers  ;  ces  appareils,  moins  longs  que  les  précé- 
dents, se  composent  de  deux  surfaces  inclinées  se  rencontrant 
à  angle  droit,  et  formées  d'un  revêtement  en  forte  tôle  reposant 
sur  un  bâti  en  charpente. 

Lorsque  la  hauteur  de  neige  atteint  des  proportions  plus  con- 
sidérables, on  a  recours  à  des  chasse-neige  montés  sur  roues  et 
poussés  par  la  locomotive  en  avant  du  train. 

En  Bavière,  ces  appareils  se  composent  d'une  forte  charpente 
montée  sur  un  train  à  six  roues  et  revêtue  d'une  enveloppe  en 
tôle  ayant  la  forme  d'un  coin  à  faces  concaves  qui  s'élève  à  2m,50 
de  hauteur  totale  au-dessus  des  rails. 

Des  chasse-neige  analogues  fonctionnaient  autrefois  sur 
les  lignes  de  la  Compagnie  autrichienne  des  chemins  de  fer 
de  l'Etat;  mais  on  reconnut  qu'en  raison  de  leur  forme  ces 
appareils  tendaient  à  refouler  la  neige  sur  les  côtés  et  à  la 
comprimer  également  en  avant,  ce  qui  augmentait  la  ré- 
sistance de  manière  à  la  rendre  quelquefois  insurmontable 
si  la  couche  atteignait  de  fortes  proportions.  On  fut  par  là 
conduit  à  étudier  une  forme  plus  convenable  en  se  basant 
sur  les  considérations  suivantes  que  nous  extrayons  des  do- 
cuments présentes  par  la  Compagnie  à  l'Exposition  universelle 
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de  4862  1  et  qui  résument  d'une  manière  assez  complète  les 
données  du  problème. 

Un  bon  chasse-neige  doit  satisfaire  aux  conditions  ci-après 

1°  No  pas  simplement  refouler  la  neige,  mais  surtout  la  sou- 
lever, et,  par  déplacements  successifs,  la  rejeter  au  dehors  delà 
largeur  du  passage  nécessaire  pour  le  matériel  roulant  en  service  ; 

2°  Offrir  par  son  poids  et  celui  de  la  neige  qu'il  porte  une  ré- 
sistance telle,  que  les  inégalités  des  pressions  latérales  exer- 
cées par  la  neige  ne  puissent  pas  le  jeter  hors  des  rails  ; 

3°  Présenter  des  formes  étudiées  de  manière  à  produire  le 
déplacement  de  la  neige  par  un  mouvement  continu  et  aussi 
bien  ménagé  que  possible  :  plus  on  réduit  ainsi  la  résistance  et 
plus  grande  est  la  hauteur  d'encombrement  qu'une  locomotive 
de  puissance  donnée  peut  attaquer  avec  succès  ; 

4°  Déplacer  et  rejeter  la  neige  enlevée  de  la  voie  pour  ouvrir 
le  passage  de  telle  sorte,  et  comprimer  les  parois  de  la  tranchée 
à  un  degré  tel,  que  la  neige  ne  puisse  pas  retomber  sur  la  voie 
derrière  le  chasse-neige  et  y  former  un  nouvel  obstacle; 

5°  Rendre,  autant  que  possible,  compactes  les  neiges  qu'il 
déplace,  et  les  déposer,  dans  cet  état,  sur  les  côtés,  de  manière 
à  éviter  que  la  neige  ne  vienne  à  flotter  dans  l'air  autour  du 
chasse-neige  et  delà  locomotive,  ce  qui  rend  impossible,  ou 
du  moins  très-difficile,  l'appréciation  de  l'état  de  la  voie  et  la 
vue  des  signaux  ; 

G0  L'arrière  du  chasse-neige  doit  être  construit  de  manière 
à  permettre  une  marche  rétrograde  quand  les  neiges  ont  peu  de 
hauteur. 

Les  dispositions  du  chasse-neige  étudié  par  la  Société  autri- 
chienne d'après  ces  principes  sont  représentées  en  élévation 
par  la  figure  467. 

La  surface  se  compose  de  chaque  côté  de  quatre  parties 
distinctes  : 

1°  Une  paroi  latérale  BD  plane  et  légèrement  inclinée  en 

1  Notices  sur  les  objets  envoyés  à  l'Exposition  de  Londres  de  t'atmèe 
1862,  par  ta  Société  autrichienne  /.  R.  P.  des  chemins  de  fer  de  l'État. 
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dehors  de  bas  en  haut,  qui  sert  à  comprimer  la  neige  rejetée 
hors  de  la  voie  et  détermine  la  largeur  de  la  tranchée  à  ouvrir. 

2°  Une  surface  gauche  A,  dont  la  génératrice,  parallèle  à  un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  voie,  horizontale  à  l'avant,  se 
relève  progressivement  vers  l'arrière  jusqu'à  prendre  l'incli- 
naison de  la  face  Bl),  avec  laquelle  la  surface  se  raccorde.  Sa 
fonction  consiste  à  enlever  la  neige  et  à  la  rejeter  hors  du  profil 
de  la  tranchée  à  ouvrir. 

3°  La  surface  gauche  fi,  qui  rencontre  la  première  de  manière 
à  couper  toutes  ses  génératrices  à  une  longueur  égale  de  l'arôtë 

* 


;1 


V 

Fij.  *«7.    Chariot  rhni»e-ncige  autridilm. 


latérale.  La  génératrice  de  la  surface  C,  s'appuyant  sur  cette 
courbe  d'intersection  et  restant  constamment  parallèle  à  un 
plan  incliné  à  30  degrés  sur  le  plan  de  la  voie,  fait  avec  le  plan 
médian  un  angle  qui  varie  de  zéro  à  30  degrés  de  l'avant  à 
l'arrière. 
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4°  La  surface  E,  qui  forme  volet  incliné,  placée  à  l'arrière 
pour  éloigner  le  peu  de  neige  qui  pourrait  faire  obstacle  à  la 
marche  rétrograde  du  chasse-neige. 

Ces  diverses  surfaces  sont  formées  de  planches  de  0ra,040 
d'épaisseur,  assemblées  à  languettes  et  rainures,  recouvrant  la 
charpente  du  véhicule  et  garnies  elles-mômcs  de  tôles  de 
0m,0033  d'épaisseur.  Les  volets  d'arrière  sont  en  tôle  plus 
forte  de  0m,005o  et  supportés  par  un  châssis  sans  planches. 

La  charpente  en  chêne  est  munie  à  l'arrière  de  deux  tampons 
de  choc  et  d'un  ressort  de  traction,  à  l'avant  d'un  simple  crochet 
d'attelage.  Elle  repose  sur  un  cadre  en  fer  F  supporté  par  doux 
paires  de  roues  montées  sur  essieux  à  fusées  extérieures. 

Les  dimensions  principales  de  ces  chasse-neige  sont  les 
suivantes  : 

Longueur,  non  compris  les  volets  inclinés 

d'arrière   r>m,f>89 

Largeur  au  bas  ,   2  ,924 

Largeur  maxima  en  haut   3  ,319 

Hauteur  totale  .   3  ,477 

Elévation  de  l'arête  inférieure  du  soc  au-des- 

sus  des  rails   0  ,080 

n.  ,  (  d'avant   0  ,790 

mametre  des  roues  |  (|.ari..r(.   g  >m 

Distance  de  l'essieu  d'avant  à  l'arête  d'avant 

du  soc   2  ,213 

Distance  entre  les  deux  essieux   2  ,7Gf» 

Ces  appareils  deviennent  inapplicables  quand  le  chemin  pré- 
sente de  nombreuses  courbes  de  petit  rayon.  Le  fait  s'est  pré- 
senté pour  la  ligne  de  Steierdorf 1  exploité  par  la  même  Com- 
pagnie, qui,  après  avoir  fait  l'essai  et  reconnu  dans  ce  cas  les 
désavantages  de  ces  appareils,  leur  substitua  de  simples  socs  de 
charrue  appliqués  à  l'avant  de  la  locomotive  dans  l'axe  des 
cylindres  et  inclinés  à  45  degrés  sur  la  voie.  Lorsque  la  neige 
atteint  une  épaisseur  de  0m,20  h,  0m,40,  on  ajoute  à  ces  socs  un 

'  Notice  déjà  citée,  l«  part  ,  chap.  V,  §  v,  154. 
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bec  portatif.  Cet  appareil  ainsi  disposé  a  rendu  de  grands  ser- 
vices en  permettant  de  remorquer  le  train  normal  pesant 
110  tonnes  malgré  une  épaisseur  de  0m,40.  En  présence  de 
ces  résultats,  la  Société  s'est  empressée  d'adapter  l'appareil  aux 
locomotives  ordinaires  sur  les  lignes  principales.  • 

Une  disposition  semblable  est  appliquée  sur  les  chemins 
badois. 

376.  De»  freins  appliqués  aux  voitures  et  wagons.  —  Con- 
ditions générales.  —  Nous  avons  déjà  exposé  (342)  la  nécessité 
d'employer  dans  certaines  circonstances,  pour  modérer  la  vitesse 
d'un  train,  des  appareils  d'enrayage,  que  nous  avons  plus  par- 
ticulièrement examinés  déjà  dans  leur  application  aux  locomo- 
tives et  tenders.  Il  nous  reste  à  les  considérer  au  point  de  vue 
des  voitures  et  wagons.  Quelques  véhicules  seulement  parmi 
ceux  qui  composent  un  train  sont  munis  d'un  frein.  On  com- 
prend, en  effet,  que  la  nécessité  de  ramener  au  minimum  les 
frais  de  construction  et  d'entretien  des  voitures  et  le  nombre  du 
personnel  des  trains,  ait  engagé  les  Compagnies  à  réduire,  au- 
tant que  possible,  l'application  de  ces  appareils.  Une  décision 
ministérielle  du  16  avril  1849,  prise  en  exécution  de  l'article  18 
de  l'ordonnance  du  13  novembre  1846  \  a  fixé  de  la  manière 
suivante  le  nombre  minimum  de  freins  à  comprendre  dans  les 
trains  de  voyageurs  (non  compris  le  frein  du  tender)  :  «  Un 
frein  dans  un  train  de  voyageurs  de  sept  voitures  et  au-dessous  ; 
deux  freins  dans  un  train  de  quinze  voitures  et  au-dessous 
jusqu'à  sept;  trois  freins  dans  un  train  de  plus  de  quinze  voi- 
tures, o 

Ces  prescriptions  s'appliquent  à  ce  que  l'on  peut  appeler 
un  train-moyen ,  c'est-à-dire  marchant  dans  des  conditions  de 

»  , 

1  a  Chaque  train  de  voyageurs  devra  être  accompagné  : 
«  Du  nombre  de  conducteurs  gardes  freins,  qui  sera  déterminé  pour 
chaque  chemin,  suivant  les  pentes  et  suivant  le  nombre  de  voitures,  par  le 
ministre  des  travaux  publics,  sur  la  proposition  de  la  Compagnie  Sur  la 
dernière  voiture  de  chaque  convoi,  ou  sur  l'une  des  voitures  placées  à 
l'arrière,  il  y  aura  toujours  un  frein,  et  un  conducteur  chargé  de  le 
manœuvrer.  » 

T.  m.  22 
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vitesse  moyenne,  comme  le  font  les  trains  omnibus  à  voyageurs, 
et  sur  des  voies  dont  les  pentes  et  rampes  ne  dépassent  pas 
0,005  à  0,006.  »  (Enq.  sur  l'expl.) 
Pour  le  cas  où  la  voie  présente  des  pentes  plus  fortes,  on  suit 
•  généralement,  en  France,  la  réglementation  suivante 1  : 
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Observation*. 

Trains  de  yoyageurs. 

—  de  marchandises. 

—  de  voyageurs. 

—  de  marchandises. 


En  Allemagne,  la  règle  suivante  a  été  établie  par  les  adminis- 
trations de  chemins  de  fer  2  concernant  le  nombre  de  freins 
dans  les  différents  cas  qui  peuvent  se  présenter. 

Inclinaison.  —  Proportion  des  essieux  enrayés  et  des  essieux  libres. 
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Sur  le  chemin  du  Scmmering,  le  règlement  porte  à  un  sur 
deux,  pour  les  trains  de  voyageurs,  et  à  un  sur  quatre  pour 
ceux  de  marchandises,  le  nombre  de  paires  de  roues  qui  doivent 
être  munies  de  freins,  conformément  au  tableau  ci-dessus. 

Description  des  freins.  — >  Les  freins  employés  sur  les  voies 
ferrées  ordinaires  sont  de  deux  sortes.  La  première  catégorie, 

'  Palaa,  Dictionnaire  des  chemins  de  fer. 
*  Congrès  de  Dresde,  186;i. 
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de  beaucoup  la  plus  nombreuse,  comprend  les  freins  à  sabots, 
dont  les  diverses  modifications  ne  diffèrent  que  par  le  mode  de 
transmission  du  mouvement,  dont  nous  examinerons  plus  loin 
les  principales  dispositions. 

Les  sabots  des  freins  de  wagons  sont  en  bois  blanc  ou  en 
bois  de  chêne  vert;  en  général,  on  ne  doit  pas  employer  des 
essences  susceptibles  d'acquérir  par  le  frottement  un  certain 
poli,  cette  propriété  ayant  pour  résultat  d'augmenter  considé- 
rablement L'effort  nécessaire  pour  obtenir  l'enrayage.  Les  sabots 
sont  fixés  sur  des  supports  en  fer,  qui,  ainsi  quç  nous  l'avons 
déjà  expliqué  en  parlant  du  tender  (367),  peuvent  être  suspendus 
aux  chAssis  ou  supportés  par  une  tige  horizontale  réunie  aux 
boîtes  à  graisse.  La  première  disposition,  beaucoup  plus  simple* 
permet  d'appliquer  deux  sabots  à  chacune  des  roues,  qui  se 
trouve  ainsi  pressée  des  deux  côtés  à  la  fois  ;  condition  que  l'on 
ne  peut  réaliser  dans  le  second  système,  où  la  pression,  ne 

'exerçant  sur  la  roue  que  dans  un  sens,  tend  à  fausser  la  fusée. 
Mais  la  réunion  des  sabots  aux  longerons  en  les  faisant  parti- 
ciper aux  oscillations  du  châssis  pendant  la  marche,  et  à  ses 
variations  de  hauteur  suivant  l'état  de  charge  du  véhicule,  a 
pour  inconvénient  de  rendre  variable  leur  position  par  rapport 
au  centre  des  roues,  inconvénient  qui  a  surtout  de  l'impor- 
tance pour  les  voitures  à  voyageurs,  dont  les  ressorts,  très- 
flexibles,  rendent  possibles  des  différences  de  niveau  assez 

sensibles. 

La  transmission  du  mouvement  aux  sabots  doit  se  faire  de 
telle  sorte  qu'ils  arrivent  très-promptementau  contact  des  roues. 

La  pression  exercée  sur  les  bandages  ne  doit  pas  être  assez 
forte  pour  arrêter  immédiatement  le  mouvement  des  essieux, — 
ce  qui  causerait  une  usure  inégale  des  surfaces  de  roulement,  — 
mais  suffisante  pour  produire  un  simple  ralentissement.  Dans 
le  cas  de  freins  manœuvrés  à  la  main,  ce  résultat  doit  pouvoir 
être  atteint  sans  exiger  un  effort  trop  considérable  de  la  part 
de  l'agent  chargé  de  la  manœuvre. 

Ces  questions  acquièrent  une  grande  importance,  surtout 
lorsqu'il  s'agit  de  lignes  à  fortes  pentes,  telles,  par  exemple, 
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que  celles  du  Semmering.  M.  Desgrange  fait  observer  à  ce 
sujet1  que  la  manœuvre  des  freins  exige  de  la  part  du  per- 
sonnel une  grande  habileté  ;  car  si,  d'une  part,  on  ne  doit  pas 
enrayer  complètement  les  roues  pour  éviter  les  inconvénients 
que  nous  venons  de  signaler,  on  doit  aussi  se  garder  de  laisser 
les  sabots  serrés  trop  longtemps  sur  le  même  point  et  sur  les 
mômes  roues,  pour  prévenir  un  trop  grand  échaufTement,  qui 
aurait  le  triple  inconvénient  de  faire  de  trop  grandes  facettes, 
d'ébranler  les  bandages  et  de  brûler  les  sabots.  Enfin,  la  sé- 
curité exige  que  la  manœuvre  des  freins  se  fasse  avec  la  plus 
grande  prudence,  car  si  la  vitesse  s'accroît  au  delà  de  celle  fixée, 
on  éprouve  sur  les  pentes  de  0m,023  des  difficultés  pour  la 
ramener  à  celle  normale,  et  il  faut,  dans  ce  cas,  que  le  mé- 
canicien vienne  en  aide  aux  gardes-freins,  en  faisant  contre- 
vapeur.  —  Voir  IIe  part.,  ch.  1er,  342. 

Telles  sont  les  conditions  que  doit  réaliser  une  transmission 
de  mouvement  convenablement  établie  et  auxquelles  les  disposi- 
tions suivantes,  actuellement  en  usage,  satisfont  plus  ou  moins. 

Il  existe  cinq  manières  différentes,  au  moins,  de  transmettre 
la  pression  aux  sabots  des  freins  : 

1°  Au  moyen  d'un  simple  levier  sur  lequel  agit  directement 
le  garde-frein.  Cette  disposition,  remarquable  par  sa  simplicité, 
a  l'inconvénient  de  ne  donner  qu'une  faible  pression.  Sur  le 
chemin  du  Midi,  on  rencontre  une  application  de  ce  frein  avec 
une  modification  introduite  par  M.  Tabuteau  dans  le  but  d'aug- 
menter sa  puissance,  et  consistant  dans  l'interposition  d'une 
série  de  leviers  articulés  dans  le  système  du  genpu  entre  la 
tige  de  commande  des  sabots  et  le  levier  à  main  sur  lequel  agit 
le  garde-frein.  La  course  de  ce  levier  est  encore  très-longue  et 
sa  manipulation  doit  être  assez  fatigante,  mais  l'appareil  a  une 
grande  énergie. 

2°  Au  moyen  d'une  vis  ou  d'une  crémaillère  mise  en  mou- 
vement par  un  écrou  ou  un  pignon  manœuvré  par  le  garde- 

1  Bulletin  de  la  Sociêlëdes  ingénieurs  civils,  1862.  Mémoire  sur  l'exploi- 
tation du  Semmerin*?,  par  M.  Des^range. 
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frein.  On  obtient  ainsi  une  pression  énergique,  mais  le  frein 
est  lent  à  agir,  surtout  avec  la  vis.  Ce  dernier  mode  de  trans- 
mission est  cependant  un  des  meilleurs  et  des  plus  répandus. 
Pour  éviter  l'inconvénient  que  nous  venons  de  signaler,  on  a 
imaginé  plusieurs  dispositions  tendant  à  établir  d'abord  le  con- 
tact entre  le  frein  et  la  roue  au  moyen  de  l'action  d'un  contre- 
poids, en  réservant  celle  de  la  vis  pour  obtenir  le  serrage 
seulement  (§  IL  Construction  et  entretien  des  voitures  (377). 

3°  Au  moyen  d'un  coin  venant  presser  la  surface  extérieure 
des  sabots.  Cette  disposition  permet  d'obtenir  à  la  fois  une 
action  très-prompte  et  un  serrage  très-énergique. 

4°  Au  moyen  d'un  embrayage  automatique,  dont  l'action  se 
fait  sentir  aussitôt  que  la  vitesse  du  train  atteint  une  certaine 
limite.  Tel  est  le  frein  automatique  de  M.  Guérin,  que  nous 
décrirons  plus  loin  (384). 

5°  Au  moyen  d'un  embrayage  électrique,  disposition  mise 
en  pratique  dans  ces  dernières  années  par  M.  Achard,  et  appli- 
quée sur  quelques  véhicules  du  chemin  de  fer  de  l'Est. 

La  transmission  de  mouvement  à  main  exige  un  nombreux 
personnel,  et  une  attention  soutenue  de  la  part  des  agents 
chargés  de  la  manœuvre;  et  lors  même  que  ces  conditions  se 
trouvent  réalisées,  il  en  résulte  toujours  une  certaine  lenteur 
dans  le  serrage,  qui  peut  rendre  quelquefois  l'action  du  frein 
impuissante  contre  un  accident.  L'emploi  des  freins  automo- 
teurs semblerait  devoir  prévenir  ces  inconvénients  :  telle  est  du 
moins  la  cause  de  la  faveur  dont  a  joui  cette  disposition  pendant 
un  certain  nombre  d'années,  et  qui,  en  appelant  sur  la  solution 
du  problème  l'attention  des  hommes  spéciaux,  a  eu  pour  résultat 
la  découverte  des  solutions  ingénieuses  dont  nous  venons  de 
parler. 

Quels  que  soient,  toutefois,  les  résultats  obtenus  par  l'emploi 
des  freins  automoteurs  et  les  services  très-efficaces  qu'ils  peu- 
vent rendre  dans  des  circonstances  déterminées,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  le  principe  de  leur  application  est  aujourd'hui, 
et  avec  raison,  très-contesté  par  la  plupart  des  hommes  du  mé- 
tier. Et,  en  effet,  le  mérite  du  frein  automatique  consistant  dans 
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l'indépendance  de  son  action  devient  précisément  aussi  la  cause 
de  son  inefficacité  en  certains  cas.  Il  arrive  souvent  que,  dans 
les  circonstances  anormales  où  son  secours  attendu  est  non- 
seulement  utile  mais  nécessaire  pour  éviter  un  accident,  il  se 
dérange  et  devient  incapable  de  fonctionner;  de  là  la  nécessité 
de  ne  pas  se  reposer  entièrement  sur  lui  et  de  tenir  en  réserve 
un  moyen  d'action  dépendant  de  la  volonté  de  l'homme,  qui 
puisse  au  besoin  le  suppléer.  La  disposition  du  frein  automo- 
teur dépend  d'ailleurs  des  conditions  particulières  dans  les- 
quelles il  doit  fonctionner,  et  cette  raison  s'oppose  h  la  réali- 
sation de  l'unité  de  système  nécessaire  dans  la  construction  des 
différentes  parties  des  véhicules  pour  répondre  à  l'extension 
toujours  croissante  des  relations  des  diverses  entreprises  de 
chemin  de  fer  d'un  même  pays  entre  elles  et  avec  celles  des 
pays  étrangers.  • 

Le  frein  à  main  présente,  au  contraire,  une  beaucoup  plus 
grande  sûreté  d'action;  sa  simplicité  de  construction  le  rend 
applicable  dans  tous  les  cas  et  lui  permet  de  se  prêter  aux  cir- 
constances les  plus  diverses.  Toutefois,  parmi  les  divers  systèmes 
mentionnés,  on  ne  choisira  pas  indifféremment,  et  il  faudra 
tenir  compte  de  certaines  considérations  pour  donner  à  l'un 
d'eux  la  préférence. 

A  part  l'application  que  nous  avons  signalée  sur  les  voitures 
du  chemin  du  Midi,  la  transmission  à  levier  n'est  guère  em- 
ployée, en  France,  pour  l'enrayage  des  trains  que  sur  les 
wagons  de  terrassement  et  quelques  anciens  wagons  à  mar- 
chandises. 

En  Bavière,  nous  en  rencontrons,  au  contraire,  une  appli- 
cation très-étendue  et  fort  intéressante.  Afin  de  diminuer  l'im- 
portance du  personnel,  un  seul  agent  est  chargé  de  la  manœuvre 
de  plusieurs  freins,  —  quatre  environ  ;  —  chaque  voiture  est 
munie  d'un  de  ces  appareils,  —  ce  qui  permet  d'exercer  avec 
chacun  d'eux  une  pression  moins  forte,  —  et  les  leviers  s'élè- 
vent à  l'un  des  bouts  du  véhicule  jusqu'au-dessus  du  toit,  où 
leurs  extrémités  sont  reliées  à  l'aide  d'un  cAble  qui  s'enroule 
sur  un  treuil  mis  à  la  portée  du  garde-frein.  Cette  disposition 
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s'applique  également  aux  trains  à  voyageurs  et  au*  trains  a 
marchandises. 

La  vis  et  la  crémaillère  sont  les  moyens  de  transmission  jus- 
qu'ici les  plus  répandus.  La  crémaillère  permet  d'enrayer  très- 
vite  et  de  desserrer  plus  promptement  qu'avec  tout  autre  modo 
de  transmission,  faculté  inappréciable  dans  les  manœuvres. 
Le  frein  Stilmant  —  ou  à  coin  —  présente  aussi  l'avantage 
de  la  rapidité  d'action  unie  à  une  grande  puissance  de  pres- 
sion, et  une  construction  qui  n'exige  aucun  organe  délicat 
susceptible  de  se  détériorer  ou  nécessitant  un  entretien  coû- 
teux. Il  semble  donc  appelé  à  rendre  service  sur  les  voies 
ferrées,  s'il  devient  moins  lourd,  moins  dispendieux,  et  si  les 
applications  ultérieures  confirment  les  résultats  avantageux  que 
les  premiers  essais  ont  permis  de  constater. 

Nous  avons  vu  que  le  nombre  des  véhicules  minus  de  freins 
placés  dans  un  môme  train  peut  devenir,  dans  certains  cas, 
assez  considérable  et  exiger  l'emploi  d'un  nombreux  personnel, 
qu'il  est  de  l'intérêt  des  Compagnies  de  chercher  à  jdiminuer 
autant  que  possible.  La  disposition  adoptée  en  flaviêre  est  une 
solution  intéressante  de  cette  question  dans  le  cas  de  freins  à 
levier. 

Pour  les  freins  à  vis  et  à  crémaillère,  nous  mentionnerons  ];i 
disposition  adoptée  dans  le  même  but  en  Autriche,  en  Prusse 
et  sur  les  chemins  suisses,  consistant  à  fixer  les  appareils  de 
manœuvre  sur  do  petites  plates-formes  situées  à  l'une  des  ex- 
trémités de  la  voiture  ou  du  wagon.  En  plaçant  en  regard  les 
plates-formes  de  deux  véhicules  à  freins  consécutifs,  on  peut 
ainsi  faire  manœuvrer  les  deux  appareils  par  un  seul  agent. 
Cette  disposition  trouve  également  une  application  facile  dans 
le  cas  des  voitures  du  type  américain. 

Enfin,  rappelons  encore  les  dispositions  de  M.  Newallet  celle 
du  North-London  Railway. 

La  première,  appliquée  sur  le  chemin  du  Nord  français  et 
sur  le  Lancashire-Yorkshire  Kailway,  permet  à  un  seul  garde  de 
manœuvrer  les  freins  de  plusieurs  voitures  à  la  fois,  au  moyen 
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d'un  mouvement  circulaire  imprimé  à  un  arbre  horizontal  sus- 
pendu sous  chaque  voiture,  mouvement  qui  se  communique 
d'une  voiture  à  une  autre  par  un  joint  universel  (384). 

Par  la  seconde  disposition,  le  serrage  des  freins  est  obtenu 
au  moyen  d'une  chaîne,  qui,  passant  sur  un  système  de  trois 
poulies  maintenues  en  triangle  par  des  barres  rigides,  conserve 
une  longueur  constante  quelle  que  soit  l'écartement  des  véhi- 
cules. Cependant  l'élasticité  de  la  chaîne  rend  la  manœuvre 
ir  régulière1. 

Le  second  système  de  freins  est  celui  des  freins  à  patins, 
dont  nous  avons  déjà  discuté  les  avantages  et  les  inconvénients, 
au  sujet  de  leur  application  aux  locomotives  et  tenders  (342).  • 

11  existe,  enGn,  pour  quelques  applications  particulières  où 
l'action  des  freins  ordinaires  deviendrait  insuffisante,  des 
freins  spéciaux  :  tel  est  celui  que  MM.  Molinos  et  Pronnier  ont 
appliqué  au  plan  incliné  de  Lyon  à  la  Croix-Rousse,  dont  nous 
avons  déjà  indiqué  le  principe.  (IIe  part.,  chap.  I,  §  m,  350.) 

Abris  pour  les  agents  chargés  de  la  manœuvre  des  freins. — 
Les  mêmes  raisons  sur  lesquelles  se  sont  appuyées  des  Compa- 
gnies de  chemins  de  fer  pour  laisser  à  découvert  la  plate-forme 
des  machines,  ont  également  conduit  plusieurs  d'entre  elles  à 
ne  pas  donner  d'abris  aux  sièges  des  gardes-freins.  On  ren- 
contre cependant  aujourd'hui,  sur  le  plus  grand  nombre  des 
wagons  et  voitures  munis  de  freins,  des  guérites  dont  quel- 
ques-unes en  porte-à-faux  desservies  par  des  escaliers  ou  des 
marches  isolées,  et  destinées  à  abriter  les  agents  chargés  de 
la  manœuvre  (fig.  463,  p.  328). 

Cette  disposition  des  guérites  de  garde  en  porte-à-faux  nous 
paraît  vicieuse  en  général  et  dangereuse  en  cas  de  collision,  — 
mais,  à  tout  prendre,  mieux  vaut  l'adopter  que  laisser  le  garde- 
frein  à  découvert. 

Indépendamment  de  la  question  d'humanité,  l'intérêt  des 

•  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils.  —  Mé- 
moire de  M.  Jules  Morandière,  1866. 
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administrations  devrait  les  engager  à  prendre  une  des  dispo- 
sitions que  nous  venons  d'indiquer,  car  l'agent  placé  à  couvert 
sera  évidemment  plus  dévoué  à  son  service,  et  pourra  voir  plus 
facilement  les  signaux,  que  si,  placé  sur  un  siège  ouvert  de 
tous  côtés,  il  est  exposé  à  la  fumée  ou  à  la  poussière  que  le  vent 
lui  chasse  dans  les  yeux,  et  enfin  à  toutes  les  intempéries,  à 
toutes  les  variations  atmosphériques. 

§  n, 

CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  VOITURES. 

377.  Conditions  générales.  —  Les  services  que  peut  rendro 
le  matériel  destiné  aux  transports  dépendent,  comme  ceux  des 
machines  (354),  de  la  disposition,  de  Yexécution  et  de  Y  entre- 
tien des  véhicules.  En  raison  des  chances  nombreuses  de  dété- 
rioration auxquelles  ceux-ci  se  trouvent  sans  cesse  exposés,  il 
importe  donc,  en  chacun  de  ces  trois  points,  d'approcher  autant 
que  possible  d'une  perfection  relative,  sous  peine  de  rendre  le 
trafic  onéreux  en  augmentant  outre  mesure  les  frais  de  répara- 
tion. Ce  but  ne  saurait  être  atteint  qu'en  satisfaisant  à  certaines 
conditions  sur  lesquelles  nous  sollicitons  l'attention  de  l'ingé- 
nieur chargé  de  l'étude  du  matériel  roulant. 

Le  choix  du  type  se  présente  en  premier  lieu  ;  nous  avons 
examiné,  en  commençant  ce  chapitre,  les  différents  systèmes 
entre  lesquels  se  partage  la  faveur  des  diverses  lignes  de  chemin 
de  fer;  nous  avons  discuté  leurs  avantages  et  leurs  incon- 
vénients, énuméré  les  différentes  conditions  auxquelles  devait 
satisfaire  le  type  choisi  par  une  nouvelle  exploitation  pour  ré- 
pondre au  service  imposé.  Rappelons  ici  au  lecteur  que  la  sim- 
plicité de  construction  est  la  condition  dominante  d'un  entretien 
facile  et  économique,  et  que,  sans  négliger  toutes  les  précautions 
relatives  à  la  sécurité  et  au  bien-être  des  voyageurs,  l'on  doit 
chercher  à  réduire  à  son  minimum  le  poids  mort  du  véhicule. 

Une  autre  question  sur  laquelle  nous  appellerons  l'attention 
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de  l'ingénieur  chargé  de  cette  étude,  est  la  réduction  du  nombre 
des  types  différents  pour  toutes  les  parties  de  môme  espèce  qui 
composent  les  véhicules.  11  faut,  par  exemple,  qu'à  un  moment 
donné,  et  aussitôt  que  le  service  l'exige,  on  puisse  substituer 
sans  difficulté  sur  un  môme  châssis,  à  la  caisse  qu'il  suppor- 
tait, celle  d'un  autre  véhicule;  semblable  facilité  de  substitution 
est  également  nécessaire  pour  toute  fraction  d'un  wagon  dans 
une  môme  série. 

Le  choix  des  matériaux  et  \esoin  de  la  construction  occupent 
encore  une  large  place  dans  les  conditions  de  durée  d'un  véhi- 
cule. Les  matériaux  employés  seront  donc  de  première  qualité; 
les  bois  qui  constituent  la  plus  grande  partie  de  la  caisse  seront 
surtout  l'objet  d'un  examen  des  plus  sérieux;  leur  état  de  sic- 
cité  sera  aussi  parfait  que  possible,  car  en  employant  des  bois 
humides  on  s'exposerait  à  voir  la  charpente  de  la  caisse  se  dé- 
former et  môme  se  détériorer  après  un  court  laps  de  temps,  et 
la  solidité  de  la  voiture  ne  tarderait  pas  à  ôtre  sérieusement 
compromise. 

Les  métaux,  qui  servent  à  la  fabrication  des  roues,  essieux, 
plaques  de  garde,  ressorts  de  suspension  et  traction,  et  quelque- 
fois môme  à  la  construction  du  châssis  tout  entier,  doivent  éga- 
lement présenter  toutes  les  marques  d'une  qualité  supérieure. 

Que  l'ingénieur  enfin  apporte  le  môme  soin  dans  l'exécu- 
tion, qui  ne  peut  ôtre  satisfaisante  sans  le  concours  d'ouvriers 
intelligents,  et  s'il  n'exerce  une  surveillance  active  et  conti- 
nuelle, au  prix  de  laquelle  seulement  on  obtient  la  précision 
d'exécution  nécessaire  au  bon  service  du  véhicule.  Toute  voiture 
dans  laquelle  les  différents  éléments  sont  mal  assemblés  ne 
tarde  pas  à  nécessiter  des  réparations,  un  chômage,  et  à  donner 
une  fois  de  plus  la  preuve  que  les  frais  de  réparation  du  maté- 
riel compensent  bien  largement  l'économie  que  l'on  aura  voulu 
faire  sur  les  frais  de  construction. 

378.  Cai»se. —  Considérée  dans  son  ensemble,  une  caisse  de 
voiture  se  compose  d'une  charpente  formant  les  quatre  parois 
extérieures,  reliée  dans  certains  cas  par  des  cloisons  intérieure-* 
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qui  la  divisent  en  compartiments  séparés.  La  forme  des  parois 
extérieures  de  la  caisse  n'est  pas  le  plus  souvent  celle  d'un  pa- 
rallélipipède  rectangle;  généralement,  au  contraire,  afin  de 
donner  plus  d'ampleur  aux  compartiments,  tout  en  laissant  aux 
marchepieds  une  saillie  suffisante,  on  augmente  la  dimension 
transversale  des  caisses  à  partir  du  plancher,  en  donnant  à  la 
charpente  un  bombement  de  0m,0o0  à  0m,i20.  La  même  dis- 
position est  adoptée  pour  les  faces  des  deux  bouts. 

Les  diverses  pièces  de  la  charpente  doivent  être  disposées  de 
manière  à  former  un  tout  parfaitement  solidaire,  tout  en  s'ar- 
rangeant  aussi  pour  pouvoir  enlever  séparément  chaque  pièce 
avec  facilité,  sans  que  Ton  soit  obligé  pour  remplacer  l'une 
d'elles  de  démonter  un  trop  grand  nombre  de  celles  qui  l'envi- 
ronnent. Cette  condition  est  très-importante  pour  diminuer 
autant  que  possible  les  frais  de  réparation. 

Les  vides  existant  enlrc  les  diverses  pièces  de  la  charpente  se 
trouvent  remplis,  à  l'exception  des  ouvertures  ménagées  pour 
les  baies,  par  un  double  garnissage,  en  bois  à  l'intérieur  et  eu 
tôle  sur  la  face  externe. 

Une  toiture,  un  plancher,  divers  accessoires,  tels  que  les 
garnitures  en  étofTe,  les  châssis  à  glaces,  les  appareils  d'éclai- 
rage, etc.,  complètent  l'ensemble  de  cette  partie  de  la  voiture, 
que  nous  allons  examiner  avec  quelques  détails  dans  chacune 
de  ses  subdivisions. 

Charpente.  —  Nous  avons  déjà  vu  que  malgré  les  quelques 
essais  tentés  pour  remplacer  le  bois  par  le  fer  dans  la  construction 
de  la  charpente  des  caisses  de  voitures,  le  premier  système 
avait  jusqu'ici  prévalu. 

La  charpente  des  caisses  se  compose  de  deux  cadres  :  l'un 
inférieur,  formé  de  deux  longs  brancards  et  deux  traverses  ex- 
trêmes assemblés  à  doubles  tenons  avec  harpons  et  équerres 
l'autre,  —  le  pavillon,  —  de  construction  analogue,  occu- 
pant la  partie  supérieure  de  la  caisse  ;  les  pièces  longitudi- 
nales de  ce  dernier  cadre  s'appellent  battants,  et  les  pièces 
transversales  coupées  à  leur  partie  supérieure  suivant  la 
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courbure  de  la  toiture  —  les  courbes  extrêmes  de  pavillon. 

Entre  les  traverses  et  les  courbes  extrêmes,  on  dispose  une 
série  de  traverses  espacées  de  0m,90  environ,  et  de  courbes  in- 
termédiaires distantes  de  0n,3.F)  à  0m,40  d'axe  en  axe,  reliées 
entre  elles  par  les  deux  brancards  ou  les  deux  battants  de  pa- 
villon. 

Quatre  poteaux  verticaux,  appelés  pieds  corniers  ou  pieds 
d'angle,  formant  les  quatre  angles  de  la  caisse,  réunissent  entre 
eux  les  deux  cadres  inférieur  et  supérieur,  avec  lesquels  ils  sont 
assemblés  à  tenons  et  mortaises;  les  assemblages  sont  conso- 
lidés par  des  harpons  à  écrous  noyés.  Entre  ces  quatre  pièces 
principales,  les  deux  cadres  sont  encore  entretoisés  par  une  série 
de  pièces  verticales  formant  l'ossature  des  parois  extrêmes  et 
latérales  de  la  caisse  : 

1°  Sur  les  faces  extrêmes,  par  plusieurs  pieds  de  bout  assem- 
blés à  tenons  et  mortaises  avec  les  courbes  et  traverses  ex- 
trêmes. L'assemblage  dans  les  traverses  est  consolidé  par  des 
harpons.  Ces  pieds  de  bout  reçoivent  également  à  tenons  et 
mortaises  deux  ou  trois  cours  de  traverses  qui  maintiennent 
leur  écartement  et  servent  de  support  aux  panneaux  de  revê- 
tement; 

2°  Sur  les  longs  côtés,  par  un  certain  nombre  de  pièces  ver- 
ticales qui  peuvent  se  diviser  en  trois  catégories,  à  savoir  : 

a.  Les  pieds  intermédiaires  ou  pieds  extrêmes  des  cloisons  ; 

b.  Les  pieds  d'entrée,  écartés  de  0m,40  à  0m,60,  formant  la 
baie  des  portières,  assemblés  à  tenons  et  mortaises  jdans  les 
battants  et  les  brancards,  et  réunis  à  ces  derniers  par  des 
harpons  ; 

c.  Les  pieds  à  feuillures,  servant  spécialement  de  coulisses  . 
aux  châssis  de  custode,  qui  tantôt  s'assemblent  à  la  fois  dans 
les  brancards  et  les  battants,  —  voitures  de  première  classe,  — 
tantôt,  —  deuxième  et  troisième  classes,  —  s'arrêtent  à  une 
certaine  hauteur  au-dessus  des  premiers,  et  portent  alors  le 
nom  de  faux  pieds.  L'écartement  des  pieds  (rentrée  et  des 
faux  pieds  qui  mesure  la  largeur  des  baies  de  custode  est  gé- 
néralement de  0m,350  à  0»,360. 
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Diverses  pièces  horizontales  réunissent  entre  elles  les  précé- 
dentes. Ce  sont,  en  partant  du  cadre  inférieur  : 

i°  Les  traverses  d'arrêt  de  glace,  assemblées  à  tenons  et  mor- 
taises dans  les  pieds  d'entrée  et  dans  les  pieds  à  feuillures  de 
custodes  :  lorsque  ceux-ci  sont  des  faux  pieds,  ils  reposent,  au 
contraire ,  à  tenon  et  embrèvement  sur  les  traverses  d'arrêt 
qui  se  prolongent  jusqu'aux  pieds  corniers  ou  intermédiaires 
avec  lesquels  elles  viennent  s'assembler  à  tenons  et  mortaises. 
Les  traverses  d'arrêt  de  glace  sont  évidées  de  manière  à  laisser 
passer  les  débris  de  glace  ; 

2°  Les  traverses  de  ceinture,  servant  à  soutenir  les  panneaux 
du  revêtement  extérieur  et  assemblées  à  tenons  et  mortaises 
dans  les  pieds  corniers  intermédiaires  et  d'entrée,  et  à  mi-bois 
sur  les  pieds  ou  faux  pieds  a  coulisse  de  custodes; 

3°  Les  traverses  de  repos  de  glace,  qui  s'assemblent  dans  les 
pieds  d'entrée  et  les  pieds  à  coulisse,  sont  garnies  sur  leur 
face  supérieure  d'un  repos  de  glace  en  tôle  auquel  on  donne 
une  légère  inclinaison  vers  la  portière  pour  faciliter  l'écoulement 
de  l'eau  ; 

.  4°  Les  traverses  supérieures  de  baies,  situées  à  0m,oo  ou 
0m,60  des  précédentes  et  assemblées  comme  elles  dans  les 

» 

pieds  d'entrée  et  les  pieds  à  feuillures; 

5°  Les  traverses  de  remplissage,  formant  suite  aux  traverses 
supérieures  de  baies  entre  les  pieds  à  coulisse  et  les  pieds  cor- 
niers ou  intermédiaires,  et  d'autres  placées  vers  le  milieu  de  la 
hauteur  des  baies,  entre  les  mêmes  pièces  verticales,  lorsqu'il 
existe  entre  elles  un  intervalle  suffisant,  ainsi  que  cela  se  ren- 
contre dans  les  compartiments  de  première  classe.  Ces  traverses 
de  remplissage  ont  pour  but  de  maintenir  l'écartement  des 
poteaux  et  de  soutenir  les  panneaux  en  tôle  qui  forment  le 
revêtement  extérieur  de  la  caisse. 

Enfin,  les  côtés  extrêmes  se  trouvent  consolidés  par  des 
contrefiches  assemblées  à  tenons  et  mortaises  dans  les  pieds 
corniers  et  les  traverses  extrêmes;  sur  les  longs  côtés,  on 
place  également,  pour  chaque  compartiment,  quatre  contre- 
fiches  assemblées  par  leurs  extrémités  à  tenons  et  mortaises, 
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d'une  part  avec  les  pieds  corniers  ou  intermédiaires  et  les  tra- 
verses de  ceinture,  d'autre  part  avec  les  pieds  d'entrée  et  les 
brancards,  et  qui,  sur  leur  longueur,  s'assemblent  à  mi-bois 
avec  les  pieds  à  coulisse  et  les  traverses  d'arrôt  de  glace. 

Dans  les  voitures  de  première  classe,  les  baies  de  custode 
sont  généralement  cintrées  à  la  partie  inférieure.  Elles  reçoivent, 
à  cet  efl'et,  des  encadrements  cintrés  vissés  sur  les  traverses  de 
repos  de  glace  et  les  pieds  intermédiaires. 

Portières.  —  Chaque  portière  est  formée  de  deux  montants 
à  rainures  réunis  par  cinq  traverses  : 

Une  traverse  inférieure  entaillée  sur  si  face  intérieure  pour 
laisser  passer  les  débris  de  glace  ; 

Une  traverse  d'arrôt  de  glace  fixée  aux  montants  par  des 
pointes,  portant  à  sa  partie  supérieure  deux  coussins  élastiques 
de  0m,02.j  de  hauteur,  0B,,050  de  large,  destinés  à  amortir  le 
choc  des  châssis  tombants  :  ces  coussins  sont  placés  de  manière 
que  leur  milieu  corresponde  à  l'aplomb  des  montants  du 
châssis  de  glace  ; 

Une  traverse  de  ceinture  ; 
'  Une  traverse  de  repos  de  glace  ; 

Enfin,  une  traverse  supérieure  de  baie.  Cette  dernière  porte 
une  entaille  longitudinale  de  0m,025  destinée  à  faciliter  l'entrée 
du  châssis  déglace.  Un  faux  pied,  entaillé  à  mi-bois  sur  les  tra- 
verses d'arrôt  de  glace  et  de  ceinture,  s'assemble  à  tenons  et 
mortaises  dans  la  traverse  inférieure  et  celle  du  repo9  de  glace. 
Le  tout  est  consolidé  par  une  contre-fiche  traversant  en  diago- 
nale le  panneau  inférieur  et  assemblée  à  mi-bois  sur  le  faux 
pied,  la  traverse  de  ceinture  et  celle  d'arrôt  de  glace.  Le  mon- 
tant opposé  aux  charnières  est  armé  d'une  plate-bande  en  fer 
sur  toute  sa  hauteur  et  muni  d'une  serrure  à  loquet  avec  poignée 
en  cuivre. 

Afin  d'amortir  les  vibrations  des  châssis  quand  ils  sont  mon- 
tés, l'intérieur  des  feuillures  des  montants  est  garni  d'un 
ressort. 

Le  seuil  des  portes  est  formé  par  la  face  supérieure  du  bran- 
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card  entaillé  sur  une  partie  de  sa  largeur  et  garni  d'une  bande 
de  fer  plat  ou  de  cuivre  fixée  par  des  vis  à  tête  noyée. 

En  résumé,  la  charpente  constituant  l'ossature  des  caisses 
doit  présenter,  dans  toutes  ses  parties,  des  dispositions  propres 
à  en  assurer  la  durée,  à  en  empêcher  la  déformation.  Aussi  tous 
les  assemblages  exigent  une  consolidation  en  fer  bien  étudiée  qui 
empêche  les  éléments  de  la  caisse  de  se  disjoindre,  de  se  sépa- 
rer. C'est  ainsi  qu'entre  le  toit  et  les  faces  latérales,  on  assurera 
la  liaison  autant  que  possible,  afin  d'éviter  l'arrachement  de  la 
couverture  en  cas  de  choc  violent,  et  que  l'on  armera  fortement 
les  deux  faces  extrêmes  pour  en  prévenir  la  déformation  par 
suite  de  collisions. 

Cloisons.  —  Les  cloisons  intérieures  des  voitures  de  première 
classe  consistent  ordinairement  en  cadres  formés  par  des  mon- 
tants verticaux  et  des  traverses  horizontales  portant  un  remplis- 
sage en  planches  *,  Leurs  fonctions  ne  consistent  pas  seulement 
à  séparer  les  divers  compartiments,  mais  à  entretoiser  les  parois 
longitudinales  de  la  caisse,  et  leur  mode  de  construction  doit 
être  établi  en  vue  d'obtenir  ce  résultat  : 

Ordinairement,  ces  cloisons  se  composent  : 

1°  D'une  traverse  supérieure  assemblée  à  tenons  et  mor- 
taises dans  les  battants  de  pavillon,  et  consolidée  par  deux 
harpons  à  écrous  noyés  ; 

2°  D'un  ou  de  deux  pieds  milieux  assemblés  à  tenons  et  mor- 
taises dans  la  traverse  supérieure  et  à  embrèveraent  dans  un 
tasseau  fixé  lui-même  au  plancher  par  des  vis  ; 

3°  De  trois  ou  quatre  traverses  intermédiaires  assemblées  à 
tenons  et  mortaises  dans  le  pied  milieu  et  les  pieds  intermé- 
diaires de  la  caisse. 

1  Sur  le  chemin  de  Bade  et  de  l'Est  de  Bavière,  les  voitures  de  deuxième 
classe  à  quatre  compartiments  ont  une  seule  cloison  et  deux  fausses  cloi- 
sons Arrêtées  à  t»,30  du  plancher,  et  surmontées  d'un  châssis  à  jour  en 
fer  soutenant  les  fdets. 
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Sur  quelques  lignes,  on  trouve  en  outre  dans  la  cloison  une 
croix  de  Saint-André  formée  par  quatre  écharpes  fixées  à  em- 
brèvement  et  par  des  vis  à  la  partie  supérieure  dans  la  courbe 
du  pavillon  ;  au  centre,  dans  le  pied  milieu  et  la  traverse  ;  à  la 
partie  inférieure,  dans  des  tasseaux.  Des  plaques  en  tole  conso- 
lident les  assemblages  à  la  partie  supérieure  et  au  milieu. 

Dans  les  voitures  du  chemin  de  fer  d'Alsace,  chaque  cloison 
se  composait  d'une  traverse  supérieure  assemblée  dans  les  pieds 
intermédiaires  de  la  caisse,  de  cinq  pieds  de  bout  assemblés  à 
embrèvement  dans  la  traverse  supérieure,  d'une  traverse  infé- 
rieure assemblée  à  tenons  et  mortaises  dans  les  deux  pieds 
extrêmes  et  à  embrèvement  dans  les  trois  pieds  du  milieu,  de 
huit  traverses  intermédiaires  et  d'une  croix  de  Saint-André  en 
fer  plat  de  0™,01 0  d'épaisseur. 

Nous  considérons  comme  superflues  ces  mesures  de  précau- 
tion contre  la  déformation  latérale,  car  les  doublures  forment 
un  contreventement  suffisant. 

Dans  les  divers  compartiments,  on  dispose  aujourd'hui,  à  la 
séparation  des  places  sur  une  même  banquette,  une  planche 
découpée  suivant  un  certain  profil,  et  fixée  perpendiculairement 
à  la  cloison  par  des  liteaux,  et  quelquefois  par  des  coins  de  rem- 
plissage et  par  des  queues  en  fer. 

Les  accoudoirs,  qui  font  également  partie  des  accessoires 
des  compartiments  de  première  et  deuxième  classe,  sont 
fixés  chacun  aux  doublures  de  custodes  et  aux  cloisons  des 
stalles  par  quatre  équerres,  dont  deux  en  dessus  et  deux  en 
dessous. 

Pour  rendre  plus  confortables  les  voyages  de  nuit,  sur  cer- 
tains chemins  on  dispose  l'accoudoir  du  milieu  de  manière  à 
pouvoir  être  relevé  en  l'attachant  au  moyen  d'une  charnière 
ménagée  sous  la  garniture. 

Dans  les  compartiments  de  troisième  classe,  les  cloisons  in- 
termédiaires n'existent  pas,  en  général,  et  la  caisse  n'est  entre- 
toisée que  par  les  dossiers  des  banquettes.  Il  en  est  de  même 
dans  les  wagons  du  système  américain.  On  doit  alors  donner 
à  un  certain  nombre  de  courbes  de  pavillon  des  dimensions 
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plus  fortes  pour  compléter  la  liaison  entre  les  deux  parois 
extérieures. 

En  Allemagne,  et  sur  le  chemin  de  l'Est  français,  les  cloisons 
sont  doubles,  pour  former  des  dossiers  renversés  moins  in- 
commodes que  les  dossiers  droits  généralement  infligés  à  la 
troisième  classe. 

Les  cloisons,  dont,  on  munit  quelquefois  les  compartiments 
de  troisième  classe  réservés  aux  dames,  sont  formées  desimpies 
planches  fixôVs  par  leurs  extrémités  aux  parois  latérales. 

Doublures.  —  La  garniture  de  la  charpente  se  fait  à  l'inté- 
rieur, à  l'aide  de  planches  en  sapin  placées  horizontalement, 
de  0m,0l0  d'épaisseur,  appelées  doublures,  assemblées  entre 
elles  à  rainures  et  languettes,  et  fixées  par  des  pointes  ou  des 
vis  dans  des  feuillures  pratiquées  sur  les  pieds  et  les  traverses 
de  la  charpente  des  parois  et  des  cloisons.  Sur  les  côtés, 
les  doublures  s'arrêtent  généralement  au  niveau  des  par- 
closes.  La  partie  qui  forme  doublure  de  la  traverse  de  repos 
de  glace,  qu'elle  dépasse  de  0m,020,  se  fait  eu  chêne.  Il  en  est 
de  môme  des  parties  de  doublures  de  custodes  supérieures  aux 
baies,  qui  forment  des  clefs  mobiles  pour  faciliter  l'entrée  des 
châssis.  Dans  les  compartiments  de  première  classe,  ces  clefs, 
ayant  une  assez  grande  dimension ,  peuvent  tourner  autour 
d'une  charnière  horizontale.  Dans  les  deuxièmes  classes,  elles 
se  composent  de  simples  lattes  en  chêne,  de0m,0io  d'épaisseur, 
fixées  par  des  vis.  Des  lattes  mobiles  semblables,  servant  de 
même  à  l'introduction  du  châssis  des  baies,  sont  également 
maintenues  par  des  vis  contre  la  face  intérieure  des  pieds 
d'entrée. 

On  revêt  l'intérieur  des  portières  d'une  doublure  ana- 
logue en  sapin,  terminée  à  la  hauteur  de  la  baie  par  une  pièce 
en  chêne.  Lorsque  les  doublures  doivent  rester  apparentes, 
ainsi  que  cela  a  lieu  dans  la  partie  supérieure  des  compartiments 
de  deuxième  classe  et  dans  ceux  de  troisième,  on  indique  les 
joints  à  l'aide  d'une  moulure  ;  on  leur  donne  alors  le  nom 
de  frises. 

t.  m.  3 
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Châssis  de  glaces.  — Les  châssis  des  glaces  se  composent  de 
deux  montants  réunis  par  deux  traverses;  dans  les  voitures  de 
première  classe,  on  emploie  généralement  pour  leur  construc- 
tion l'acajou;  dans  les  deuxième  et  troisième  classes,  on  les  fait 
en  noyer  vernis  ou  en  teck. 

Les  châssis  sont  munis  de  glaces  ou  de  verre  le  plus  ordi- 
nairement. 

Le  mouvement  de  la  voiture  produit  des  vibrations  qui 
ne  tardent  pas  à  détériorer  le  châssis  et  dont  le  Jmiit  est  fort 
désagréable  pour  les  voyageurs.  Le  ressort  qui  tend  à  l'ap- 
puyer constamment  contre  la  face  intérieure  de  la  feuillure 
ne  s'y  oppose  pas  toujours  complètement,  et  plusieurs  disposi- 
tions ont  été  mises  à  l'essai,  en  Allemagne,  pour  remédier  à 
cet  inconvénient.  La  plus  simple  consiste  à  fixer  sur  son  contour 
un  cadre  en  caoutchouc  un  peu  plus  épais  que  le  châssis  et 
qui  amortit  les  chocs. 

Alin  de  permettre  aux  châssis  de  rester  en  place  dans  toutes 
les  positions,  on  a  songé  à  les  équilibrer  au  moyen  de  contre- 
poids. Cette  disposition  est  employée  en  Allemagne,  sur  le  Nord- 
Est  Suisse,  au  Nord  Français,  sur  les  chemins  de  fer  Romains  et 
Nord-Espagne,  mais  elle  n'est  pas  toujours  irréprochable. 

Eu  général,  on  se  contente  de  percer  de  distance  eu  distance, 
dans  les  tirants  de  manœuvre,  des  trous  qui  permettent  d'ar- 
rêter le  châssis  à  deux  ou  trois  hauteurs  différentes. 

Il  existe  quelquefois  double  châssis  pour  chaque  baie,  l'un 
étant  formé  d'un  panneau  plein,  l'autre  portant  une  glace. 
(Chemins  de  1er  Romains.) 

Parcloses.  —  Les  parcloses  sont  l'assise  des  sièges  destinés 
aux  voyageurs.  Dans  les  voitures  des  première  et  deuxième 
classes  de  certains  chemins,  les  parcloses  sont  formées  de 
voliges  en  sapin,  qui  s'appuient  par  leurs  extrémités  sur  des 
cadres  fixés  aux  doublures  de  custodes,  et,  par  leur  milieu, 
sur  un  chevalet  dont  la  traverse  inférieure  est  reliée  au 
plancher  par  des  vis.  La  hauteur  des  parcloses  au-dessus  du 
plancher  varie  généralement  de  O'YtôO  à  0m,400.  On  remplace 
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avec  avantage  ces  planches  dans  les  voitures  de  première  classe 
par  des  cadres  garnis  d'un  treillage  en  canne,  ou  par  des  es- 
pèces de  sommiers,  qui,  en  augmentant  l'élasticité  du  siège,  em- 
pêchent les  coussins  de  s'aplatir  au  bout  d'un  certain  temps  de 
service.  Les  parcloses  en  canne  s'emploient  aussi  sans  coussins. 

Dans  les  voitures  de  troisième  classe,  les  parcloses  tiennent 
lieu  elles-mêmes  de  dessus  de  banquettes.  On  leur  donne  alors 
ordinairement  une  double  inclinaison,  que  Ton  remplace  main- 
tenant sur  quelques  lignes  par  une  paroi  courbe,  ainsi  que 
nous  l'avons  déjà  indiqué  (Est-378). 

Toiture.  —  Les  toitures  des  voitures  sont  bombées  pour  faci- 
liter l'écoulement  de  l'eau. 

La  courbe  de  bombement  est  un  arc  de  cercle  décrit  avec  un 
rayon  de  7  à  8  mètres.  v 

Sur  tous  les  bords  de  la  toiture  règne  une  corniche  à  gorge 
en  sapin,  garnie  supérieurement  d'une  gouttière  en  zinc  ou 
en  cuivre  s'engageant  de  0m,150  au  moins  sous  la  couverture. 

La  couverture  se  compose  de  voliges  en  sapin  de  0",,010 
d'épaisseur,  assemblées  entre  elles  à  rainure  et  languette  et  à 
joints  indiqués,  sur  lesquelles  on  dispose  des  feuilles  de  zinc 
n°14.  Ces  feuilles  sont  placées  transversalement  à  la  longueur 
de  la  voiture,  et  assemblées  à  coulisseaux,  afin  de  faciliter  leur 
libre  dilatation. 

On  a  également  employé  des  couvertures  en  toile  goudronnée 
et  saupoudrée  de  sable,  mais  ce  système,  généralement  adopté 
pour  les  wagons  à  marchandises,  n'est  pas  aussi  satisfaisant 
que  le  premier. 

La  gorge  de  la  corniche  a  une  double  pente  sur  la  longueur, 
et  déverse  les  eaux  au  moyen  de  tuyaux,  soudés  aux  quatre 
angles  du  pavillon. 

Sur  quelques  lignes  de  chemins  de  fer  où  l'on  veut  se 
prémunir  des  températures  extrêmes,  dans  les  Indes,  en 
Egypte,  en  Espagne  et  en  Russie,  par  exemple,  on  compose  la 
toiture  de  la  voiture  d'une  double  paroi.  La  première  de  ces 
deux  enveloppes  est  formée  par  une  rangée  de  voliges  fixées  à 


Digitized  by  Google 


356  MATÉRIEL  DE  TRANSPORT. 

l'intrados  des  cintres,  tandis  que  la  seconde  se  place  à  l'extrados. 
Les  diverses  courbes,  auxquelles  on  donne  un  équarrissage  un 
peu  plus  fort,  sont  entaillées  de  dislance  en  distance  à  leur 
partie  inférieure,  de  manière  à  établir  une  circulation  d'air 
entre  les  deux  parois  sur  toute  la  longueur,  du.  véhicule.  Le 
double  plafond,  qui  prévient  une  trop  grande  élévation  de 
température  pendant  l'été  et  une  déperdition  de  chaleur  en 
hiver,  mérite  toute  l'attention  des  ingénieurs  de  chemins  de  fer 
et  trouverait  une  utile  application  sur  toutes  les  lignes. 

Ventilateurs.  —  On  dispose  quelquefois  au-dessus  des  baies 
de  custode  des  ouvertures  rectangulaires,  de  0™,35  surOm,15 
environ,  garnies  de  doux  ou  trois  lames  de  persiennes,  et  des- 
tinées à  faciliter  la  ventilation  dans  l'intérieur  du  compar- 
timent. Une  planchette  mobile  entre  deux  lattes  horizontales, 
fixées  contre  la  doublure  de  custode ,  permet  de  fermer  ces 
ouvertures  à  volonté. 

Plancher.  —  Le  plancher  des  voitures  est  construit  en  sapin 
et  fixé  par  des  pointes  sur  les  traverses  intermédiaires  et  dans 
une  feuillure  pratiquée  au  pourtour  des  cadres. 

Les  planches,  de  0m,02."  d'épaisseur,  sont  assemblées  entre 
elles  à  rainures  et  languettes,  et  placées  dans  le  sens  longitu- 
dinal. En  Russie,  les  planchers  comme  la  toiture  se  composent 
d'un  double  voligeage  fixé  dans  les  rainures  des  traverses  par 
des  vis  à  téte  noyée. 

> 

Panneaux.  —  Le  revêtement  extérieur  de  la  caisse  se  fait  gé- 
néralement en  tôle  et  recouvre  toutes  les  parois  extérieures  à 
l'exception  des  parties  saillantes,  telles  que  la  corniche  et  les 
moulures  d'encadrement  des  baies. 

On  emploie  également,  pour  la  construction  des  panneaux 
extérieurs,  le  bois  de  teck  qui  est  susceptible  de  recevoir  un 
très-beau  poli  et  se  conserve  parfaitement  bien.  La  tôle  est 

1  Voitures  du  chemin  du  Midi, anciennes  voitures  du  chemin  de  l'Ouest, 
(banlieue);  en  Angleterre,  sur  le  Great- Western,  le  Great-INorthern,  îe 
Lancashire  et  plusieurs  autres. 
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néanmoins  préférable.  Elle  a  généralement  imm,5  d'épaisseur 
et  pèse  10  kilogrammes  le  mètre  carré.  Les  différentes  feuilles 
qui  composent  une  garniture  sont  planées  ou  dressées  avec  le 
plus  grand  soin  avant  la  pose,  afin  de  présenter  une  surface 
parfaitement  unie,  et  leurs  bords,  également  dressés,  ne  doivent 
laisser  entre  eux  aucun  vide.  Ces  tôles  sont  fixées  sur  les  pieds 
et  les  traverses  par  des  clous  dont  l'écartement  est  de  0ro,030 
au  plus.  Tous  les  joints  sont  recouverts  par  des  baguettes  en 
bois  ou  en  métal,  le  recouvrement  ayant  au  moins  0m,010  de 
largeur. 

Avant  leur  mise  en  place,  toutes  les  feuilles  reçoivent  sur 
les  deux  faces  une  couche  de  peinture  au  minium. 

Accessoires  de  la  caisse.  —  Toutes  les  caisses  sont  munies 
de  quatre  et  mieux  de  huit  boulons  d'attache  de  0B,,020  de  dia- 
mètre, dont  les  tôtes  sont  noyées  dans  le  plancher,  et  qui  relient 
deux  ou  quatre  traverses  intermédiaires  de  la  caisse  à  deux  ou 
quatre  plates-bandes  en  fer  faisant  corps  avec  le  châssis. 

La  position  de  ces  boulons  doit  être  rigoureusement  la  même 
dans  toutes  les  caisses  d'une  môme  classe,  afin  que  chacune 
d'elles  indistinctement  puisse  se  monter  sur  le  même  châssis. 
On  doit  donc  établir  ce  mode  d'attache  suivant  un  gabarit  indé- 
formable. 

On  dispose,  en  outre,  sur  les  brancards,  quatre  crochets  de 
levage  retenus  chacun  par  quatre  boulons  fraisés,  dont  la  tête 
est  entaillée  dans  le  plancher. 

Les  quatre  angles  de  la  caisse  reçoivent  chacun  un  porte- 
lanterne. 

A  la  caisse  s'attachent  à  l'extérieur  et  de  chaque  côté  : 

1°  Pour  chaque  compartiment,  une  poignée  en  cuivre  fixée 
le  long  du  pied  d'entrée  qui  reçoit  la  serrure,  et  destinée  à 
faciliter  l'accès  dans  l'intérieur  du  compartiment  ; 

2°  Une  main  courante  en  cuivre,  régnant  le  long  de  la  paroi 
longitudinale  entre  les  ouvertures  des  portes  ; 

3°  Des  poignées  fixées  aux  quatre  pieds  corniers  de  la  caisse, 
pour  faciliter  aux  agents  du  train  la  circulation  à  l'extérieur 
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et  le  passage  d'une  voiture  à  la  suivante.  A  cet  effet,  les  palettes 
de  marchepieds  sont  prolongées  jusqu'à  la  hauteur  des  guides 
de  tampons. 

è 

9 

Peinture,  —  Tous  les  assemblages,  tenons,  entailles,  em- 
brèveraents,  mortaises,  trous  de  boulons,  etc.,  les  surfaces  de 
la  charpente  recouvertes  parles  panneaux,  les  pièces  de  ferrure 
et  de  quincaillerie,  ainsi  que  le  dessous  de  ces  pièces,  doivent 
recevoir  avant  le  montage  une  couche  d'impression  de  couleur 
à  l'huile. 

La  peinture  do  la  caisse  est  généralement  faite  conformément 
au  détail  suivant*  : 

1 .  Une  couche  en  gris  blanc  (générale)  ; 

2.  Masticage  à  l'huile  ; 

3.  Six  couches  d'appret , 

4.  Un  ponçage  d'appré;t  : 
5*.  Un  déguisage  en  gris  ; 

6.  Un  masticage  au  vernis; 

7.  Un  ponçage  au  vernis  ; 

8.  Une  Causse  teinte  (générale);  • 

9.  Une  visite  de  mastic  au  vernis  ; 

10.  Un  dressage  général  à  la  ponce  en  poudre  ; 

11.  Deux  couches  de  teinte  définitive  pour  les  panneaux  ; 

12.  Deux  couches  de  noir  d'ivoire  pour  les  moulures  ; 

13.  Deux  couches  de  vernis  ; 

14.  Un  polissage  à  la  ponce  en  poudre  ; 

15.  Une  couche  de  vernis  n°  1  ; 

16.  Un  polissage  à  la  ponce  broyée  ; 

17.  Rechampissages,  dorures,  lettres  et  filages; 

18.  Un  vernissage  au  vernis. anglais. 

Le  dessous  du  pavillon,  les  hauts  de  dossiers,  les  portières  et 
en  général  toutes  les  parties  non  recouvertes  à  l'intérieur  re- 
çoivent trois  couches  de  peinture. 

*  Cahier  des  charges  du  chemin  de  fer  de  Strasbourg  à  Baie.  Spécifim^ 
tion  pour  la  construction  de  voitures  mixtes,  première  et  deuxième  classes. 
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Observation  générale.  —  Le  chêne  seul  est  employé  pour 
toutes  les  pièces  de  la  charpente,  à  l'exception  des  courbes  de 
pavillon,  qui  se  font  généralement  en  frêne.  On  remplace  quel- 
quefois le  chêne  par  le  bois  de  teck,  dont  le  prix  est  plus  élevé, 
mais  qui  donne  des  résultats  excellents  au  point  de  vue  de  Sa 
conservation  ;  l'emploi  en  est  donc  avantageux. 

Les  bois  employés  à  la  construction  de  la  caisse,  quelle  que 
soit  leur  essence,  doivent  être  de  premier  choix,  parfaitement 
secs  et  exempts  de  nœuds  vicieux,  roulures,  malandres,  aubier, 
fils  tranchés  et  autres  défauts  ;  on  les  tire,  autant  que  possible, 
des  pièces  de  fort  équarrissage  ayant  au  moins  trois  ans  de 
coupe,  dont  une  de  débit  en  plateaux.  Dans  le  cas  où,  malgré 
ces  précautions,  les  bois  ne*  seraient  pas  suflisamments  secs,  on 
devra  exiger  du  constructeur  qu'il  les  dessèche  h  l'étuve  ou 
qu'il  les  laisse  séjourner  dans  l'eau  chaude  pendant  un  certain 
temps. 

Lorsqu'on  fnit  usage  du  bois  de  teck,  après  avoir  débité 
les  pièces,  on  les  range  à  l'abri  de  l'humidité,  et  on  les  laisse 
pendant  quinze  jours  avant  leur  premier  emploi,  empilées 
de  manière  à  ce  "qu'elles  reçoivent  des  courants  d'air  de  tous 
côtés. 

Les  pièces  de  la  charpente  doivent  être  équarries  à  vive 
arête,  dressées  avec  soin  et.  corroyées  sur  toutes  les  faces. 

Gomme  détails  de  construction,  l'ingénieur  aura  soin  de  tenir 
la  main  aux  précautions  suivantes  : 

—  Faire  tous  les  assemblages  des  pièces  à  tenons  et  mortaises, 
avec  un  congé  de  0™,(M0  de  rayon  à  l'épauîement  des  tenons. 

—  Afin  de  soulager  ces  derniers,  appliquer,  autant  que  pos- 
sible, les  embrèvements. 

—  Formellement  interdire  l'emploi  des  pointes  et  des  clous 
pour  la  consolidation  des  assemblages. 

—  Tenir  les  tenons  de  manière  a  les  faire  entrer  à  frotte- 
ment dur  dans  les  mortaises,  et  à  rendre  inutile  le  secours  des 
cales  ou  des  remplissages,  qu'on  ne  doit  tolérer  en  aucune 
façon  ;  les  assemblages  sont  ensuite  maintenus  à  l'aide  de  che- 
villes en  bois  de  chêne,  de  0ra,008  de  diamètre  au  plus. 
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Le  serrage  des  écrous  sur  le  bois  exige  l'intermédiaire  indis- 
pensable d'une  rondelle  en  tôle  pour  éviter  l'écrasement  des 
fibres  du  bois.  Les  trous  seront  forés  à  la  mèche  et  non  brûlés. 

Les  têtes  des  boulons  doivent  être  refoulées  sans  soudure,  les 
écrous  faits  à  l'emporte-pièce  et  forgés  avant  le  taraudage. 
Cette  dernière  opération  exige  un  soin  tout  particulier,  afin 
qu'un  écrou  quelconque  puisse  servir  indistinctement  à  tous  les 
boulons  de  môme  diamètre.  Tous  les  filetages  devront  être  faits, 
par  conséquent,  d'après  une  même  série  adoptée  une  fois  pour 
toutes. 

Les  ferrures  de  toute  sorte  et  les  équerres  doivent  avoir  leurs 
congés  forgés  avec  soin  et  les  chanfreins  faits  à  la  lime. 

Toutes  les  différentes  pièces  de  la  charpente  et  des  ferrures 
doivent  être  travaillées  d'après  des  gabarits  établis  suivant  les 
calibres  adoptés  par  l'ingénieur,  de  manière  à  ce  que  les  dimen- 
sions des  pièces  similaires  soient  exactement  les  mômes  dans 
toutes  les  voitures  et  puissent  se  substituer  au  besoin  les  unes 
aux  autres. 

C'est  à  ces  conditions  seules  que  l'on  obtient  une  solidarité 
complète  et  durable  dans  les  diverses  parties'de  la  charpente. 

Lorsque  la  construction  des  voitures  n'a  pas  lieu  dans  les 
ateliers  de  l'administration,  celle-ci  devra  charger  un  de  ses 
agents  de  vérifier  cette  exactitude  sur  chacune  des  pièces  fabri- 
quées par  le  constructeur,  et  de  les  poinçonner  avant  leur 
montage. 

379.  Garnitare  intérieure.  —  Compartiments  de  première 
classe.  —  La  garniture  intérieure  des  compartiments  de  pre- 
mière classe,  en  France,  se  fait  généralement  en  drap  de  cou- 
leur claire. 

Les  coussins,  placés  sur  des  parcloses  pleines,  à  jour  ou  sur 
des  sommiers  élastiques,  sont  rembourrés  de  crin  et  capitonnés. 
Les  accoudoirs  sont  également  rembourrés  et  capitonnés,  ainsi 
que  les  dossiers,  qui  s'appliquent  sur  des  sangles  fortement 
tendues,  et  clouées  verticalement  sur  deux  traverses  vissées, 
celle  du  haut,  sur  la  doublure  de  la  cloison,  et  celle  du  bas,  sur 
le  cadre  portant  les  parcloses.  Le  rembourrage  complet  de  la 


Digitized  by  Google 


CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  VOITURES.  361 

garniture  exige  63  kilogrammes  de  crin  environ.  Le  drap  des 
parties  rembourrées  doit  être  doublé  de  toile  pour  empêcher 
le  crin  de  sortir. 

La  face  supérieure  des  cloisons  au-dessus  des  dossiers,  les 
parois  de  custode  et  quelquefois  le  dessous  du  pavillon,  sont 
également  tendus  de  la  même  étoffe. 

Le  plancher  est  recouvert  d'une  toile  cirée,  par-dessus  laquelle 
on  cloue  un  tapis  de  moquette,  que  l'on  remplace  en  hiver  par 
des  peaux  de  mouton. 

Sur  quelques  chemins  de  fer,  la  garniture  des  voitures  de 
première  classe  est  en  maroquin.  Cette  garniture,  adoptée 
quelquefois  pour  les  compartiments  destinés  aux  fumeurs,  a 
l'inconvénient  de  donner  une  assiette  glissante,  instable,  fati- 
gante pour  les  voyageurs. 

Les  plafonds  sont  recouverts,  tantôt  en  panneaux  d'ébénis- 
terie  claire  avec  filets  en  bois  de  couleur  plus  foncée,  tantôt  en 
drap  de  môme  couleur  que  la  garniture,  tantôt,  enfin,  en  toile 
cirée  plus  ou  moins  ornée. 

Les  accoudoirs  et  le  dessous  des  cordons  de  glace  et  des  cor- 
dons de  pilastres  sont  doublés  en  peau  de  chèvre,  comme  les 
coussins  des  parcloses. 

Dans  les  voitures  des  chemins  de  fer  allemands,  le  velours 
remplace  souvent  le  drap  pour  les  compartiments  de  première 
classe,  et  les  coussins  reposent  généralement  sur  des  sommiers 
à  ressort.  Quelquefois  même  les  parcloses  sont  complètement 
supprimées,  et  les  banquettes  à  stalles  remplacées  par  des  sofas 
élastiques,  qui  occupent  toute  la  largeur  du  compartiment.  Il 
en  est  de  même  dans  les  voitures  du  système  américain  du 
Nord-Est  suisse,  mais  il  y  a  deux  sofas  sur  la  largeur,  chacun 
d'eux  recevant  deux  voyageurs. 

La  garniture  de  ces  sofas  est  en  peluche  rouge  foncé,  et  le 
rembourrage  de  chacun  d'eux  comprend  7k,50  de  crin.  Ils  ren- 
ferment, en  outre,  quinze  ressorts  en  acier  recouverts  d'un 
treillis  métallique,  qui  répartit  la  pression  également  sur  chacun 
d'eux.  Sur  ce  treillis  repose  une  garniture  en  laine  de  sapin 
(  Waldwollen)  de  0m  ,030  d'épaisseur. 
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La  face  intérieure  des  portières  est  revêtue  d'une  garniture 
en  étoffe  légèrement  rembourrée  à  la  hauteur  des  sièges,  et 
analogue  à  celle  du  reste  du  compartiment. 

Les  contours  intérieurs  des  baies  de  custode,  les  montants 
des  portières  et  l'encadrement  des  baies,  sont  généralement 
indiqués  par  un  galon. 

Quelques  voyageurs  engagent  imprudemment  la  main  dans 
l'embrasure  des  portières  ouvertes,  et  n'ont  pas  le  soin  ni  le 
temps  de  retirer  les  doigts  quand  les  gardes-train  se  hâtent  de 
fermer  les  compartiments  au  départ.  —  Il  en  résulte  de  graves 


Fig.  *68.  Garniture  Ae  portière*.  Brhelle  - 


accidents  que  Ton  a  cherché  à  prévenir,  en  Allemagne,  par 
plusieurs  dispositions  ingénieuses.  La  plus  simple  est  repré- 
sentée figure  4(i8,  et  se  compose  d'une  bande  de  cuir  de  forte 
épaisseur  fixée  au  moyen  de  vis  à  une  tringle  en  bois  placée  le 
long  du  pied  d'entrée  '.  On  voit,  par  l'inspection  du  croquis 
ci-joint,  que  l'emploi  de  ce  moyen,  dont  l'usage  mérite  d'ôtre 
répandu,  écarte  en  partie  les  chances  d'accident  du  genre  de 
ceux  que  nous  avons  signalés  8. 

1  Organ  fur  die  fartschrille  der  Eisenbahnwescns,  1806. 
. 1  La  solution  du  problème  n'est  cependant  pas  complète,  et  le  meilleur 
préservatif  serait  une  punition  sévère  infligée  à  tout  employé  du  chemin 
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Les  baies  de  custode  sont  munies  de  rideaux  glissant  sur 
des  tringles  en  cuivre,  et  les  baies  des  portières,  de  stores  à. 
rouleaux,  le  plus  souvent  en  soie.  Ces  stores  sont  habituellement 
guidés  par  des  cordons  tendus  verticalement  le  long  des  mon- 
tants, et  qui  ont  l'inconvénient  de  s'arracher  assez  facilement. 
Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  les  a  remplacés,  sur  le  chemin 
de  l'Etat  en  Bavière,  par  des  tringles  en  cuivre  fixées  à  l'aide 
de  vis. 

Sur  le  chemin  de  l'Est  prussien,  on  se  contente  maintenant 
de  placer,  de  chaque  côté,  deux  rideaux  à  tringle  de  i  mètre 
de  long  sur  1  mètre  de  large  environ,  fixés  par  l'une  de  leurs 
extrémités  à  la  garniture  intérieure,  et  pouvant  venir  couvrir  à 
la  fois  la  baie  de  custode  et  la  baie  de  la  porte,  au  delà  de  la- 
quelle on  peut  les  fixer  sur  un  bouton.  Leur  partie  inférieure 
est  munie  d'une  frange  et  de  petites  boules  de  plomb  placées 
de  0m,10en0ro,i0,  qui  les  empêchent  d'être  soulevés  par  le  vent. 

Les  châssis  de  glace  des  portières  se  manœuvrent  à  l'aide  de 
cordons  plats  généralement  galonnés  sur  leur  face  extérieure, 
et  terminés  par  une  poignée.  Ils  sont  fixés  à  la  partie  inférieure 
du  châssis  au  moyen  d'une  plaque  de  cuivre  maintenue  par  des 
vis,  et  peuvent  glisser  sur  un  rouleau  en  ivoire  placé  au  niveau 
de  la  traverse  de  repos  de  glace.  Des  cordons  de  même  nature 
sont  fixés  aux  pieds  d'entrée,  et  servent  de  points  d'appui  aux 
voyageurs  qui  occupent  les  quatre  angles  du  compartiment. 

Le  chftssis  des  baies  de  custode  ne  portent  pas  généralement 
de  cordons,  mais  une  simple  poignée  en  ivoire  à  la  partie  infé- 
rieure, et  des  mains  en  galon  à  poignées  passementées  sur  leur 
traverse  supérieure. 

Pour  recevoir  les  menus  bagages  des  voyageurs,  on  dis- 
pose, à  im,60  environ  du  niveau  du  plancher,  un  filet  tendu 
sur  un  cadre  en  fer  recouvert  de  galons,  fixé  aux  doublures  et 
aux  stalles,  au  moyen  de  consoles  en  fer. 

• 

Éclairage.  —  L'éclairage  des  voitures  de  première  classe  se 

de  fer  qui  aurait  ferme  une  portière  sans  prévenir  les  voyageurs  à  l'inté- 
rieur du  compartiment. 
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fait,  en  France,  au  moyen  de  lampes  à  huile  suspendues  au 
plafond  et  au  milieu  de  chaque  compartiment.  A  cet  effet,  le 
pavillon  est  percé  d'une  ouverture  circulaire  limitée  à  l'intérieur 
par  un  cercle  en  ébénistcrie  et  fermé  par  un  verre  opaque  hémi- 
sphérique. Un  rideau  en  soie,  que  Ton  peut,  à  volonté,  étendre 
au  devant  de  ce  globe,  permet  aux  voyageurs  de  se  soustraire 
à  la  lumière  de  la  lampe,  qui  se  trouve  d'ailleurs  fermée  du 
côté  du  compartiment,  et  ne  peut  être  manœuvrée  que  de 
l'extérieur.  L'appareil  est  recouvert  par  un  capuchon  mobile 
autour  d'uue  charnière  horizontale  faisant  saillie  de  0œ,25  à 
0m,30  au-dessus  de  4a  toiture  de  la  voiture,  et  percé  d'ouver- 
tures dirigées  vers  le  bas,  de  manière  à  garantir  la  flamme 
autant  que  possible 'de  l'action  des  courants  d'air  trop  vifs. 

Sur  plusieurs  chemins  de  fer  d'Allemagne,  on  substitue  h 
ces  dernières  des  lampes  à  huile  minérale.  Le  prix  beaucoup 
moins  élevé  de  la  matière  et  la  supériorité  de  son  pouvoir  éclai- 
rant permettent  de  réaliser,  par  leur  emploi,  une  économie 
très-notable. 

La  ligne  de  l'Empereur  Ferdinand,  en  Autriche,  notamment, 
a  fait,  depuis  plusieurs  années,  une  application  très-étendue  de 
ce  mode  d'éclairage,  qui  lui  a  donné  des  résultats  satisfaisants. 
La  consommation  d'huile  minérale,  qui,  dans  la  première  an- 
née (  18oi  ),  fut  de  3  500  kilogrammes  environ,  atteignit 
en  1864  le  chiffre  de  74  760  kilogrammes,  et  la  Compagnie  es- 
time à  336  000  florins  (840  000  francs)  l'économie  réalisée, 
pendant  cette  période  de  quatorze  ans,  par  la  seule  substi- 
tution de  l'huile  minérale  à  l'huile  végétale  primitivement 
employée. 

Cependant,  la  difficulté  d'obtenir  une  combustion  parfaite  et 
par  suite  sans  odeur,  dans  les  appareils  employés,  et  la  crainte 
plus  ou  moins  fondée  du  danger  qui  peut  résulter  de  l'emploi 
des  huiles  de  schiste  et  de  pétrole,  en  ont  jusqu'ici  restreint 
l'usage  à  quelques  cas  particuliers. 

Un  des  graves  inconvénients  de  l'huile  végétale,  pour  les  con- 
trées où  la  température  s'abaisse  sensiblement  en  hiver,  est  sa 
facilité  à  se  congeler  qui  en  rend  l'utilisation  presque  impos- 
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sible  sur  les  lignes  du  Nord  de  l'Europe.  De  là,  l'emploi  sur 
plusieurs  chemins  de  fer,  notamment  en  Russie  et  en  Prusse, 
de  bougies  stéariques  pour  l'éclairage  des  voitures.  Les  sup- 
ports de  ces  bougies  sont  renfermés  dans  des  cages  en  verre,  qui 
les  mettent  hors  de  la  portée  des  voyageurs  ;  leur  service,  comme 
celui  des  lampes,  se  fait  par  la  partie  supérieure. 

Sur  le  chemin  de  l'Est  prussien,  chaque  compartiment  de 
première  classe  est  muni  de  deux  lanternes  à  bougies  placées 
au  milieu  contre  les  parois.  Il  résulte  des  expériences  faites  sur 
cette  ligne  que  l'éclairage,  au  moyen  de  0k,?)00  d'huile,  corres- 
pond à  celui  que  produisent  cinq  bougies  ;  le  prix  de  ces  dernières 
étant  de  0f,885,  celui  des  0k,300  d'huile  de  U',515,  il  y  a  donc 
économie  de  0r,37 ,  soit  40  pour  100  environ  en  faveur  du 
mode  d'éclairage  à  l'huile.  Néanmoins,  quoique  l'on  ait  déjà 
une  fois  abandonné  l'emploi  des  bougies,  on  a  été  obligé  d'y 
revenir  et  de  renoncer  à  l'usage  de  l'huile,  en  raison  de  l'in- 
convénient que  nous  avons  signalé  plus  haut 

Sur  le  chemin  de  Brunswick,  on  fait  usage  de  bougies  de 
paraffine  ;  d'après  les  essais  photométriques  exécutés  par  l'ad- 
ministration, il  résulte  que  cinq  de  ces  bougies  produisent  une 
lumière  équivalente  à  celle  d'une  lampe  du  système  Argand,  et 
que  sept  bougies  de  cire  correspondent  à  une  lampe  de  wagon 
ordinaire  sans  réflecteur.  {Organ  —  l*r  Supplément,  1866  — 
p.  162.) 

Enfin,  nous  citerons  l'éclairage  au  gaz  employé  sur  quelques 
lignes  d'Angleterre,  et  qui  nous  parait  appelé  à  se  répandre 
bientôt  sur  les  lignes  du  continent,  lorsque  des  perfectionne- 
ments suffisants  auront  été  apportés  à  son  mode  d'installation. 
Les  becs  de  gaz  sont  au  nombre  de  deux  par  compartiment, 
renfermés  dans  des  espèces  de  cylindres  percés  de  trous  vers  la 
partie  supérieure  pour  laisser  échapper  les  produits  de  la  com- 
bustion, et  terminés  à  l'intérieur  du  wagon  par  un  cul-de- 
lampe  en  verre.  Les  robinets  placés  à  l'extérieur  ne  peuvent 
être  manœuvrés  que  par  les  agents  chargés  de  ce  service.  Sur 
le  Metropolitan-Railway,  chaque  compartiment  porte  son  réser- 
voir à  gaz.  Celui-ci,  placé  sur  la  toUure  entre  les  deux  becs 
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qu'il  doit  alimenter,  est  un  cylindre  en  toile  terminé  par  deux 
fonds  en  tôle.  Le  poids  du  fond  supérieur  suffit  pour  écouler 
le  gaz  avec  la  pression  nécessaire,  et  une  aiguille  mise  en  mou- 
vement par  l'abaissement  de  ce  fond,  indique  le  degré  de  rem- 
plissage du  réservoir.  Les  réservoirs  d'une  môme  voiture  com- 
muniquent entre  eux  par  un  petit  conduit  horizontal,  mais 
généralement  on  n'établit  pas  de  communication  entre  les  ré- 
servoirs des  diverses  voitures.  La  quantité  de  gaz  emportée  par 
chaque  voiture  est  de  1 50  pieds  cubes  (4m,240)  et  suffit  à  l'éclai- 
rage pendant  deux  heures  et  demie.  Le  remplissage  se  fait  alors 
au  moyen  d'une  prise  spéciale  pour  chacune  d'elles,  manœuvre 
qui  peut  s'exécuter  facilement  dans  les  gares  principales  où  Ton 
a  eu  soin  de  ménager,  sur  le  tuyau  de  conduite  qui  règne  pa- 
rallèlement au  quai,  des  tubulures  espacées  de  la  longueur  d'une 
voiture. 

Cette  opération  se  fait  très-promptement  ;  deux  minutes 
suffisent  pour  approvisionner  cinq  voitures. 

Avant  d'entrer  dans  les  réservoirs,  le  gaz  passe  au  travers 
d'un  petit  appareil  épurateur  fixé  à  l'uuo  des  extrémités  de  la 
voiture.  1 

Sur  d'autres  lignes,  un  seul  réservoir  placé  dans  le  fourgon 
a  bagages  contient  le  gaz  qui  doit  servir  à  l'éclairage  de  toutes 
les  voitures,  et  celles-ci  communiquent  alors  au  moyen  d'un 
tuyau  en  caoutchouc  vissé  par  ses  deux  bouts  aux  extrémités 
des  tuyaux  attachés  à  chacune  d'elles. 

Cet  éclairage  demande  certaines  précautions  d'installation, 
notamment  celle  d'un  régulateur  de  la  pression  du  gaz  pour 
produire  une  lumière  d'intensité  constante. 

Chauffage.  —  Nous  avons  vu  que  le  chauffage  intérieur  des 
compartiments  de  première  classe  se  fait  au  moyen  de  ré- 
servoirs d'eau  chaude  que  l'on  remplace  au  fur  et  à  mesure  de 
leur  refroidissement.  Ces  réservoirs  prirent  d'abord  la  forme  de 
cylindres  à  base  circulaire  recouverts  d'étoffe  de  même  nature 
que  celle  du  tapis  ;  on  leur  donna  plus  tard  une  section  aplatie,  et 
l'on  Unit  par  supprimer  la  garniture.  Le  trou  du  remplissage  est 
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fermé  par  un  bouchon  à  vis  en  cuivre.  Ces  appareils  donnent 
fréquemment  lieu  à  quelques  fuites  d'eau,  très-fàcheuses  pour 
le  voyageur  et  pour  le  service  chargé  de  l'entretien.  Leur  intro- 
duction est  d'ailleurs,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  gênante 
pour  les  voyageurs;  elle  devient  d'autant  plus  désagréable 
qu'elle  est  plus  fréquente,  et  le  renouvellement  de  l'eau  d'autant 
plus  nécessaire  que  la  température  extérieure  est  plus  basse; 
ce  renouvellement  a  lieu  toutes  les  trois  heures  au  plus. 

La  disposition  adoptée  sur  les  chemins  de  fer  prussiens 
semble  devoir  mieux  répondre  au  programme.  Les  réservoirs, 
formés  de  caisses  en  tôle,  de  i",  120  de  long  environ  sur  0m,Oi0 
à  0m,U13  de  large  et  de  haut,  sont  introduits  à  l'aide  d'ouver- 
tures ménagées  dans  les  parois  de  custodes,  au-dessous  des 
banquettes,  dans  une  espèce  de  conduit  rectangulaire  isolé 
en  tôle.  L'eau  est  généralement  remplacée  par  le  sable,  qui, 
chauffé  à  une  très-haute  température,  n'exige  pas  un  rempla- 
cement aussi  fréquent  ;  cette  opération  ne  se  répète  guère  que 
toutes  les  quatre  heures.  Il  résulte  de  cette  haute  température 
la  nécessité  de  garantir  de  la  réverbération  directe,  au  moyen 
d'un  écran  en  tôle,  la  face  inférieure  de  la  parclose  ou  du  som- 
mier qui  la  remplace.  Ce  système  de  chauffage  a  certainement 
plusieurs  avantages  sur  le  premier,  mais  nous  pensons  qu'il  y 
aurait  lieu  d'étudier  une  combinaison  permettant  de  réunir, 
dans  un  système  mixte,  les  avantages  des  deux  précédents.  Il 
suffirait  peut-être  pour  cela  de  placer  sous  le  plancher  une  caisse 
de  section  rectangulaire  en  tôle,  terminée  à  sa  partie  supérieure 
par  une  grille  en  fonte.  Des  chaufferettes  analogues  à  celles  des 
voitures  prussiennes  seraient  introduites  de  la  môme  façon,  et 
sans  gêne  pour  les  voyageurs,  dans  ce  conduit  fermé  à  ses  deux 
extrémités  par  des  portes  en  dessous  des  portières.  Les  voya- 
geurs proliteraient  ainsi  du  rayonnement  direct  de  la  chaleur, 
et  des  prises  d'air  pourraient  encore  ôtre  ménagées  de  manière 
à  chauffer  par  circulation  l'air  du  compartiment  tout  entier.  II 
serait  facile  d'ailleurs  de  conserver  aux  .voyageurs  le  bénéfice 
de  la  peau  de  mouton  en  la  partageant  en  deux  parties  clouées 
par  leurs  bords  des  deux  cotés  de  la  grille  en  fonte. 
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Un  essai  de  disposition  analogue,  mais  avec  eau  chaude,  avait 
été  appliqué  au  chemin  de  fer  d'Alsace,  sur  laligne  de  Strasbourg 
à  Bàle;  diverses  circonstances  en  ont  empêché  la  continuation. 

Compartiments  de  deuxième  classe.  —  La  garniture  inté- 
rieure des  compartiments  de  deuxième  classe  est  moins  com- 
plète, en  général,  que  celle  des  précédents.  Nous  en  excepterons 
toutefois  les  voitures  de  plusieurs  chemins  allemands,  sur  les- 
quels la  dillérence  ne  provient  guère  que  du  nombre  de  places 
contenues  dans  chacun  d'eux,  et  de  la  nature  de  l'étoffe  qui  en 
tapisse  l'intérieur. 

La  garniture  des  cloisons  s'arrête  généralement  au-dessus  de 
la  tête  des  voyageurs  assis,  quelquefois  même  au-dessous,  et 
n'existe  pas,  la  plupart  du  temps,  sur  la  paroi  intérieure  des 
portières  et  du  pavillon.  Les  coussins  rembourrés  et  capitonnés, 
mais  avec  moins  de  soin  que  ceux  des  premières,  contiennent 
40  kilogrammes  de  crin  chacun,  et  les  dossiers,  renfermant  en- 
viron S  kilogrammes  de  varech,  ne  sont  pas  généralement  ten- 
dus sur  sangles,  mais  reposent  le  plus  souvent  sur  des  planches 
inclinées,  Oxées  par  la  partie  supérieure  aux  doublures,  et  par 
le  bas  aux  parcloses.  Au-dessus  des  garnitures,  les  frises,  le 
plus  souvent  apparentes,  sont  recouvertes  d'une  couche  de  pein- 
ture imitant  le  poli  du  chêne  ou  de  l'érable.  Quelquefois, 
cependant,  on  les  revêt  d'une  garniture  en  toile  cirée. 

Les  tirants  des  portières  et  les  cordons  des  châssis  se  font  le 
plus  souvent  en  cuir  jaune  ;  chaque  baie  est  garnie  d'un  rideau 
ou  d'un  store  en  coutil  ou  en  mérinos. 

Le  plancher  est  simplement  garni  d'une  toile  cirée,  pour 
empêcher  l'introduction  de  l'air  et  de  la  poussière. 

Les  filets,  avec  cadres  en  fer,  sont  souvent  remplacés  dans  les 
compartiments  de  deuxième  classe  par  des  courroies  en  cuir 
tendues  parallèlement  aux  cloisons. 

Eu  Angleterre,  avons-nous  dit,  la  garniture  des  comparti- 
ments de  deuxième  classe  est  à  peine  indiquée,  et  ,  dans  les  voi- 
tures nouvelles,  le  siège  sordidement  rembourré  laisse  en  arrière 
un  creux  où  le  voyageur  place  ses  petits  objets  à  la  main.  Il  n'y 
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a  jamais  ni  filets  ni  rideaux,  et  sur  quelques  chemins,  le  Great- 
Western,  entre  autres,  les  deuxièmes  classes  ne  sont  pas  du  tout 
rembourrées1. 

Sur  d'autres  chemins,  les  dossiers  sont  représentés  par  de 
simples  bandes  de  cuir,  de  0m,250à0m,300,  placées  àla  hauteur 
des  épaules. 

L'éclairage  des  compartiments  de  deuxième  classe  se  fait  par 
les  mômes  procédés  que  pour  les  premières  ;  toutefois,  le 
nombre  des  appareils  est  généralement  moindre. 

En  France,  on  éclaire  deux  compartiments  de  deuxième 
classe  avec  une  seule  lampe  placée  dans  une  échancrure  de  la 
cloison.  Sur  le  chemin  de  l'Est  prussien,  deux  compartiments 
sont  éclairés  par  une  seule  bougie. 

Le  chauffage  est,  en  général,  supprimé  dans  la  seconde 
classe,  à  l'exception  de  quelques  lignes  d'Allemagne,  sur  les- 
quelles on  accorde  aux  secondes  classes  les  mêmes  appareils 
qu'aux  premières. 

Compartiments  de  troisième  classe.  —  Ces  compartiments 
se  distinguent  par  l'absence  complète  de  toute  espèce  de  garni- 
ture intérieure.  Partout  les  frises  sont  apparentes  et  simplement 
peintes  à  l'huile  et  vernies. 

Les  parcloses  ne  portent  aucun  coussin,  et  les  dossiers,  en 
général,  sont  formés  par  de  simples  planches  peu  ou  point 
inclinées,  fixées  à  leur  partie  supérieure  sur  une  forte  traverse 
occupant  toute  la  largeur  du  compartiment. 

Les  cordons  des  châssis  de  glace  sont  en  cuir. 

Malgré  l'invitation  qui  en  a  été  faite  à  plusieurs  reprises  aux 
Compagnies,  on  rencontre  des  voitures  à  voyageurs  sans  autres 
ouvertures  que  celles  des  portières,  et  encore  ces  baies  sont  le 
plus  souvent  dépourvues  de  rideaux. 

Les  compartiments  de  troisième  classe  de  l'Est  français  sont 
cependant  en  progrès  (fig.  469)  :  rideaux,  banquettes  cintrées, 
dossiers  inclinés  et  planche-appuie-tête  pour  chaque  voyageur. 

1  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1866.  Mé- 
moire de  M.  J.  MoranduTP. 

t.  m.  24 
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L'éclairage  des  voitures  de  troisième  classe  se  fait  au  moyen 
de  deux  lampes  seulement,  réparties  à  égale  distance  sur  toute 
la  longueur. 

Le  chauffage  des  compartiments  de  troisième  classe  n'existe 
pas  en  France.  En  Allemagne  et  sur  les  lignes  étrangères  où 


i 


Pig.  469.    Voilure  d«  troUième  clawe  (E»t).  Coupe  longitudinale.  BcheUe  -V 


le  système  américain  est  employé,  on  opère  le  chauffage,  comme 
nous  l'avons  vu  (373),  au  moyen  de  poêles  placés  à  l'une  des 
extrémités  de  la  voiture. 

Cette  absence  de  confort  dans  les  voitures  de  troisième  classe 
du  système  anglais  et  français  est  des  plus  regrettables. 
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380.  Ch&ssiK.  —  Considérations  générales.  —  On  a  VU 
précédemment  que  la  construction  des  châssis  de  voitures 
comportait  deux  procédés  différents,  ayant  pour  base  l'em- 
ploi respectif  du  bois  ou  du  fer.  Nous  avons  également  exposé 
les  considérations  qui  ont  motivé  dans  ces  dernières  années 
l'extension  de  ce  dernier  mode  de  construction  (373  —  p.  311). 

Nous  ajouterons  que,  si,  au  point  de  vue  des  frais  de  répara- 
tion dans  certains  cas  particuliers,  le  châssis  en  fer  présente 
quelques  inconvénients,  il  résulte  de  sa  rigidité  et  de  sa  ré- 
sistance beaucoup  plus  considérable  que  celles  du  châssis  en 
bois,  qu'on  y  trouvera,  dans  le  cas  de  collision  ou  de  chocs 
violents,  moins  de  danger  de  rupture  et,  par  conséquent,  plus 
de  sécurité  pour  les  voyageurs  D'autre  part,  on  ne  doit  pas  se 
dissimuler  que  cette  rigidité  môme  aura  pour  inconvénient  de 
donner  de  la  dureté  au  mouvement  de  la  voiture.  Le  châssis 
en  bois,  qui  présente  par  lui-môme  une  élasticité  beaucoup 
plus  grande,  vient  en  aide  aux  ressorts  et  amortit  en  partie 
les  chocs  provenant  des  inégalités  de  la  voie  ou  de  l'allure  de  la 
machine.  Il  serait  donc  utile,  pour  compenser  le  manque 
d'élasticité  du  châssis  en  fer,  d'interposer  entre  celui-ci  et  la 
caisse  des  rondelles  de  matière  élastique,  telle  que  du  feutre, 
du  liège  ou  du  caoutchouc,  ou  mAme  des  ressorts  en  acier. 

Cette  addition  se  rencontre  depuis  quelque  temps  sous  les 
voitures  de  quelques  lignes  françaises,  le  Nord,  le  Midi,  l'Or- 
léans et  au  chemin  de  l'Etat  en  Wurtemberg. 

r  Châssis  en  bois.  —  La  charpente  d'un  châssis  de  voiture 
en  bois  se  compose  d'un  cadre  formé  par  deux  brancards,  péné- 
trant par  doubles  tenons  dans  les  mortaises  de  deux  traverses. 
Les  assemblages  sont  consolidés  par  des  harpons.  —  Trois  tra- 
verses intermédiaires  relient  les  deux  brancards  avec  lesquels 
elles  sont  assemblées  à  doubles  tenons  et  mortaises.  Le  tout  est 
consolidé  par  une  croix  de  Saint-André  qui  s'entaille  de  toute 

1  Voir,  à  l'appui  de  cette  assertion,  le  fait  rapporté  par  M.  W.  Clauss, 
ingénieur  à  Braunschweig,  dans  \aZeilung  c/e.<  Vereins  deultchEitenbalm» 
Verwallungcn,  1807,  n°  4. 
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sa  hauteur  dans  deux  des  traverses  intermédiaires,  et  dont  les 
deux  branches,  entaillées  entre  elles  à  mi-bois,  s'assemblent 
également  à  tenons  et  mortaises  et  à  embrèvement  dans  les  tra- 
verses extrêmes,  à  l'affleurement  des  brancards. 

Les  assemblages  des  traverses  intermédiaires  avec  les  bran- 
cards sont  consolidés  par  des  équerres,  et  l'écartement  est 
maintenu  par  deux  boulons  transversaux. 

Les  dimensions  adoptées  pour  lequarrissage  des  diverses 
pièces  de  cette  charpente  sont  à  peu  près  partout  les  mômes. 
Dans  les  châssis  des  voitures  de  première  classe  du  chemin  de 
fer  de  l'Ouest,  ces  dimensions  sont  les  suivantes  : 


Brancards   0m,250  sur  0B,100 

Traverses  extrêmes   0  ,250  sur  0  ,100 

—  intermédiaires,  2  de   0  ,230  sur  0  ,090 

—  —          et  2  de   0  ,140  sur  0  ,000 

—  du  milieu   0  ,110  sur  0  ,110 

Croix  de  Saint-André   0  ,070  sur  0  ,130 

• 

Sur  le  chemin  de  Strasbourg  à  Baie  et  sur  l'ancien  chemin 
d'Orléans,  on  a  fait  l'essai  de  châssis  avec  brancards  moisés. — 
Cette  disposition  avait  l'avantage  d'employer  des  bois  de  faible 
equarrissage  plus  secs  que  les  gros  brancards,  de  faciliter  le 
mode  d'exécution,  et  d'obtenir  enfin  une  plus  grande  rigidité, 
mais  aussi  l'inconvénient  de  multiplier  les  assemblages,  les 
surfaces  exposées  aux  variations  atmosphériques,  etc.;  on  y  a 
renoncé. 

Une  troisième  disposition  se  rencontre  sur  la  plupart  des 
voitures  allemandes.  Le  nombre  des  traverses  est  de  quatre  ou 
de  six  ;  deux  d'entre  elles,  placées  symétriquement  par  rapport 
au  milieu  du  châssis,  sont  maintenues  à  une  distance  de 
0m,70  environ  par  deux  pièces  longitudinales,  assemblées  à 
tenons  et  mortaises  et  consolidées  par  des  équerres.  Sur  la 
face  opposée  de  ces  mêmes  traverses,  viennent  s'assembler 
de  môme  les  extrémités  des  pièces  diagonales  représentant  la 
croix  de  Saint-André,  et  qui  vont  buter  d'autre  part  contre  les 
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traverses  extrêmes  ou  contre  deux  traverses  intermédiaires.  A 
l'aplomb  de  ces  derniers  assemblages,  on  relie  les  traverses 
entre  elles  dans  le  sens  longitudinal,  par  deux  entretoises  pa- 
rallèles aux  brancards.  Cette  combinaison  exige  des  bois  moins 
longs,  ménage  plus  les  traverses  intermédiaires  que  celles  des 
croix  de  Saint-André  :  mais  elle  offre  moins  de  raideur  contre 
la  déformation. 

Sur  les  voitures  du  chemin  de  l'Etat,  en  Saxe,  le  châssis  est 
formé  de  deux  brancards,  réunis  par  deux  traverses  extrêmes 
et  trois  intermédiaires.  Deux  entretoises  longitudinales  parta- 
gent le  châssis  en  trois  parties  ;  celle  du  milieu,  très-étroite, 
renferme  les  appareils  de  traction  ;  les  deux  autres  sont  con- 
solidées par  des  contre-fiches  appuyées  sur  la  traverse  du  mi- 
lieu et  les  traverses  extrêmes,  et  par  une  entretoise  longitudi- 
nale reliant  les  trois  traverses  intermédiaires. 

Ces  deux  dernières  dispositions  sont  moins  économiques  et 
moins  rationnelles  que  la  première  ;  mais  elles  se  trouvent 
expliquées  en  partie  par  la  disposition  de  l'appareil  de  traction 
employé  sur  ces  mômes  voitures  et  dont  nous  nous  occuperons 
plus  loin  (381). 

Comme  accessoires  directs  du  châssis,  nous  avons  à  men- 
tionner les  deux  entretoises  en  fer  à  talon,  percées  d'un  trou  à 
chacune  de  leurs  extrémités  et  destinées  à  servir  de  points  d'at- 
tache à  la  caisse.  La  position  de  ces  entretoises  doit  être  rigou- 
reusement observée,  afin  de  pouvoir  monter  sur  le  même 
châssis  une  autre  caisse  de  la  même  classe  ou  d'une  classe 
quelconque,  dans  le  cas  où  le  matériel  a  été  disposé  dans  ce  but. 

Sur  le  châssis  des  voitures  de  première  classe  de  l'Ouest, 
dont  nous  avons  donné  plus  haut  les  dimensions  principales, 
l'écartementdes  trous  des  boulons  d'attache  est  de  4m,  i00  dans 
le  sens  longitudinal,  et  2m,10  dans  le  sens  transversal. 

Chaque  brancard  reçoit  en  outre  deux  marchepieds  en  sapin 
ou  en  grisard,  suspendus  h  l'aide  de  ferrures  fixées  par  des  bou- 
lons. Lo  marchepied  inférieur  dépasse  généralement  les  deux 
extrémités  de  la  caisse  deOm,260  pour  faciliter  le  passage  d'une 
voiture  à  l'autre.  Le  marchepied  supérieur  ne  règne  pas  sur 
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toute  la  longueur  et  se  compose  de  palettes  indépendantes 
correspondant  à  chaque  portière. 

Dans  les  voitures  du  système  américain,  le  châssis  se  com- 
pose généralement  de  deux  brancards  réunis  par  plusieurs  tra- 
verses; les  plates-formes  sont  soutenues  par  des  faux  brancards 
assemblés  sur  les  traverses  extrêmes  et  une  des  traverses  in- 
termédiaires, et  qui  s'appuient  contre  une  traverse  posée  à 
plat,  destinée  à  présenter  une  grande  résistance  dans  son  sens 
transversal,  résistance  qui  lui  est  très-nécessaire,  puisque  cette 
pièce  devra  supporter  les  chocs  qui  agiront  sur  le  châssis  dans 
le  sens  du  mouvement  du  véhicule.  A  leur  extrémité  libre,  les 
deux  faux  brancards  sont  réunis  par  une  forte  traverse,  dont 
la  face  verticale  extérieure  est  découpée  suivant  un  cylindre, 
pour  éviter  les  chocs  des  véhicules  les  uns  contre  les  autres  dans 
le  passage  des  courbes.  Lorsque  la  voiture  est,  en  outre,  montée 
sur  des  trains  articulés,  chacun  de  ces  derniers  se  compose  de 
deux  brancards  réunis  par  deux  ou  trois  traverses  en  bois  ou 
en  fer.  La  traverse  du  milieu  porte  une  douille  dans  laquelle 
vient  s'engager  un  fort  boulon  d'articulation  fixé  au  châssis 
principal  ;  ses  deux  extrémités  sont,  en  outre,  munies  de  galets 
coniques,  sur  lesquels  appuient  des  secteurs  en  fonte  fixés  aux 
brancards -du  châssis  principal,  et  destinés  à  faciliter  le  mou- 
vement des  trains  mobiles  autour  de  leur  centre  d'oscillation. 

Les  mêmes  précautions  que  nous  avons  déjà  signalées  en 
parlant  de  la  construction  de  la  caisse  devront  être  suivies 
dans  le  choix  des  bois  et  l'exécution  des  différentes  pièces  du 
châssis. 

Dans  ces  divers  systèmes,  d'ailleurs,  tous  les  assemblages 
sans  exception  doivent  être  soigneusement  exécutés  et  ren- 
forcés par  des  armatures  en  très-bon  fer,  telles  que  :  équerres 
simples  et  doubles,  harpons,  boulons,  tirants,  etc.,  ete.  !. 

2°  Châssis  en  fer.  —  La  disposition  d'ensemble  du  châssis 
ne  change  pas  par  la  substitution  du  fer  au  bois  ;  nous  y  trou- 
vons toujours  deux  brancards  reliés  par  deux  traverses  extrêmes 

1  Construction  des  boulons,  etc.,  par  M.  Bcnoit-Duportail.  —  Techno- 
logiste,  t.  Xll  et  XVM. 
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et  plusieurs  traverses  intermédiaires;  le  tout  consolide  par  une 
croix  de  Saint-André  ou  des  contre-fiches  indépendantes. 

Comme  exemple  de  châssis  en  fer,  nous  citerons  ceux  des 
voitures  de  troisième  classe  des  chemins  de  fer  de  la  haute 
Silésie.  Les  brancards  et  les  traverses  sont  formés  de  fers  en  C , 
de  0m,235  de  hauteur,  assemblés  à  l'aide  de  cornières  rivées. 
Les  traverses  intermédiaires  et  la  croix  de  Saint-André  sont 
formées  par  des  fers  à  T,  de  0m, 090  de  hauteur,  tournés  en  sens 
inverse,  de  manière  à  reposer  les  unes  sur  les  autres  par  leur 
base.  Les  assemblages  de  ces  pièces  avec  les. brancards  et  les 
traverses  extrêmes  ont  également  lieu  à  l'aide  de  cornières 
rivées.  Les  fers  en  t  pourraient  être  remplacés  sans  inconvé- 
nient par  des  fers  à  double  T  de  môme  force,  mais  l'as- 
semblage avec  les  traverses  est  plus  facile  en  employant  les 
premiers. 

3°  Châssis  mixtes.  —  On  adopte  assez  fréquemment  aujour- 
d'hui une  construction  mixte,  réalisée  par  l'emploi  simultané  du 
bois  et  du  fer.  Ce  dernier  est  réservé  pour  les  brancards  et 
quelquefois  les  traverses  intermédiaires,  les  traverses  extrêmes 
et  la  croix  de  Saint-André  continuant  à  se  faire  en  bois.  Ce 
genre  de  construction  est  surtout  employé  en  France  et  sur 
les  chemins  de  l'Allemagne  du  Nord,  ainsi  que  l'ont  montré  les 
différents  types  envoyés  à  l'Exposition  universelle  de  1867 

La  disposition  générale  de  ces  châssis  appartient  au  troi- 
sième système,  que  nous  avons  décrit  dans  les  châssis  en  bois, 
et  n'en  diffère  que  par  la  substitution  du  fer  au  bois  pour  les 
brancards  et  les  deux  entretoises  des  traverses  du  milieu.  Les 
premières  sont  des  fers  à  double  T,  de  0m,180  do  hauteur;  les 
deuxièmes,  des  barres  de  fer  rond.  L'assemblage  des  traverses 
en  bois  sur  les  brancards  se  fait  à  l'aide  de  fortes  cornières 
rivées  sur  les  brancards  et  boulonnées  sur  les  traverses. 

Ce  système  mixte  de  châssis  est  également  celui  qui  a  été 
adopté  par  MM.  Vidard  et  Bournique  dans  leurs  voitures  à  deux 

1  "Voitures  mixtes  du  chemin  de  Magdebourg-Lcipzig.  —  Voitures  de 
première  et  de  deuxième  classe  du  chemin  de  Ilcssc-Cassel.— Voitures  de 
la  poste  royale  prussienne. 
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étages.  Les  brancards  seuls  sont  en  fer  à  double  T  et  se  pro- 
longent au  delà  des  traverses  extrêmes  en  se  relevant  avec 
double  courbure  vers  le  haut.  Cette  dernière  disposition  a  été 
nécessitée  par  l'abaissement  de  la  caisse,  dont  le  plancher  se 
trouve  au  niveau  des  quais,  et  l'obligation  de  placer  les  tampons 
et  l'appareil  d'attelage  au  niveau  réglementaire,  afin  de  pou- 
voir intercaler  ces  voitures  dans  les  trains  ordinaires. 

381.  Suspension  et  traction.  —  Ressorts  de  suspension.  — 
Les  voitures  sont  généralement  soutenues  à  l'aide  de  ressorts 
à  lames  d'acier  «analogues  à  ceux  que  nous  avons  décrits  en 
parlant  des  locomotives.  Us  en  diffèrent  cependant  par  la  posi- 
tion, le  mode  d'attache  au  châssis  et  aux  boîtes  à  graisse,  la 
longueur  et  une  plus  grande  flexibilité. 

Les  ressorts  de  suspension  des  voitures  sont  généralement 
au-dessous  des  brancards  du  châssis.  Cependant  quand  on 
veut  abaisser  la  caisse  dans  le  cas  de  voitures  à  deux  étages,  on 
place  les  ressorts  à  côté  des  brancards.  En  France,  à  chacune 
de  leurs  extrémités,  les  feuilles  portent  une  fente  et  un  éto- 
quiau,  qui  s'engage  dans  la  fente  de  la  feuille  immédiatement 
supérieure,  et  s'oppose  ainsi  au  glissement  transversal.  Leur 
maîtresse  feuille  seule  ne  porte  pas  d'encoche  et  se  termine  par 
deux  rouleaux  percés  d'un  œil  dans  lequel  vient  s'engager  le 
boulon  d'attache  d'une  main  en  fer.  Celle-ci  est  articulée  elle- 
même  à  un  support  en  fer  forgé  fixé  sur  la  face  inférieure  du 
brancard.  Cette  main  de  suspension  ou  menotte  permet  au 
ressort  d'osciller  transversalement  sans  fatiguer  le  ressort  ou 
la  fusée.  Quelquefois,  on  interpose  entre  la  main  et  le  support 
un  boulon  de  rappel  pour  régler  la  tension  du  ressort. 

En  Allemagne,  la  fente  et  l'étoquiau  sont  remplacés  avanta- 
geusement par  une  saillie  et  une  rainure  longitudinales  ména- 
gées dans  l'axe  de  chaque  feuille. 

Le  milieu  du  ressort  repose  directement  sur  la  partie  supé- 
rieure de  la  boîte  à  graisse,  à  laquelle  il  est  réuni  par  un  étrier 
en  fer. 

La  suspension  des  voitures  doit  être  aussi  douce  que  pos- 
sible, et  Ton  devra,  pour  cela,  donner  toujours  aux  ressorts  une 
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grande  longueur.  La  flexibilité  doit  être  de  0", 080  à  0", HO. 

Le  nombre  de  feuilles  des  ressorts  de  voiture  est  généra- 
lement de  neuf  ou  dix  ;  leur  épaisseur  de  0m,010,  et  leur  lar- 
geur de  0w,07"j  à  0œ,080.  La  longueur  atteint  quelquefois 
2  mètres.* 

L'épaisseur  totale  de  ces  ressorts  a  été  fixée  par  les  ingénieurs 
allemands  à  0m,130  comme  maximum,  et  leur  longueur  mini- 
mum à  1  mètre1. 

Les  formules  suivantes*  donnent  une  relation  entre  les  diffé- 
rents éléments  entrant  dans  la  construction  d'un  ressort  à 
lames  : 

V  n=    W  - 


2,86  c" 


?i,  —  nombre  de  feuilles  ; 

P,  —  charge  du  ressort  en  centners  de  50  kilogrammes; 
l,  —  longueur  du  ressort  de  chaque  côté  de  l'étrier  qui  le 
réunit  à  la  boîte  à  graisse  (en  pouces  de  O^OSG)  ; 

b,  —  largeur,  —  et  c,  —  épaisseur  de  chaque  feuille  —  (on 

prend  généralement  pour  c=.^t=  0m,008)  ; 

- 

2»  /= 


39486c»n> 


/,  —  flexibilité  par  tonne,  exprimée  en  pouces  ; 
/,     c,  n,  —  mômes  significations  que  pour  la  première 
formule. 

Nous  renverrons  le  lecteur,  pour  les  procédés  de  fabrication, 
les  conditions  de  réception  et  les  expériences  d'essai,  à  ce  que 
nous  avons  déjà  dit  au  sujet  des  ressorts  de  locomotive3,  en 
complétant  les  indications  précédentes  par  les  observations  sui- 
vantes, particulières  au  genre  de  ressorts  qui  nous  occupe. 

L'enroulement  des  maîtresses  feuilles  se  fait  à  la  main,  après* 
avoir  chauffé  l'extrémité  dans  un  feu  de  forge.  L'étoquiau  et 

1  Technischc  Yercinbarungen ,  etc.  Dresde,  1 805. 
*  Des  Ingénieurs  Taschenbuch. 

1  il6  Part.,  ehap.  II,  §  iv,  p.  302.  —  Voir  aux  Annexes. 
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l'encoche  se  font  à  la  fois  au  moyen  d'une  presse  à  excentrique 
munie  de  deux  poinçons,  et  dans  laquelle  on  introduit  l'ex- 
trémité de  la  feuille  chauffée  au  rouge.  Le  trou  du  boulon 
qui  réunit  entre  elles  les  diverses  feuilles  est  fait  à  froid  sous 
la  machine  à  percer. 

Le  système  des  étoquiaux  et  des  fentes  présente  quelques 
difficultés  au  point  de  vue  d'une  exécution  parfaitement  régu- 
lière des  étagements  des  étoquiaux,  parce  que  les  feuilles,  ne 
pouvant  pas  être  chauffées  toutes  à  la  môme  température  ni 
sur  une  môme  longueur,  se  dilatent  plus  ou  moins.  11  s'ensuit 
que,  quoique  les  feuilles  d'une  môme  longueur  soient  toutes 
percées  à  chaud  à  la  môme  distance  du  trou  de  boulon,  ces 
distances  varient  souvent  de  0",003  à  0m,004  au  moins  quand 
les  feuilles  sont  froides.  C'est  là  un  grave  inconvénient,  qtumd 
les  fentes  ne  sont  pas  longues,  et  lorsque  de  plus  on  prescrit 
que  l'étoquiau  doit  se  trouver  au  milieu  de  la  fente  quand  le 
ressort  n'est  pas  chargé  ;  car  il  arrive  souvent  alors  que,  lorsque 
le  ressort  est  chargé,  l'étoquiau  est  poussé  au  fond  de  ta  fente  et 
occasionne  la  rupture  de  la  feuille  qui  ne  peut  plus  jouer.  Un 
autre  inconvénient  des  fentes  trop  courtes,  c'est  que  pour  cin- 
trer les  feuilles,  on  les  chauffe  entièrement;  on  les  allonge 
donc  proportionnellement  à  leur  longueur;  or,  comme  on  les 
cintre  sur  la  feuille  correspondante  inférieure,  qui  est  froide 
et  munie  de  ses  étoquiaux,  ces  derniers  ne  peuvent  plus  en- 
trer dans  les  fentes  de  la  feuille  à  cintrer.  La  longueur  des 
fentes  devrait  donc  toujours  être  déterminée  d'après  la  lon- 
gueur des  ressorts  et  leur  flèche,  c'est-à-dire  d'après  le  jeu  des 
feuilles  et  les  variations  inévitables  de  température  sous  les- 
quelles les  feuilles  sont  laminées. 

Le  système  des  ressorts  à  côtes,  employé  maintenant  en 
^Allemagne  sur  la  plus  grande  partie  des  lignes,  obvie  à  ces 
inconvénients. 

Plusieurs  essais  ont  été  faits  pour  remplacer  les  ressorts  h 
lames  par  des  ressorts  en  spirale  ou  en  caoutchouc,  dont  le  prix 
est  beaucoup  moins  élevé  ;  mais  aucun  d'eux  n'ayant  donné 
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jusqu'ici  de  résultats  satisfaisants,  nous  n'en  parlerons  qu'au 
sujet  des  ressorts  de  choc  et  de  traction. 

Les  frais  de  fabrication  d'un  ressort  à  lames  peuvent  se 
résumer  ainsi  : 


Matière*. 

Houille   l',00 

Prix  d'achat  des  100  kilogr.  d'acier  en  Iwrrcs.  03  ,00 

Déchets  et  rehuts  (5  pour  100)   :i  ,23 


Dépenses  de  matières   Wf,2S  <i«jf,2:j 

Intérêts  du  matériel  {pour  une  fabrication  sup- 
posée de  50  000  ressorts  par  an)   0 ,20 

•        •                                 •  "  * 

Main-  i'œitvre  pour  100  kilogrammes. 

Coupe,  perçage,  laminage   *2r,00 

Meulage   1  ,00 

Cintrage  et  trempe   2  .00 

Ajustage   2,23 

Salaire  d'un  forgeron  et  d'un  frappeur  pour 

refouler  les  bouts  des  feuilles   0 ,40 


Dépenses  de  main-d'œuvre   7f,o:i  7  ,05 


Total  pour  100  kilogrammes.. . .  77f,l0 

En  comptant  le  poids  du  ressort  à  50  kilogrammes,  et  y 


ajoutant  le  prix  des  accessoires,  nous  arriverons,  pour  le  prix 
d'un  appareil  complet  de  suspension,  aux  chiffres  suivants  : 


V 

I 

Prix  du  ressort  (à  50  kilogrammes)   38r,55 

1  étrier  avec  contre-plaqué  et  écrous   i  ,35 

2  menottes  à  2f, 50   5,00 

•  

Total   47f,îJ0 


Ressorts  d*  choc  et  de  traction. —  Les  ressorts  h  lames  furent 
les  premiers  et  los  seuls  employés  pendant  longtemps  pour  cet 
usage.  Mais  leur  prix  élevé  et  leur  poids  firent  bientôt  naître 
le  désir  de  les  remplacer  par  des  appareils  plus  économiques. 
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Aujourd'hui,  on  rencontre  presque  toujours  l'une  des  quatre 
espèces  de  ressorts  suivantes  : 

Ressorts  à  lames  d'acier  ; 

Ressorts  en  spirale  d'acier  ; 

Ressorts  à  disques  d'acier  ; 

Ressorts  en  caoutchouc. 

Ressorts  à  lames.  —  Ces  ressorts  diffèrent  peu  de  ceux  que 
nous  avons  décrits  pour  la  suspension.  Il  est  à  remarquer,  tou- 
tefois, qu'ils  n'exigent  pas  une  flexibilité  aussi  grande,  et  qu'ils 
doivent  être  plus  forts  que  ces  derniers.  Appliqués  à  la  traction, 
ces  ressorts  sont  placés  horizontalement  sous  le  châssis,  géné- 
ralement accouplés  et  maintenus  en  leur  milieu  par  un  étrier 
en  fer  muni  d'une  douille  dans  laquelle  vient  s'engager  l'ex- 
trémité de  la  tige  de  traction.  Les  deux  maîtresses  feuilles  ne 
portent  point  de  rouleaux  ;  elles  s'appuient  simplement  sur  des 
tasseaux  en  fonte  fixés  au  châssis  ou  à  l'extrémité  des  tiges  des 
tampons  de  choc. 

Dans  cette  dernière  disposition,  que  l'on  trouve  sur  la  plu- 
part des  chemins  français,  les  ressorts  de  traction  servent  en 
même  temps  de  ressorts  de  choc. 

Une  feuille  supplémentaire  moins  longue  est  superposée  à  la 
maîtresse  feuille,  et  porte  à  ses  extrémités  des  rouleaux  réunis 
à  l'aide  de  boulons  à  des  tiges  horizontales  qui  relient  les  deux 
ressorts  d'un  même  châssis,  établissant  ainsi  entre  eux  une 
solidarité  complète.  Sur  certaines  lignes,  on  avait  d'abord  placé 
les  ressorts  de  traction  aux  extrémités  du  châssis,  à  peu  de  dis- 
tance des  traverses  extrêmes,  et,  par  conséquent,  en  porte-à- 
faux  sur  les  essieux.  Cette  disposition  avait  l'inconvénient  de 
surcharger  inutilement  les  extrémités  du  châssis  et  de  donner 
lieu  à  des  déformations,  par  suite  des  efforts  obliques  qui  se  pro- 
duisaient au  passage  des  courbes.  On  y  a  depuis  renoncé,  en 
plaçant  généralement  les  deux  ressorts  près  du  centre  de  ligure 
du  châssis. 

Le  poids  d'un  ressort  de  choc  et  de  traction  ordinaire  à  lames, 
pour  voiture,  est  d'environ  65  à  75  kilogrammes. 
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L'acier  corroyé  est  employé  avec  avantage  concurremment 
avec  l'acier  fondu  pour  la  fabrication  de  ces  ressorts. 

Ressorts  en  spirale.  —  Ce  genre  de  ressorts  est  formé  par  une 
lame  d'acier  contournée  en  spires  concentriques  faisant  saillie 
les  unes  au-dessus  des  autres,  de  manière  à  présenter,  de  la 
circonférence  au  centre,  un  étagement  régulier. 

La  section  de  la  lame  est  tantôt  rectangulaire  très-aplatie, 
tantôt  légèrement  curviligne,  pour  faciliter  le  mouvement  des 
spires  les  unes  dans  les  autres. 

Ces  ressorts  ont  l'inconvénient  de  se  briser  assez  fréquem- 
ment en  service;  inconvénient  qu'il  faut  sans  doute  attribuer 
à  ce  que,  sous  cette  forme,  le  métal  travaille  trop  près  de  sa 
limite  d'élasticité.  Toutefois,  ils  peuvent,  dans  certains  cas, 
en  raison  de  leur  forme  condensée,  trouver  de  très-avanta- 
geuses applications,  par  exemple  lorsqu'il  s'agit  de  répartir  la 
pression  d'un  véhicule  sur  plusieurs  points  d'un  même  essieu. 
Comparés  aux  précédents,  ils  offrent,  en  effet,  une  réduction  de 
poids  de  moitié  environ,  ce  qui  diminue  d'autant  leur  prix  de 
revient,  indépendamment  de  l'économie  résultant  de  leur  plus 
grande  simplicité  de  construction.  Un  ressort  en  spirale  pou- 
vant supporter  2  000  à  3000  kilogrammes  ne  pèse  guère  que 
20  à  25  kilogrammes  ;  le  rapport  entre  le  poids  et  la  charge 
maximum  peut  être  évalué  en  moyenne  à  1/H2.  Quelques  fa- 
bricants le  font  descendre  jusqu'à  4/225,  mais  il  n'est  pas  pru- 
dent d'atteindre  cette  dernière  limite. 

L'installation  de  ces  ressorts  pour  la  traction  présente  d'ail- 
leurs une  grande  simplicité.  Un  seul  d'entre  eux  peut  servir  à 
la  fois  aux  deux  tiges  de  traction  d'un  môme  châssis.  Il  suffit 
pour  cela  de  terminer  l'une  des  tiges  par  un  étrier  venant  em- 
brasser le  ressort  et  s'appuyer  sur  sa  base  par  l'intermédiaire 
d'une  rondelle  percée  d'un  trou  central  par  lequel  passe  l'autre 
tige,  qui  traverse  le  ressort  et  se  fixe  contre  l'extrémité  oppo- 
sée. On  remplace  souvent  cette  disposition  par  une  autre,  qui 
a  l'avantage  de  fatiguer  moins  le  ressort  au  moment  de  la  mise 
en  marche.  Pour  cela,  on  place  à  chacune  de  ses  extrémités  une 
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rondelle  s'appuyant  sur  une  traverse  du  châssis  et  pouvant  être 
alternativement  pressées  par  deux  douilles  clavetées  sur  la  tige 
de  traction  qui  règne  sans  interruption  sur  toute  la  longueur 
du  châssis.  Toutefois,  l'emploi  d'une  tige  unique  nécessite  la 
simultanéité  de  démarrage  de  toutes  les  voitures  du  train,  et 
rétablit,  au  point  de  vue  du  service  de  la  traction,  un  des  in- 
convénients que  nous  avons  signalés  dans  l'usage  des  accou- 
plements à  barres  rigides. 

Appliqué  comme  ressort  de  choc,  le  ressort  en  spirale  se  loge 
dans  un  boisseau  en  fonte  ou  en  fer,  sa  base  étant  tournée  vers 
le  châssis;  il  reçoit  sur  son  sommet  l'action  de  la  tige  du  tam- 
pon. Il  peut  aussi  se  placer  à  découvert  contre  la  seconde  tra- 
verse, la  première  portant  le  guide  de  la  tige. 

Parmi  les  ressorts  à  spirale,  nous  devons  mentionner  égale- 
ment les  ressorts  du  système  Myers,  dont  nous  avons  donné  la 
description  au  sujet  des  heurtoirs  (ire  part.,  chap.  vu,  p.  252). 
Ces  ressorts  furent  employés  pendant  un  certain  temps  pour 
tampons  de  choc  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord,  puis  aban- 
donnés comme  trop  cassants,  par  suite  de  la  difficulté  de  trou- 
ver des  aciers  de  qualité  ordinaire  pouvant  supporter  le  travail 
auquel  ils  sont  soumis  dans  ces  appareils. 

Ressorts  Belleville  *.  —  Le  ressort  Belle  ville  est  composé  de 
rondelles  ou  disques  en  acier  trempé,  affectant  la  forme  d'une 
calotte  très-légèrement  conique,  percée  d'un  trou  circulaire  au 
centre.  Deux  rondelles  se  présentent  mutuellement  leur  conca- 
vité ou  leur  convexité,  formant  ainsi  une  série  de  couples 
réunis  par  une  tige  passant  dans  le  trou  central  et  servant  de 
guide  aux  diverses  rondelles. 

La  llèche  ou  le  degré  de  conicité  des  disques  doit  être  telle, 
qu'ils  fassent  ressort  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  comprimés  à  fond, 
de  manière  à  ne  pas  dépasser  la  limite  d'élasticité  et  que  le 
ressort  ne  se  rompe  point  sous  l'action  d'un  choc. 

1  Les  détails  suivants  sont  extraits  du  rapport  do  II.  J.  Morandièrc  sur 
les  ressorts  du  système  Belleville.  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieur» 
civils,  ma,  *•  trimestre. 
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Ce  résultat  ne  saurait  être  obtenu  qu'en  adoptant,  pour  les 
dimensions  des  rondelles,  certains  rapports  déterminés  par 
l'expérience  et  qui  peuvent  se  résumer  dans  les  expressions 
suivantes  : 

1°  D  =  0,08  + 0,01  N;  .  . 

D,  —  diamètre  extérieur  de  la  rondelle;  N,  — *  nombre  total 
de  tonnes  à  supporter  par  le  ressort  ; 


r  représente  le  rayon  matière,  c'est-à-dire  la  différence  entre 
le  rayon  extérieur  et  le  rayon  du  trou  ; 

3°      /         '  <?=l/6àl/8r; 

ey  —  l'épaisseur  de  la  rondelle  ; 

Et  enfin  4°  F=l/i0  h  i/ikr ;  • 

F,  —  la  flèche  de  la  rondelle. 

Ces  dimensions  seront  applicables  dans  le  cas  où  le  trou  ne 
dépassera  pas  trois  fois  le  rayon  matière.  Dans  le  cas  contraire, 
les  rapports  1°,  2°  et  3°  ne  changeront  pas,  mais  on  pourra 
augmenter  la  valeur  de  F  jusqu'à  1/8  r. 

La  valeur  du  diamètre  extérieur  D  dépend  uniquement  des 
circonstances  particulières  de  la  construction.  Le  tableau  sui- 
vant donne  les  rapports  entre  les  charges  et  les  diamètres  de 
quelques  ressorts  établis  avec  les  proportions  convenables. 

Charge  tnasimn  ou  d'aplatissement         Diamètre  extérieur 
du  ressort.  donne  a  la  rondelle. 

3,000  kilogrammes.  0m,i02 

4,000        —  0  ,120 

«,000        —  0  ,130 

0,000        —  0  ,H0 

43,000        —  O  ,'204 

D'après  ce  que  nous  avons  déjà  dit,  le  ressort  Bellevillc  pré- 
sente toutes  les  garanties  possibles  de  sécurité.  En  admettant 
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d'ailleurs  qu'une  rupture  vienne  à  se  produire ,  elle  n'intéres- 
sera très-probablement  qu'une  seule  rondelle  et  n'empêchera 
pas  le  ressort  de  continuer  à  fonctionner,  tout  au  moins  partiel- 
lement. 11  présente  donc  un  avantage  sensible  sur  le  ressort  à 
spirale  ;  son  installation,  tant  pour  la  traction  que  pour  le  choc, 
peut  d'ailleurs^  se  faire  aussi  facilement  et  d'une  manière  iden- 
tique à  celles  que  nous  avons  décrites  pôur  le  cas  précédent  ;  sa 
flexibilité  est  sensiblement  constante,  ce  qui  n'a  pas  lieu  pour 
le  ressort  en  spirale  ;  le  seul  désavantage  qu'il  présente  sur  ce 
dernier  est  une  légère  augmentation  de  prix,  tout  en  restant 
cepeudant  beaucoup  au-dessous  de  la  valeur  des  ressorts  à  lames. 


Ressorts  en  caoutchouc.  —  Le  caoutchouc  s'emploie  sous 

forme  de  rondelles  su- 
perposées et  séparées 
les  unes  des  autres  par 
des  plaques  de  tôle.  Un 
trou  central  est  prati- 
qué dans'  l'intérieur 
des  rondelles  et  des 
plaques  qui  se  montent 
comme  les  ressorts  en 
spirale  et  à  disques. 
On  trouve  ces  ressorts 
appliqués  sur  la  plu- 
part des  chemins  de 
fer  en  France  et  en 
Allemagne,  mais  avec 
de  notables  variantes 
dans  l'arrangement. 

La  figure  470  mon- 
tre une  bonne  dispo- 
„   sition  de  ressort  de 

(llanoTre) 

traction  en  caoutchouc 

employée  sur  le  chemin  de  fer  du  Hanovre. 
Les  dimensions  des  rondelles  de  caoutchouc  ne  sont  point 
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prises  arbitrairement,  leur  résistance  dépendant  dans  une  cer- 
taine proportion  de  leur  forme.  Toutefois,  la  pratique  seule 
peut  guider  ici  le  constructeur;  nous  indiquerons  donc  les  di- 
mensions en  usage  sur  quelques-unes  des  lignes  qui  emploient 
ce  genre  de  ressorts,  principalement  pour  tampons  de  choc. 


(teneur. 

Diamètre 

m  m 

mm 

207 

65 

39 

178 

54 

35 

134 

80 

36 

130 

73 

36 

130 

75 

36 

123 

57 

36 

130 

52 

37 

126 

53 

37 

120 

58 

35 

117 

52 

33 

lia 

65 

23 

103 

46 

25 

Chemin  rhénan  

—  du  Nord  (France)  

—  de  l'Ouest  (France) ...... 

—  d'Orléans  et  Méditerranée. 
— .  du  Midi  (France)  

—  de  l'Est  (Bavière)  

—  de  l'Ouest  (Saxe)  

—  du  Hanovre  (traction) .... 

—  de  l'Est  (Saxe)  

—  du  Central  Suisse  

—  de  Berlin-Stettin  

—  de  Silésie-Saxe  


Les  rondelles  en  tôle  qui  séparent  les  rondelles  de  caout- 
chouc doivent  avoir  également  une  forme  bien  étudiée,  car  leurs 
mauvaises  dimensions  peuvent  hâter  la  destruction  du  caout- 
chouc. On  a  reconnu  que  l'épaisseur  de  0m,003  est  convenable 
et  qu'il  est  bon  d'adopter  un  diamètre  de  0m,02  supérieur 
à  celui  des*  rondelles  en  caoutchouc.  Il  convient  de  munir 
l'intérieur  des  rondelles  en  tôle  d'un  rebord  qui  empêche  le 
caoutchouc  de  s'appliquer  contre  la  tige  centrale  lorsqu'il  se 
trouve  comprimé  par  le  tampon.  Ce  rebord  est  généralement 
rapporté  et  formé  d'un  alliage  à  base  de  zinc.  Le  soufre  contenu 
dans  le  caoutchouc  ne  tarde  pas  à  altérer  les  rondelles  en  tôle, 
si  Ton  n'a  soin  de  garantir  ces  dernières  de  son  action  destruc- 
tive en  les  étaraant  ou  les  recouvrant  d'une  couche  de  peinture 
qui  demande  à  être  soigneusement  entretenue. 

Les  ressorts  en  caoutchouc  présentent  une  grande  légèreté, 

et  un  prix  d'établissement  relativement  peu  élevé.  (Ire  part., 

ch.  vu,  p.  251  i) 

t.  m.  25 
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Leur  flexibilité,  loin  d'être  constante  comme  celle  des  ressorts 
à  lames  d'acier,  diminue  au  contraire  dans  des  proportions 
considérables  à  mesure  que  la  charge  augmente  ;  il  en  résulte 
un  manque  d'élasticité  dans  les  chocs  violents  qui  est  un  incon- 
vénient sérieux  au  point  de  vue  de  leur  application  aux  voi- 
tures. 

Us  peuvent  supporter  des  charges  considérables  sans  que 
leur  limite  d'élasticité  se  trouve  dépassée  ;  mais,  sous  l'action 
de  la  tension  permanente  ou  des  chocs  incessants  auxquels  les 
ressorts  de  traction  se  trouvent  soumis,  la  nature  du  caout- 
chouc vulcanisé  ne  tarde  pas  à  s'altérer,  les  rondelles  se  déchi- 
rent en  morceaux  et  finissent  par  se  réduire  en  poussière.  Leur 
durée  est  toutefois  subordonnée  à  la  qualité  de  la  matière. 
Ainsi,  des  rondelles  en  caoutchouc  de  mauvaise  nature  ne  durent 
guère  plus  d'une  année,  tandis  que,  d'après  l'expérience  des 
principales  lignes  d'Allemagne,  leur  durée  peut,  dans  de  bonnes 
conditions,  surpasser  celle  des  ressorts  en  acier. 

Il  faudra  donc  apporter  un  soin  tout  particulier  à  leur  récep- 
tion :  on  devra  spécialement  refuser  toute  rondelle  fendue,  car 
dans  ces  conditions,  elles  ne  tardent  pas  à  se  détruire. 

Sur  le  chemin  du  Midi,  les  spécifications  fixent  la  densité  du 
caoutchouc  à  1,22,  avec  une  tolérance  de  2  12  pour  100  au 
maximum,  et  l'on  exige  que  la  proportion  de  caoutchouc  pur 
atteigne  au  moins  66  pour  100.  La  densité  admise  par  le  che- 
min de  fer  de  l'Est  ne  dépasse  pas  1,10.  Ces  précautions  ne 
sont  pas  superflues,  en  présence  de  la  tendance  des  fabricants 
à  augmenter  la  proportion  du  soufre  nécessaire  pour  la  vulca- 
nisation et  à  livrer  des  produits  dont  la  durée  est  ainsi  consi- 
dérablement réduite. 

Sur  le  chemin  de  la  Theiss  (Autriche),  on  fait  usage  depuis 
1857  de  ressorts  en  caoutchouc  du  système  G.  Spencer  de  Lon- 
dres. Ces  ressorts  sont  composés  d'éléments  tronc-coniques, 
soit  isolés,  soit  accolés  deux  h  deux.  Un  double  cône  et  deux 
cônes  indépendants  constituent  le  ressort  de  traction  d'une  voi- 
ture. Les  divers  éléments,  séparés  par  des  rondelles  en  tôle,  sont 
limités  dans  leur  extension,  au  milieu  par  un  anneau  en  fer  et 
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aux  extrémités  par  les  rebords  de  deux  douilles  en  fonte  cla- 
vetées  sur  la  tige  de  traction.  Celle-ci  règne  sans  interruption, 
d'un  bout  à  l'autre  du  châssis  qu'elle  entraîne  par  l'intermé- 


Fi  g.  471.   Ressort  de  traction.  Système  Spencer.  (Chemin  de  le  Theiai.) 

diaire  du  ressort  appuyant  alternativement  sur  les  traverses 
centrales.  La  figure  471  montre  la  disposition  de  ce  système  de 


Fig.  Ressort  de  choc.  Système  Spencer.   Chemin  de  la  Theiss.  ) 


ressort  pour  la  traction  ;  —  la  figure  472  en  représente  égale- 
ment l'application  comme  ressort  de  choc. 

La  garniture  complète  d'une  voiture  (soit  1  double  cône  et 
2  simples  pour  la  traction,  8  doubles  et  8  simples  pour  le  choc) 
ne  pèse  que  10k,282,  et  les  frais  d'entretien  de  ces  appareils 
sur  le  chemin  en  question  n'ont  pas  dépassé  en  moyenne,  de- 
puis sept  ans,  0r,367  par  voiture  et  par  an  l. 

1  Organ  fur  die  Fortschritle  des  EUenbahnwesen*.  1er  supplément,  186G, 
p.  153. 
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Tampons  de  choc.  —  Les  tampons  de  choc  sont  des  disques 
en  fer  de  0",35  à  0m,40  de  diamètre  venus  de  forge  à  l'extré- 
mité d'une  tige.  Leur  face  extérieure,  tantôt  plane,  tantôt 
bombée,  était  autrefois  recouverte  d'un  disque  en  bois  flxé  au 
moyen  de  vis,  mais  on  laisse  aujourd'hui  le  fer  à  découvert. 

La  tige  passe  au  travers  d'un  boisseau  ou  faux  tampon  en 
fonte  et  se  prolonge  au  delà,  d'une  quantité  plus  ou  moins 
grande  suivant  le  cas.  Lorsque  les  ressorts  de  traction  doivent 
également  servir  pour  le  choc,  le  prolongement  de  la  tige  du 
tampon  prend  une  section  carrée,  passe  dans  dés  guides  fixés 
aux  traverses  du  châssis,  et  se  termine  par  une  main  de  choc 
en  fonte  fixée  au  moyen  d'une  clavette.  Dans  le  cas  d'un  res- 
sort de  choc  spécial  renfermé  dans  le  boisseau,  la  tige  du  tam- 
pon ne  se  prolonge  au  contraire  que  de  la  quantité  nécessaire 
pour  faciliter  le  guidage  et  agit  sur  le  ressort  au  moyen  d'un 
disque  ou  d  une  simple  clavette. 

Le  forgeage  des  rondelles  et  tiges  de  tampons  est  une  opéra- 
tion qui  demande  un  soin  tout  particulier.  Voici  le  procédé  que 
nous  avons  employé  pour  la  fabrication  des  tampons  avec  du 
fer  de  ferraille.  Elle  se  divise  en  deux  parties  : 

1°  La  préparation  du  fer  ou  l'ébauchage  du  fagot; 

2°  L'enlevage  complet  du  champignon  et  de  la  tige  du  tam- 
pon. 

Nous  employons  cinq  chaudes  pour  effectuer  cette  double 
opération.  En  voici  le  détail  et  l'indication  des  déchets  suc- 


Première  opération. 

lre  chaude  servant  à  souder  et  relier  le  paquet  donnant, 
avec  de  la  ferraille  de  dernière  qualité,  un  déchet  de. . .    12  p.  i 00 

2e  chaude  ayant  pour  but  de  préparer  le  massiau  et  couper 
le  tampon  ;  déchet  d'environ   6  — 

Deuxième  opération. 

3e  chaude  pour  enlever  la  tige  du  tampon   6  — 

4e  chaude  pour  enlever  et  rabattre  le  champignon   — 

5°  chaude  pour  terminer  le  champignon  dans  la  matrice. .     8  — 

Déchet  total   ...    32  p.  100 
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Une  fois  le  tampon  enlevé  au  pilon,  les  tiges  ne  sont  pas 
toutes  d'une  longueur  régulière,  il  faut  les  souder,  il  y  a  pres- 
que toujours  du  déchet  ;  de  plus,  les  champignons  laissent  à 
leur  pourtour  une  bavure  qu'il  faut  enlever  à  la  cisaille  ;  bien 
que  la*  majeure  partie  de  ces  déchets  soient  utilisables,  on  peut 
porter  à  33  pour  100  le  chiffre  total  des  déchets. 

Le  prix  de  revient  d'un  tampon  peut  d'après  cela  se  résumer 
ainsi  : 

Matières. 

Ferraille  nécessaire  pour  un  tampon  de  33k,33  à  9  fr.  les 


100  kilogrammes   3r,00 

Déchet,  33  pour  100   1  ,00 

Charbon  nécessaire  pour  marteler,  81  kilogr.  à  24  fr.  les 

100  kilogrammes  ,   2,11 

Une  tige  ronde  de  0™,043  de  diamètre  sur  0-,680,  7k,70  à 

24  fr.  les  100  kilogrammes   1  ,85 

Charbon  pour  souder  la  lige  *   0  ,20 

Main-d'œuvre. 
Pour  marteler  33k,33  de  fer  et  façonner  le  champignon, 

à  6f,50  les  100  kilogrammes,  pour  30  kilogrammes   1  ,95 

Souder  la  tige   1  ,00 

Cisailler  le  pourtour  du  champignon   0  ,05 

Soit   H',16 

Auxquels  il  faut  ajouter  pour  frais  généraux  comptés  à 

75  pour  100  de  la  main-d'œuvre   2  ,25 


Ce  qui  donne  pour  un  poids  de  37k,50  un  total  de   13f,41 

Soit  3or,75  pour  100  kilogrammes. 


Quelquefois  on  fait  venir  de  forge  à  la  tige  du  tampon  un 
bourrelet  (Est)  destiné  à  buter  contre  le'faux  tampon  et  à  limiter 
ainsi  la  course  du  premier.  Cette  saillie  s'obtient  en  refoulant 
dans  une  étampe  fendue  la  queue  du  tampon  chauffée  au  rouge 
blanc,  avant  de  la  souder  à  la  barre  qui  forme  le  prolongement 
de  la  tige. 

Le  tampon  est  guidé  soit  par  une  douille  à  trois  pattes  en 
fer,  soit  par  le  faux  tampon  en  fonte,  qui  porte  à  sa  partie  pos- 
térieure, généralement  ouverte,  trois  ou  quatre  pattes  venues 
de  fonte  et  servant  à  le  fixer  au  châssis  à  l'aide  de  boulons.  La 
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partie  antérieure  est  disposée  de  manière  à  ne  présenter  qu'une 
ouverture  suffisante  pour  le  passage  de  la  tige  et  lui  servir  de 
guide. 

Lorsque  le  faux  tampon  ainsi  disposé  doit  recevoir  un  ressort 
en  acier  ou  en  caoutchouc,  on  interpose  entre  ce  dernier  et  la 
traverse  du  châssis  une  rondelle  en  bois. 

La  figure  472,  page  387,  indique  une  disposition  différente, 
dans  laquelle  le  boisseau  est  au  contraire  ouvert  à  la  partie  an- 
térieure, ce  qui  permet  de  réparer  le  ressort  sans  avoir  besoin 
de  démonter  tout  l'appareil.  On  remarquera,  en  outre,  que  le 
tampon  lui-même  est  rapporté  sur  sa  tige  et  formé  d'un  disque 
de  tôle  maintenu  par  un  bloc  de  bois.  Le  guidage  se  fait  au 
moyen  d'une  gaîne  en  tôle  de  même  diamètre  que  l'intérieur 
du  boisseau.  En  résumé,  l'ensemble  de  cette  disposition  offre 
une  grande  facilité  de  construction  et  de  réparation.  On  emploie 
également  avec  le  même  boisseau  un  tampon  dont  la  tige,  de 
moindre  diamètre  que  ce  dernier,  forme  plongeur,  et  qui,  ap- 
puyant sur  le  ressort  par  une  large  surface,  présente  l'avantage 
de  mieux  répartir  la  pression  sur  ce  dernier.  Ce  plongeur  est 
généralement  en  fonte,  et  le  tampon  fait  corps  avec  lui  ou  est 
simplement  rapporté  à  l'aide  de  boulons  ou  rivets,  auquel  cas 
on  le  fait  généralement  en  bois  ou  en  tôle.  La  figure  450, 
page  218,  représente  cette  disposition  appliquée  à  un  ressort 
de  choc  en  caoutchouc.  Elle  sert  également  dans  le  cas  des 
ressorts  Brown.  Voici  le  prix  de  revient  d'une  garniture  com- 
plète de  ce  dernier  système  ; 


Boisseau   7f,50 

Plongeur   4  ,40 

Tôle  du  champignon   3  ,40 

Rondelle  en  tôle  .   0  ,20 

Boulon   1  ,00 

Ressort  Brown   14,50 

Rivets  4   0,15 

Rondelles  en  bois  '. .  0 ,4o 

Montage   0  ,40 


Total   ,32f,00 


Digitized  by  Google 


CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  VOITURES.  391 

Tiges  de  traction.  —  Les  tiges  de  traction  sont  en  fer  forgé, 
terminées  à  Tune  de  leurs  extrémités  par  un  crochet  d'atte- 
lage. Ce  crochet  est  représenté  figure  473.  Sa  forme  doit  être 


Fig.  473.    Crochet  de  traction.  Echella 


étudiée  de  telle  sorte  que  le  point  d'attache  de  l'anneau  du  ten- 
deur ou  de  la  chaîne  d'attelage  soit  exactement  situé  sur  le  pro- 
longement de  l'axe  de  la  tige;  sa  section  en  ce  point  doit  ôtre 
au  moins  égale  à  la  section  minimum  de  la  tige,  et  son  extré- 
mité ne  doit  ôtre  recourbée  que  de  la  quantité  nécessaire  pour 
recouvrir  l'anneau  après  sa  mise  en  place,  afin  que  l'attelage 
puisse  se  faire  sans  rapprocher  inutilement  deux  véhicules.  La 
base  du  crochet  est  percée  d'une  ouverture  oblongue  qui  reçoit 
l'un  des  anneaux  du  tendeur. 


Chaînes  de  sih'eté.  —  Les  chaînes  de  sûreté  sont  composées 


ïig.  474.   Chaîne  de  sûreté.   Echelle  -%  . 


d'anneaux  soudés  suivant  la  forme  indiquée  sur  la  figure  474  et 
se  terminent  par  un  crochet  (fig.  473),  dont  l'extrémité  doit  être 
plus  recourbée  que  celle  du  crochet  d'attelage,  les  chaînes  étant 
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toujours  animées  d'un  mouvement  d'oscillation  qui  pourrait 

sans  cela  faire  dégager  l'anneau 
du  crochet.  Les  chaînes  de  sû- 
reté sont  attachées  aux  anneaux 
de  deux  boulons  représentés  par 
la  figure  476  ;  ceux-ci  sont  fixés 
sur  l'une  des  traverses  intermé- 
diaires, afin  de  reporter  l'effort 
de  traction  vers  le  milieu  du 
châssis.  Nous  rappellerons  qu'il 
est  nécessaire,  ainsi  que  nous 
t  l'avons  déjà  dit  page  313,  d'in- 

Pig.  *75.  Crochet  de  chaîne,  de.  ûr«é.  Ec..    terposer  en(re  récrou  de  œ  bou„ 

Ion  et  la  traverse  une 


ou  plusieurs  rondelles 
de  caoutchouc,  afin  d'a- 
mortir la  violence  du 
choc  qui  se  produit  lors- 
quele  tendeur  vient  à  se 
rompre  ;  sans  cette  pré- 
caution, le  choc  pour- 
rait briser  également 
les  chaînes  appelées  à 
suppléer  le  tendeur. 
Les  dimensions  de 


fig.  476.  nouions  d'attache  de.  chaîne*  de  sûreté. 


ces  rondelles  peuvent  être  déterminées  d'après  les  exemples 
suivants  : 


Rondelle»  de  chaînes  de  sûreté. 


Chemin  de  Wurtemberg  

—  de  Hanovre  

—  de  Bavière  (Est)  

—  de  Cologne  à  Minden . . 

—  du  Rhin  


Diamètre  Diamètre 
extérieur.  intérieur. 


120  48  M 

t06  37  53 

87  32  72 

84  29  65 

77  28  39 
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Tendeur  à  vis.  —  Le  tendeur  à  vis  que  nous  avons  déjà  dé- 
crit (373)  est  représenté  figure  477.  La  construction  de  la  vis, 


Pig.  477.   Tendeur  h  tU.  Rchelle  ± 


dont  les  filets  sont  arrondis,  réclame  un  soin  particulier,  parce 
qu'elle  doit  supporter  seule  tout  l'effort  de  traction. 

Afin  de  pouvoir  détacher  une  voiture  d'un  train  en  marche, 
le  chemin  de  South-Eastern  a  disposé  un  système  d'attelage 
qui  réalise  convenablement  le  but  proposé. 

L'un  des  anneaux  de  ce  tendeur  spécial  affecte  la  forme  d'un 
long  crochet,  dont  l'une  des  branches  peut  osciller  autour  de 
son  extrémité,  quand  l'autre  extrémité  est  dégagée  de  l'action 
d'un  levier  qui  la  maintient  en  place  pendant  la  marche.  Lors- 
qu'il s'agit  de  détacher  le  wagon,  le  garde-frein  qui  l'accom- 
pagne, en  approchant  de  la  station,  tire  à  lui  le  levier  au  moyen 
d'une  corde,  le  crochet  se  dégage  et  le  wagon  s'arrête  sous 
l'action  mesurée  du  frein. 

Observation.  —  Nous  croyons  devoir  appeller  tout  spéciale- 
ment l'attention  de  l'ingénieur  chargé  de  la  construction  de 
cette  partie  du  matériel,  sur  la  nécessité  d'employer  pour  la 
fabrication  de  ces  diverses  pièces,  tiges,  chaînes,  crochets, 
tendeurs,  des  matières  de  qualité  supérieure  ;  de  ne  les  sou- 
mettre qu'à  des  efforts  très-inférieurs  à  la  limite  d'élasticité 
du  métal;  d'apporter  un  soin  tout  particulier  à  leur  exécution 
qui,  en  raison  du  travail  auquel  ces  pièces  doivent  être  sou- 
mises pendant  le  service,  demande  à  être  irréprochable.  Ces 
conditions  sont  indispensables  pour  diminuer  autant  que  pos- 
sible les  chances  de  rupture  de  ces  organes,  accidents  qui  ont 
pour  conséquence,  surtout  sur  les  lignes  à  déclivité  prononcée, 
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de  compromettre  gravement  la  sécurité  des  voyageurs  et  du 
personnel  de  l'exploitation,  indépendamment  des  avaries  qui 
peuvent  en  résulter  pour  le  matériel  lui-môme. 

Nous  pouvons  à  ce  propos  signaler  aux  ingénieurs  un  pro- 
grès marqué  dans  la  fabrication  des  ferrures  de  wagons  :  on  a 
remarqué,  dans  la  section  française  des  chemins  de  fer  de  l'Ex- 
position universelle  de  1867,  des  pièces  de  toutes  formes  et  de 
toutes  destinations  obtenues  par  le  laminage  à  un  état  d'é- 
bauches tellement  avancé  que  leur  achèvement  ne  réclame  plus 
qu'un  travail  très-restreint  et  par  conséquent  peu  compromet- 
tant pour  la  qualité  des  produits. 

382.  Boite»  a  -.aissc.  —  Conditions  générales.  —  Nous 
avons  développé  (373)  les  raisons  qui  devaient  faire  adopter 
une  disposition  permettant  d'effectuer  le  graissage  de  la  fusée 
par-dessous  dans  les  conditions  normales,  et  au  besoin  par- 
dessus. L'emploi  de  l'huile  donne  seul  ce  résultat;  mais  nous 
savons  aussi  qu'il  faut  que  la  substance  lubrifiante  se  con- 
serve parfaitement  exempte  de  matières  étrangères,  que  le 
réservoir  d'huile  soit  aussi  grand  que  possible  et  le  niveau 
maintenu  toujours  assez  bas  pour  que  les  oscillations  et  les 
chocs  provenant  des  inégalités  de  la  voie  ne  fassent  pas  épan- 
cher le  liquide  au  dehors.  On  devra  également  faire  en  sorte 
que  la  pression  du  poids  du  véhicule  s'exerce  toujours  au  mi- 
lieu de  la  fusée,  en  donnant  aux  coussinets  et  aux  ressorts  un 
certain  jeu  qui  facilite  leur  mouvement  respectif  dans  le  passage 
des  courbes.  L'emploi  des  menottes  pour  attache  des  ressorts 
aux  brancards  procure  cet  avantage»!  Gela  posé,  examinons, 
parmi  les  très-nombreuses  dispositions  en  usage  aujourd'hui, 
les  nouvelles  boîtes  qui  nous  semblent  le  mieux  répondre  à  ces 
conditions,  sans  compter  la  botte  Delanttoy,  trop  connue  pour 
demander  ici  une  description  détaillée. 

Boîte  de  Hanovre.  —  Les  deux  parties  de  la  boîte  en  fonte 
sont  réunies  non  point  par  des  boulons,  mais  par  un  étrier 
en  fer,  articulé  à  la  partie  supérieure  du  dessus  de  la  boîte 
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et  muni  à  sa  partie  inférieure  d'une  iris  de  pression  agissant 
en  dessous  de  la  boîte,  de  bas  en  haut.  La  figure  478,  qui 
est  une  coupe  verticale  ^ 

 m 


de  cet  appareil  suivant 
l'axe  de  l'essieu,  mon- 
tre la  disposition  inté- 
rieure. —  On  remar- 
quera que  le  graissage 
se  fait  à  la  partie  infé- 
rieure au  moyen  d'une 
brosse  puisant  l'huile 
dans  le  réservoir  à  l'aide 
de  mèches  en  coton  et 
elle -môme  maintenue 
constamment  en  contact 
avec  la  fusée,  par  un 
petit  ressort  à  boudin. 
Un  réservoir  supplémen- 
taire, placé  à  la  partie 
supérieure,  permet,  en 
cas  de  besoin,  d'effectuer 
le  graissage  de  la  fusée 
par  le  haut.  Du  côté  de 
la  roue,  une  garniture 
en  feutre  qui  s'applique 
contre  l'essieu  ferme 
l'entrée  à  la  poussière, 
et  un  petit  godet,  placé 
à  l'arrière  du  réservoir, 
retient  l'huile  déversée  au  dehors  ou  retombant  de  la  (usée. 

L'étrier  du  ressort  de  suspension  n'est  point  fixé  à  la  boîte  à 
graisse,  mais  repose  simplement  sur  sa  partie  supérieure  ;  un 
tenon  le  maintient  en  place  et  l'empêche  de  céder  aux  efforts 
transversaux. 


Pif.  478.  Botte  h  grouse  du  Hanovre.  Echelle 


S* 


Boite  du  chemin  de  fer  rhénan.  —  Cette  boîte,  représentée 
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figure  479  en  coupe  longitudinale,  est  une  modification  de  la 
boite  américaine.  Le  changement  consiste  principalement  dans 
l'addition  à  la  partie'  inférieure  d'une  tubulure  latérale  qui 


Plg.  470.  Bolleà  huile  américaine  des  chemins  rhénans,    canal  de  la  tubulure.  La 


plaque  de  tôle  est  maintenue  constamment  pleine  d'huile. 

Le  contact  entre  le  coussinet  et  la  boîte  n'a  lieu  que  suivant 
une  surface  courbe  dans  les  deux  sens,  ce  qui  facilite  le  mou- 
vement relatif  des  deux  pièces  et,  par  suite,  le  passage  dans  les 
courbes. 

Un  anneau  de  cuir  embouti,  embrassant  la  fusée,  ferme  la 
boîte  du  côté  de  l'intérieur. 

La  boîte  que  nous  venons  de  décrire  présente  à  plusieurs 
égards  des  inconvénients  dont  les  principaux  sont  l'absence  du 
graissage  par  la  partie  supérieure  et  la  difficulté  de  visite  pen- 
dant la  marche  du  train.  Toutefois,  elle  est  remarquable  par 
sa  simplicité  d'installation  et  peut  rendre  sous  ce  rapport  de 
grands  services  sur  les  lignes  secondaires.  La  disposition  moins 
perfectionnée  qui  lui  a  servi  de  modèle  est  d'ailleurs  employée 
avec  avantage  sur  les  chemins  de  fer  des  Etats-Unis. 


Boîte  de  M.  Basson.  —  Cette  boîte,  également  employée  sur 
les  chemins  rhénans,  est  due  à  M.  Basson,  ingénieur  du  service 


n'a  pu  être  figurée  ici. 
La  lubrification  de  la  fu- 
sée a  lieu  par  l'intermé- 
diaire d'une  garniture 
composée  d'un  noyau 
central  formé  d'un  pa- 
quet de  mèches  solide- 
ment serrées  et  entouré 
de  laine;  cette  garni- 
ture repose  sur  une  lame 
de  tôle  ondulée,  percée 
de  trous,  destinée  à  em- 
pêcher l'obstruction  du 
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des  machines  à  Cologne,  et  se  trouve  représentée  figures  480 
et  481.  La  réunion  des.  deux  parties  de  la  boîte  se  fait,  comme 
dans  celle  du  Hanovre,  à  l'aide  d'un  étrier.  La  boîte  supérieure 
a  très-peu  de  hauteur,  de  manière  à  laisser  à  découvert  la  plus 
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grande  partie  de  la  fusée,  lorsque  le  dessous  de  boîte  est  en- 
levé. Le  contact  entre  le  couvercle  et  le  coussinet  a  lieu,  comme 
dans  l'appareil  précédent,  suivant  une  surface  courbe  présen- 
tant les  avantages  que  nous  avons  déjà  signalés. 
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Le  fond  de  la  boîte  porte  une  cuvette  en  tôle  galvanisée  ser- 
vant de  réservoir  d'huile.  Deux  ressorts  à  boudins  appliquent 
contre  la  fusée  une  brosse  formée  de  deux  paquets  de  mèches 
séparés  par  un  morceau  de  bois  et  maintenus  de  chaque  côté 
par  une  planchette.  Une  lame  de  cuir,  faisant  rigole,  réunit  la 
brosse  au  réservoir  ;  elle  est  recouverte  d'une  lame  de  tôle  éga- 
lement fixée  aux  parois  de  ce  dernier,  percée  de  trous  et  inclinée 
légèrement  vers  l'intérieur.  Des  trous  percés  dans  la  pièce  de 
bois  du  milieu  permettent  à  l'excédant  d'huile  de  tomber  direc- 
tement dans  le  réservoir,  tandis  que  le  liquide  qui  a  lubrifié 
la  fusée  retombe  par  les  deux  extrémités  sur  la  lame  métal- 
lique d'abord,  dont  la  surface  retient  une  partie  de  ses  im- 
puretés, et,  de  là,  sur  la  rigole  en  cuir,  au  travers  de  laquelle 
il  se  filtre  et  descend  goutte  à  goutte  dans  le  réservoir.  La  fer- 
meture de  la  boîte  vers  l'intérieur  est  obtenue  par  une  garni- 
ture en  bois  et  en  feutre. 

On  peut  se  rendre  compte,  par  la  description  qui  précède, 
des  avantages  que  présente  cette  disposition,  dans  laquelle  se 
trouvent  résolues  une  grande  partie  des  conditions  que  nous 
avons  posées  plus  haut.  Il  est  à  remarquer  toutefois  que  le 
graissage  ne  peut  pas  s'effectuer  par  le  haut  et  que,  sous  ce  rap- 
port, la  boîte  en  question  présente  une  infériorité.  Mais  l'ab- 
sence d'ouvertures  fermées  par  les  couvercles  ordinaires  qui  ne 
sont  jamais  étanches  et  souvent  même  se  trouvent  soulevés  par 
les  trépidations  du  véhicule  pendant  la  marche,  est  un  avantage 
considérable  dont  il  faut  tenir  compte;  la  capacité  du  réservoir 
permet  de  le  remplir  d'une  quantité  d'huile  suffisante  à  un  par- 
cours de  200  kilomètres  au  moins  ;  la  visite  des  boîtes  ne  de- 
vient nécessaire  que  dans  les  gares  principales. 

Boite  du  chemin  de  fer  d  Orléans.—  Cette  boîte  est  disposée 
de  manière  à  pouvoir  effectuer  le  graissage  à  la  fois  par-dessus 
et  par-dessous. 

Les  deux  parties  de  la  boîte  sont  réunies  à  l'aide  de 
boulons. 

Le  graissage  de  la  fusée  à  la  partie  inférieure  se  fait  à  l'aide 
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d'un  tissu  de  coton  maintenu  sur  un  cadre  en  bois  pressé  par 
deux  ressorts  à  boudias. 

La  fermeture  de  la  boîte  vers  la  partie  intérieure  a  lieu  à 
l'aide  d'une  lame  de  feutre. 

Un  double  mouvement  est  ménagé  au  ressort,  de  manière  à 
ce  que,  dans  toutes  les  positions,  la  pression  s'exerce  toujours 
normalement  sur  le  milieu  de  la  fusée  ;  disposition  que  l'on  re- 
trouve également  établie  d'une  manière  ingénieuse  sur  les 
boîtes  du  Nord. 

Boîtes  diverses.— Nous  citerons  enfln  la  boîte  Dietz,  employée 
sur  le  réseau  de  l'Est  ;  —  ici  la  fusée  plonge  en  partie  dans 
le  réservoir  d'huile  ;  le  réservoir  est  limité  vers  l'intérieur  par 
un  collier  en  bronze  pressé  par  un  ressort  à  boudin  contre  la 
fusée;  l'huile,  après  avoir  lubrifié  celle-ci,  retombe  à  son  extré- 
mité de  l'autre  côté  du  collier,  et  se  recueille  dans  un  deuxième 
réservoir,  d'où  une  bague  en  fer  calée  sur  l'essieu  la  fait  re- 
monter à  la  partie  supérieure.  Un  ramasseur  en  acier,  frottant 
contre  cette  bague,  force  l'huile  à  tomber  sur  un  plan  incliné 
ménagé  au-dessus  du  coussinet  dans  l'épaisseur  du  dessus  de 
boîte  et  à  revenir  ainsi  au  réservoir  principal. 

Il  existe  encore  d'autres  combinaisons  basées  sur  l'emploi 
d'un  rouleau  graisseur  flottant  dans  le  réservoir  d'huile  et  tan- 
gent à  la  fusée,  qui  lui  imprime  en  tournant  un  mouvement  de 
rotation  (boîte  Seguin,  boîte  Wynans  de  Baltimore,  boîte  du 
chemin  de  Cologne  à  Minden,  boîte  du  Wurtemberg).  Enfin, 
une  dernière  méthode  consiste  à  substituer  aux  ressorts  ordi- 
nairement employés  pour  presser  les  appareils  lubriflcateurs 
contre  la  fusée,  des  contre-poids  (chemin  de  Tours  à  Nantes, 
ancienne  boîte  badoise,  etc.)  *. 

Voici  le  prix  de  revient  approximatif  d'une  boîte  du  système 
décrit  plus  haut. 

1  Consulter  sur  cette  question  l'intéressant  ouvrage  de  M.  Heusinger, 
von  Waldegg  :  Die  Schmiervorrichlungen  und  Schmiermiltel  der  Eisen- 
bahnwagen  —  Wietbaden. 
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Devis  d'une  boite  a  graisse. 
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DÉSIGNATION. 


Matières. 

tout». 

Dessus  de  botte  à  graisse. 
Dessous  de  botte  a.  graisse 
Couvercle  de  graisseur.. . 


•  MON». 


kit. 


Demi-coussinet 
Collier  de 


de  12/10  

fil  di  m. 


Goupilles  pour  boulons 

Axe  du  graisseur  

Aie  du  ramasseur. . . . 


Ressort  a  boudin. 


Ramasseur  

Ressort  du  couvercle  graisseur. 
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0.070 
0,175 


Ri  rets  du  couvercle  graisseur  

PlaUne  en  tôle  du  couvercle  graisseur. 
Platine  en  cuir  du  couvercle  graisseur. 
Tis  pour  ressort  du  couvercle  graisseur. 
Charbon,  environ  


Total  roca  lis  butieris. 


et\  Rabotage.. 
)  Ajustage. . 
[  Perçage.. 

coussinet  et  \  Rabotage. 


Demi 
collier  de  barrage 


SI 


Tour  et  alésage 
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A  cette  valeur  ajoutons  celle  de  la  rondelle  en  cuir  fermant 
la  boîte  à  l'intérieur  et  de  la  bague  fixée  sur  l'essieu;  cette  der- 
nière valeur  se  décompose  ainsi  qu'il  suit  : 


Matières. 

Fer  pour  la  bague,  1k,500  à  25  fr   0r,37 

Cuir  pour  la  rondelle,  0k,100  à  îî  fr   0  ,50 

Charbon   0  ,10 

0f,97  0f,07 

Main-d'cBume. 

Forge   0f,50 

Tour  et  alésage   0 ,75 

Faire  la  rainure  de  la  bague   0  ,30 

Percer  et  découper  la  rondelle  en  cuir. . . .  0  ,30 

if,8f»         1  ,85" 

Total   2f,82 

A  ajouter  pour  la  boite   21  ,05 

Prix  total,  compris  la  bague  et  la  rondelle,  sans  frais 
généraux  ni  bénéfices.   2Cr,87 


Observations.  —  La  boîte  se  coule  en  fonte  de  première  ou 
de  deuxième  fusion.  Les  deux  parties  doivent  avoir  leurs  bords 
rigoureusement  dressés  afin  d'obtenir  une  fermeture  étanche  ; 
dans  ce  môme  but,  on  fait  le  plus  souvent  venir  de  fonte  une 
rainure  sur  le  bord  saillant,  et  l'on  interpose  quelquefois  dans 
le  joint  une  bande  de  cuir  ou  de  caoutchouc. 

Lorsque  la  boîte  est  munie  d'ouvertures  pour  la  visite  ou  le 
remplissage,  les  obturateurs  ont  les  faces  de  contact  soigneuse- 
ment ajustées,  et  sont  munis  d'un  ressort  en  acier  qui  tend  à 
les  maintenir  aussi  hermétiquement  fermés  que  possible. 

De  chaque  côté  de  la  boîte,  viennent  de  fonte  deux  portées 
saillantes,  munies  de  rainures  verticales,  destinées  à  guider 
la  boîte  dans  la  plaque  de  garde.  Ces  rainures  doivent  être 
dressées  avec  le  plus  grand  soin  et  parfaitement  parallèles 
entre  elles. 

Les  coussinets  doivent  avoir  les  bords  légèrement  évasés,  de 
t.  m.  26 
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manière  à  ne  reposer  que  sur  le  sixième  environ  de  la  surface 
de  la  fusée,  et  leurs  extrémités  arrondies,  afin  de  ne  pas  se 
heurter  dans  les  courbes  contre  les  saillies  qui  terminent  la 
fusée. 

On  emploie  aujourd'hui  à  la  fabrication  des  coussinets  le 
bronze  ou  des  alliages  en  proportions  diverses,  d'un  prix  moins 
élevé  et  donnant  un  frottement  plus  doux.  La  composition  de 
bronze  généralement  employée  est  de  : 

80  à  82  pour  100  de'cuivrc. 
et  20  à  18      —  d'étain. 

ë 

Le  métal  blanc,  —  anti-friction,  —  pour  les  coussinets  de 
voiture ,  est  employé  en  Allemagne  sur  une  assez  grande 
échelle.  Voici  quelques-uns  des  alliages  en  usage  sur  diffé- 
rentes lignes  de  ce  pays  : 


foin.  Ai 

ilimolne. 

Ptomb. 

Total. 

8,7 

80,3 

5 

» 

100 

60 

8 

» 

72  « 

» 

85 

15 

» 

100 

Silcsic  supérieure... 

1 

15 

2 

18* 

» 

42,5 

15 

42,50 

100 

Les  ruptures  de  coussinets,  accidents  assez  fréquents,  ré- 
sultent en  grande  partie  des  ébranlements  produits  par  les 
inégalités  de  la  voie,  surtout  celles  des  coussinets  portant  des 
trous  pour  le  graissage  à  la  partie  supérieure  de  la  fusée,  et 
qui,  par  cela  môme,  se  trouvent  affaiblis.  Une  mauvaise  con- 
struction peut  également  avoir  le  même  inconvénient.  Quoi 

■ 

1  Cet  alliage  sert  principalement  à  garnir  les  coussinets  formés  avec 
le  bronze  suivant  :  cuivre  30  +  étain  7  =  37,  lorsqu'ils  sont  usés. 

*  On  commence  par  fondre  un  alliage  compose  de  1  partie  de  cuivre, 
2  parties  d'antimoine,  et  0  parties  d'étain.  On  lamine  les  lingots  en  plaques 

de  i  pouce  d'épaisseur,  et,  au  moment  du  coulage  du  coussinet,  on  ajoute 

m 

100  pour  100  d'étain. 
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qu'il  en  soit,  on  diminue  relativement  les  chances  de  rupture 
en  coulant  directement  le  coussinet  dans  l'intérieur  de  la  boîte, 
opération  qui  ne  présente  pas  de  difficulté  avec  l'emploi  des 
alliages  blancs,  tels  que  ceux  que  nous  venons  d'indiquer.  In- 
dépendamment de  ces  cas  particuliers  de  rupture,  le  remplace- 
ment des  coussinets  devient  nécessaire  au  Ixmt  d'un  certain 
temps  de  service  normal,  lorsque  la  diminution  d'épaisseur 
peut  en  rendre  l'usage  incommode  ou  dangereux.  On  devra 
donc  avoir  toujours  en  réserve  un  nombre  suffisant  de  coussi- 
nets de  rechange  (dans  le  cas  où  l'on  emploie  le  bronze), 
ou,  s'il  s'agit  de  métal  blanc,  une  provision  suffisante  d'alliage 
en  lingots.  Il  faut  aussi  prendre  la  précaution  de  faire  préparer 
à  l'avance  une  assez  grande  quantité  d'alliage,  aGn  d'obtenir 
une  composition  homogène,  et  veiller  avec  soin  à  ce  que  la 
proportion  du  mélange,  une  fois  adoptée,  soit  rigoureusement 
conservée. 

S'agit-il  maintenant  xle  renouveler  la  garniture  d  une  boîte 
à  graisse  ?  on  fixera,  à  l'aide  de  boulons,  sur  le  dessus  de  boîte, 
un  moule  en  fer  dont  la  forme  représente  la  surface  de  frotte- 
ment du  coussinet ,  et  portant  un  ajutage  évasé.  Après  avoir 
4  bouché  les  solutions  de  continuité  à  l'aide  de  terre  réfractaire, 
on  place  l'appareil  dans  une  position  inclinée  et  on  verse  avec 
précaution  l'alliage  fondu,  en  ayant  soin  de  remplir  complète- 
ment le  moule  et  l'entonnoir  de  coulée,  de  manière  à  former 
une  masselotte  suffisante  pour  assurer  l'homogénéité  du  métal. 
Après  quelques  minutes  de  refroidissement,  on  peut  enlever  la 
forme  et  la  reporter  sur  une  autre  boîte.  L'ajustage  du  cous- 
sinet s'effectue  ensuite  à  la  manière  ordinaire. 

Les  appareils  graisseurs  (rouleaux,  mèches,  brosses,  etc.), 
donnant  également  lieu  à  un  entretien  très-coûteux  dans  les 
boites  à  graissage  inférieur,  méritent,  par  cela  même,  d'attirer 
l'attention  de  l'ingénieur.  Les  dispositions  les  plus  simples  seront 
donc,  à  certains  égards,  les  meilleures;  cependant  il  ne  faut  pas 
exclure  pour  cela  de  la  pratique  des  dispositions  ingénieuses, 
telles  par  exemple  que  celles  de  M.  Basson  qui,  tout  en  pré- 
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sentant  une  certaine  complication,  peuvent,  si  elles  sont  bien 
construites,  rendre  de  véritables  services  sous  le  rapport  de 
l'économie  du  graissage  et  des  frais  de  traction.  A  un  point  de 
vue  général,  l'emploi  des  mèches  liées  en  faisceau  paraît  préfé- 
rable à  celui  des  brosses  ou  coussins,  dont  les  supports  en  bois 
ne  tardent  pas  à  se  ramollir  sous  l'action  de  l'huile  et  qui  finis- 
sent bientôt  par  se  détruire  complètement. 

Le  nettoyage  des  boîtes  à  graisse  constitue  également  une 
partie  importante  de  l'entretien.  Nous  renverrons  le  lecteur, 
pour  cette  qucstion,(au  chapitre  Ier,  §  rv  (363),  où  nous  l'avons 
déjà  traitée  en  parlant  de  l'entretien  des  boîtes  à  graisse  des 
locomotives. 

> 

382  bis.  Plaques  de  garde.  —  Les  plaques  de  garde  en  tôle 


Fig.  482.  Plaque  de  garde  en  feT  laminé.  Echelle  — . 

i 

découpée  sont  plus  rarement  employées  que  celles  en  fer,  for- 
gées conformément  au  dessin  de  la  figure  482. 

Les  fabricants  suivent  deux  procédés  pour  exécuter  les  pla- 
ques de  garde  de  cette  dernière  forme.  —  Les  jambes  de  force 
formant  V  peuvent,  en  effet,  ôtre  enlevées  dans  la  masse  de  la 
barre  qui  constitue  le  fer  à  cheval,  ou  simplement  encolées, 
deux  opérations  différentes  par  la  qualité  du  fer  employé  et 
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par  la  main-d'œuvre,  ainsi  qu'il  résulte  des  deux  prix  de  re- 
vient suivants  : 

PROCÉDÉ  PAR  EN LEVAGE. 

Matières. 

Fer  n°  2  pour  enlever  les  V,  10k,175  à  29  fr.  les  100  kil.  2f,95 


Fer  n°  3  ponr  les  branches,  20  kil.  à  21  fr.  les  iOO  kil.     4  ,80 

Déchet,  40  pour  100   0  ,78 

Charbon   1  ,00  9f,33 

Main-d'œuvre. 

< 

Forgeage   6f,00 

Ajustage   0,35 

Traçage   0  ,06 

Perçage   0  ,25      6  ,66 

Frais  généraux . ,     5  ,00 

Prix  de  revient  total   2if,19 

PROCÉDÉ  PAR  ENCOLAGE. 

'     Malïe re$.  ' 

Fer  n°  3,  30k,175  à  24  fr.  les  100  kilogrammes   7',24 

Déchet,  10  pour  100   0  ,72 

Charbon   i  ,00  8f,96 

Main-d'œuvre. 

Forgeage  . .  4^50 

Ajustage,  traçage  et  perçage  (comme  ci-dessus)   0  ,66      5  ,16 

Frais  généraux   3  ,87 

«. 

Prix  de  revient   17f,99 


Il  y  a  ainsi  entre  les  deux  procédés  une  différence  de  3  fr.  20 
par  plaque  —  et  l'usage  n'a  pas  fait  reconnaître  une  différenco 
bien  tranchée  de  l'un  à  l'autre.  En  tout  cas,  pour  les  wagons 
a  marchandises,  les  plaques  de  garde  obtenues  par  le  deuxième 
procédé  sont  suffisantes. 

383.  Roues  et  essieux.  —  Conditions  générales,  —  Rap- 
pelons en  quelques  mots  les  principales  conditions  auxquelles 
doivent  satisfaire  les  roues  et  les  essieux  des  véhicules  de  che- 
min de  fer. 
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Pour  les  roues,  ces  conditions  se  résument  ainsi  : 
l 0  Présenter  une  résistance  sufflsante  : 

a.  Aux  efforts  dirigés  suivant  l'axe  de  la  voie  ; 

b.  Aux  efforts  transversaux  ; 

2°  Offrir  dans  ces  deux  sens  une  élasticité  convenable  ; 
3°  Présenter  une  résistance  aussi  uniforme  que  possible,  sur 
tous  les  points  de  la  surface  de  roulement  ; 
4°  Réunir  la  légèreté  à  la  solidité  ; 

5°  Communiquer  à  l'air  ambiant  le  minimum  de  mouve- 
ment; 

6°  Employer  des  matériauxfournissant  un  long  service; 

7°  Réunir  à  ces  diverses  conditions  relie  de  la  plus  grande 
économie  possible  dans  les  frais  de  construction. 

Dans  les  essieux,  on  recherche  les  qualités  suivantes  : 

1°  Résistance  suffisante  aux  efforts  de  flexion  provenant  du 
poids  du  véhicule  et  de  la  réaction  des  boudins  des  roues 
contre  les  rails  ; 

2°  Elasticité  suffisante  pour  ne  pas  se  déformer  sous  l'in- 
fluence de  ces  efforts  combinés  et  des  chocs  accidentels  auxquels 
ils  se  trouvent  sans  cesse  exposés  ; 

3°  Dureté  suffisante  pour  que  les  fusées  n'éprouvent  pas  Une 
déperdition  de  diamètre  trop  rapide  sous  l'influence  du  frotte- 
ment dans  les  boîtes  à  graisse, 

Forme  et  dimensions  des  essieux.  —  La  forme  des  essieux  de 
voiture  ne  diffère  en  rien  des  essieux  droits  des  locomotives 
et  tenders  à  fusées  extérieures  (304).  La  figure  483  représente 
le  type  employé  par  le  chemin  d'Orléans,  pour  tous  les  essieux 
de  voiture) de  la  Compagnie,  et  dont  les  dimensions  sont  les 
suivantes  : 

Longueur  totale   2"\09i 

—  du  corps  de  l'essieu.  0  ,6U0  (Non  compris  les  saillies.) 

—  des  portées  de  calage.  0  ,215 

—  des  rusées   0  ,150  (Noii  compris  le  rebord.) 

Diamètre  au  milieu   0,01)5 

—  des  |K)rtées   0,110  ' 

—  des  fusées   0  ,072 
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On  voit  que  le  diamètre  du  corps  de  l'essieu  diminue  à 
partir  de  la  portée,  jusqu'au  milieu.  Cette  t 
disposition  réduit  le  poids  de  l'essieu  sans  j 
compromettre  sa  résistance.  Elle  se  rencontre 
sur  la  plupart  des  lignes  exploitées.  La  réduc- 
tion est  ici  de  0B,0i3;  sur  la  ligne  de  Cologne 
à  Minden,  elle  n'est  que  de  0m,0125;  les  es- 
sieux du  chemin  de  Berlin-Ânhalt  n'ont  que 
0m,006  à  0m,010  de  diminution  de  diamètre 
au  milieu.  —  Nous  rappellerons  ici  la  néces- 
sité de  proscrire  les  changements  brusques  de 
dimensions,  en  raccordant  entre  elles,  à  l'aide 
de  congés,  les  parties  de  diamètres  différents. 
Le  rayon  de  ces  surfaces  de  raccordement  est 
généralement  de  0m,012.  En  Hanovre,  il  est 
de  0œ,0i6,  et  sur  la  ligne  d'Oppeln-Tarnowitz, 
il  atteint  0œ,026. 

On  doit  avoir  également  soin  d'arrondir  les 
arêtes  des  rebords  qui  terminent  la  fusée;  sans 
cette  précaution,  ces  saillies  viennent  entamer 
le  métal  du  coussinet,  lorsque,  en  passant  dans 
les  courbes,  cette  pièce  se  porte  contre  les 
rebords. 

Par  la  nature  des  fonctions  qu'ils  remplis- 
sent, les  essieux,  même  de  fortes  dimensions, 
sont  exposés  à  se  rompre  après  un  service  de  51~ 
quelques  années.  Jusqu'à  ce  jour,  l'expérience 
n'a  pas  indiqué  le  moyen  de  s'assurer  de  la 
durée  du  temps  pendant  lequel  un  essieu 
peut  être  employé  sans  danger.  Quelques  re- 
marques faites  à  cet  égard  par  l'administration 
des  chemins  de  fer  de  Hanovre  trouveront  ici 
leur  place.  Les  essieux  qui  ont  donné  lieu  au 
plus  grand  nombre  de  ruptures  sur  ces  lignes 
sont  les  essieux  en  fer,  soumis  à  une  charge 
maxima  de  4  000  kilogrammes.  La  durée 
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de  ces  essieux,  ayant  0m,108  de  diamètre  au  calage,  a  gé- 
néralement varié  de  dix  à  vingt  ans.  Les  essieux  actuellement 
employés  sous  les  wagons  de  marchandises  et  supportant  une 
charge  de  6  700  à  7  000  kilogrammes  ont  un  diamètre  de 
H4D,m,3  au  calage,  et  comme,  à  conditions  égales,  les  charges 
sont  entre  elles  dans  le  môme  rapport  que  les  cubes  des 
rayons,  on  voit  que  ces  derniers  essieux  sont  comparative- 
ment moins  chargés  que  les  premiers,  et  fourniront  sans  doute 
un  plus  long  service.  Dans  une  étude  théorique 1  sur  les  dimen- 
sions à  donner  aux  fusées  d'essieu ,  M.  Bute  ,  directeur  du 
service  des  machines,  à  Brème,  est  arrivé  à  établir  les  rapports 
suivants  entre  les  diamètres  du  milieu  du  corps  de  l'essieu,  des 
portées  de  calage  et  des  fusées,  ces  deux  dernières  parties  étant 
supposées  reliées  par  un  congé  de  O^OIS  de  rayon  : 


Diamètre  Diamètre  Diamètre 

du  milieu  de  la  portée  de 

do  corps  de  l'essieu.  de  calage.  la  fusée. 

105»-  121  «-,5  79— 

94    ,5  109    ,3  69  ,6 

84    ,1  97    ,2  60  ,7 


Ces  résultats  concordent  avec  les  observations  faites  sur  les 
chemins  du  Hanovre,  à  l'occasion  des  nombreuses  ruptures  qui 
se  sont  produites  à  une  certaine  époque*,  et  répondent  à  une 
condition  essentielle,  celle  de  l'égale  résistance  de  l'essieu  en 
tous  ses  points. 

La  longueur  de  la  fusée,  —  un  élément  également  important 
de  la  question,  —  doit  se  déterminer  d'après  la  condition  de 
réduire  au  minimum  l'usure  des  deux  surfaces  frottantes,  et 
de  ne  pas  laisser  s'élever  la  pression  par  unité  de  surface  jus- 
qu'à rendre  impossible  l'interposition  entre  elles  de  la  matière 
lubrifiante.  La  longueur  adoptée  d'après  cela  par  l'administra- 
tion des  lignes  du  Hanovre  est  de  0m,14.  Les  autres  dimensions 
de  leurs  essieux  sont  les  suivantes  : 

1  Eùenbahn  Zeitung,  1854,  n°  28.' 

*  Voir  VOrgan  fur  die  Forlschritle  des  Eisenbahnteesetw,  1864,  5e  cahier. 
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Diamètre  de  la  portée   H4mn,,3  \  pour  une  charge 

—  du  milieu   108    ,0  >  de 

—  de  la  fusée   76    ,2  )  2  500  kilogrammes. 

Diamètre  de  la  portée   127mn,,0  \  pour  une  charge 

—  du  milieu   144   ,3  de 

—  de  la  fusée...   88   ,9  J 5 000  kilogrammes. 

Ces  dimensions  sont  indifféremment  appliquées  au  fer  ou  à 
l'acier.  —  Sur  d'autres  lignes  d'Allemagne,  au  contraire,  on 
réduit  généralement  les  diamètres  dans  ce  dernier  cas;  sur 
celle  de  Berlin-Anhalt,  par  exemple,  cette  réduction  est  d'un 
tiers  du  diamètre.  Le  chemin  de  la  haute  Silésie  tient  compte 
également  de  la  nature  du  métal  dans  la  détermination  des 
dimensions  de  ses  essieux,  comme  on  peut  le  voir  sur  le  tableau 
suivant  : 


kil. 

kil. 

kil. 

kil. 

kil. 

kil. 

kil. 

kil. 

Pour  une  charge  par  essieu  de. . . . 

4700 

5100 

5500 

6-250 

6500 

7000 

7250 

8750 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mai. 

mm. 

mm. 

Diamètre  à  la  portée  de  (  en  fer. . . 

111 

114 

117 

124 

131 

u 

1 

calage  des  essieux. .  (  en  acier. 

» 

» 

108 

111 

114 

» 

117 

124 

L'administration  du  chemin  de  Mecklembourg  a  adopté  la 
formule  suivante  pour  la  détermination  des  dimensions  à 
donner  aux  essieux  de  voitures  en  fer.  . 


Diamètre  au  calage  —  y/     ^  n    =  d. 


en  centners 
de 


n  étant  le  nombre  d'essieux  du  véhicule  ; 
A,  le  poids  des  essieux  avec  leurs  roues  ;  \ 
G,  le  poids  du  véhicule  complet  ;  > 
T,  la  charge  ;  )  50  kilogrammes. 

Le  diamètre  d  et  la  longueur  des  fusées  \  sont  donnés  ensuite 
par  les  relations  : 

3  =  0,67         X=  1,33  ^. 

Choix  de  la  matière.  —  Certains  faits  d'expérience  relevés 
par  le  chemin  de  fer  du  Nord 1  auraient  amené  à  la  conclusion 

1  Mémoire  de  M.Nozo,  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1862. 
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que  le  fer  présente  une  supériorité  marquée  sur  l'acier  au  point 
de  vue  de  la  construction  des  essieux,  en  raison  d'une  plus 
grande  résistance  à  l'action  réitérée  des  chocs !. 

Sur  le  chemin  de  Cologne  à  Minden,  l'emploi  de  l'acier  a 
donné  jusqu'ici,  d'après  l'opinion  de  M.  Hcsekiel,  les  résul- 
tats les  plus  satisfaisants,  quoique  sa  qualité  soit  devenue 
quelque  peu  inférieure  dans  ces  derniers  temps.  Il  résulterait 
de  nombreuses  expériences  que  la  rupture  des  essieux  en  fer 
•  de  0m,105  de  diamètre  au  calage,  et  supportant  une  charge 
de  2  500  kilogrammes ,  est  beaucoup  plus  fréquente  que  celle 
des  essieux  en  acier  de  mêmes  dimensions  soumis  à  une  charge 
double. 

Ces  derniers,  de  0m,i05  de  diamètre,  ont  fourni  jusqu'à 
450  et  600000  kilomètres;  mais  il  s'est  cependant  présenté 
de  fréquents  cas  de  rupture  après  un  parcours  de  35  à 
40  000  kilomètres.  Cette  inégalité  de  durée  peut  être  attribuée 
en  partie  aux  chocs  nombreux  produits  dans  les  manœuvres  de 
gare,  par  suite  de  la  grande  augmentation  du  trafic  survenue 
dans  ces  derniers  temps  sur  le  chemin  de  Cologne  à  Minden; 
toutefois  le  faible  diamètre  des  essieux  (0m,105)  n'a  pas  dû  être 
sans  influence  sur  ce  fait,  et  on  a  depuis  porté  à  0œ,li8  le  dia- 
mètre des  nouveaux  essieux  en  acier;  dans  ces  conditions,  leur 
prix  ne  dépasse  pas  de  plus  de  30  à  40  francs  celui  des  essieux 
en  fer  susceptibles  de  porter  la  môme  charge.  On  y  a  supprimé 
la  saillie  qui  séparait  la  portée  du  corps  de  l'essieu  (cette  saillie 
est  réduite  sur  presque  tous  les  chemins  français  à  un  demi-* 
millimètre). 

Sur  le  chemin  de  Brunswick,  aux  essieux  en  fer  à  grain  On 
d'abord  employés,  on  substitue  les  essieux  en  acier  fondu,  qui 
donnent  jusqu'ici  les  meilleurs  résultats. 

Le  tableau  suivant  résume  les  dimensions  adoptées  sur  les 

1  Cotte  opinion,  appuyée  de  considérations  théoriques  présentées  par 
M.  Trcsca  sur  la  résistance  comparative  du  fer  et  de  l'acier ,  a  été  discutée 
|>ar  M.  Brull  dans  un  mémoire  très-complet  et  très-intéressant  inséré  au 
Uni i'iin  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  1803,  et  auquel  nous  ren- 
voyons le  lecteur  désireux  de  se  mettre  au  courant  de  la  question. 
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principales  lignes  de  France  et  d'Allemagne,  pour  les  essieux 
de  voiture  en  fer  et  en  acier. 


Dimension*  principales 


de  voilure. 


« 

DÉSIGNATION 

DIAMETRE 

Lon- 
gueur 

des 

* 

au 

nu 

a  la 

de 

LIGNES. 

milieu. 

calage. 

r  i 

fusée. 

la  fusée. 

MUUMft. 

mm. 

mm. 

mm. 

■ 

mm. 

no 

1 40 

80 

13 

rt..  ~t  * 

IIS 

115 

80 

160 

J  J  A 
110 

J  Ail 

80 

160 

lift 

11 

150 

MIJl 

100 

120 

80 

170 

ITALIE. 

Chemins  Romain*.  . . 

105 

120 

80 

170 

MOSSII. 

Grande  Compagnie  de» 
chcjn.de  fer  russe». 

muât. 

1*4 1/5 

138,* 

85,7 

158.7 

lis 

10 

152 

ALLIMA6N  K. 

Ligne  du  Brunswick. . 

,112 
(l  21 

118 
127 

77 
80 

l.»3 

1  J  i 

loi 

III 

781/4 

157 

Cologne  Q  Minden  ... 

105 

118 

781/2 

a  •  f 

1 14 

Magdcbourg- Leipzig. . 

131 

89 

153 

Magdebourg-Leipzig. . 

124 

80 

153 

f  72 

■ 

|8"* 

Saxo  Silésien  

104.7 

120  1/2 

76 

152 

Bavière- Est  

120 

I2K 

85 

ino 

it08 
1H.3 

114,3 
127 

76.4 
8N.3 

(  I3»,7j 

Autriche-Sud  

110 

120 

80 

100 

Dimensions  proposées 

101 

67  (V 

1.75 

par  la  réunion  de* 

a 

Ingénieurs  des  clie- 

76 

2.25 

mioa  de  fer  alle- 

fois 

mand*  a  Dresde  en 

127 

82 

le  diam. 

1865  ('). 

Nature 

do 
métal 


Acier  f. 
d« 
do 
do 

Fer, 
Acier  f 


Fer  ou 
ocier. 


OHSF.nVATlONS. 


Tour  une  charge  do  5000  k 
net. 

Ce»  deux  types  servent  éga 
lement  aux  voiture»  et  aux 
wagons. 

Charf e  de  4000  kilogr. 
—     de  5500  — 
+-    de  7000  — 
Depuis  12  ans  ces  essieux 
'  vol- 


tures  et  n'ont  donné  lieu  qu'il 
une  seule  rupture  de  fusée. 
Charge  de  9000  kilogr. 

Charge  de  2501)  kilogr.  (•), 
—     de  5000  - 

Charge  de  3750  k.  pour  ea- 
sieux  en  fer. 

Charse  de  5000  k.  pour  es 
sieux  en  fer 

Cl.nrgc  de  7500  k.  i>our  es 
sieux  en  fer  (•). 


(')  Tethnitrht  Vcreintarunoen,  etc;  --  (*)  Ce  diamètre  doit  être  considéré  comme  minimum 
pour  les  voitures.  —  IM  Ces  diamètres  doivent  être  considérés  comme  des  minrma  nu -dessous 
desquels  l'essieu  doit  ôire  rebuté.  —  ;  •)  Os  essieux  servent  n  la  fois  aux  voilurrs  à  quatre  roues 
et  aux  wagons  k  marchandises  de  10  tonnes  de  charge.  Deux  ruptures  seulement  se  sont  pro- 
duites aur  les  10  000  essieux  en  fonction  depuis  cinq  ans  sur  les  lignes  de  la  Compagnie,  qui 
présentent  de  nombreuses  courbes  a  petit  rayon.  —  (»J  Avec  l'emploi  de  l'acier,  la  charge  peut 

100. 
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La  commission  chargée  de  l'examen  des  renseignements 
fournis  par  les  diverses  compagnies  de  chemins  de  fer  alle- 
mands à  leur  dernière  réunion  l,  arrive  à  la  conclusion  que 
l'emploi  de  l'acier  fondu  (non  trempé)  peut  être  considéré 
comme  la  meilleure  matière  à  employer  pour  la  fabrication  des 
essieux.  Parmi  les  propriétés  de  ce  métal  qui  le  rendent  propre 
à  cet  usage,  il  faut  surtout  distinguer  sa  résistance  et  son  ho- 
mogénéité, supérieures  à  celles  du  fer.  La  différence  de  prix  joue 
encore,  il  est  vrai,  un  rôle  influent  dans  la  détermination  du 
choix,  quoique  cependant,  en  présence  de  la  concurrence  active 
qui  se  développe  depuis  quelques  années,  il  soit  permis  d'es- 
pérer qu'elle  perdra  bientôt  une  grande  partie  de  son  impor- 
tance. D'ailleurs,  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  sécurité  de 
l'exploitation  est  intimement  liée  à  la  durée  en  service  des 
essieux,  et  que  cette  durée  plus  ou  moins  prolongée  constitue 
un  des  éléments  importants  de  la  question.  Mais  pour  arriver, 
avec  l'emploi  des  essieux  en  acier  fondu,  à  un  résultat  satis- 
faisant à  ce  point  de  vue,  on  devra  tenir  compte  des  obser- 
vations suivantes  : 

1°  H  ne  faut  pas,  en  raison  de  la  supériorité  du  métal,  ré- 
duire par  trop  les  dimensions  de  l'essieu,  et  compromettre  ainsi 
sa  durée  sous  le  prétexte  de  réaliser  une  économie. 

2°  L'acier  ayant,  plus  que  tout  autre  métal,  la  propriété  de 
résister  mal  lorsqu'on  lui  donne  des  formes  saillantes  et  angu- 
leuses, il  faudra,  autant  que  possible,  éviter  les  changements 
brusques  de  dimensions,  et  arrondir  par  des  congés  les  angles 
des  saillies,  qui  ne  devront  jamais  être  trop  prononcées. 

En  observant  ces  précautions  dans  la  détermination  de  la 
forme,  en  employant  des  matières  de  bonne  qualité  et  en  con- 
duisant l'opération  en  vue  d'obtenir  un  produit  aussi  homogène 
que  possible,  on  fabriquera  des  essieux  présentant  les  meil- 
leures conditions  de  durée  et  de  prix  de  revient,  permettant 
par  une  certaine  diminution  de  poids  de  lutter  avec  avantage 
avec  les  meilleurs  essieux  en  fer. 

1  Organ  fur  die  Fortschrille  des  Eisenbahnwesens,  Erster  Supplemeiit- 
Band,  p.  iiO. 
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Fabrication  des  essieux.  —  Nous  reportant  aux  détails  don- 
nés chap.  1er,  §  îv,  364,  rappelons,  pour  ce  qui  regarde  les  es- 
sieux en  fer,  que  le  succès  de  la  fabrication  exige  une  grande 
rapidité  dans  les  diverses  opérations,  surtout  pendant  le  ré- 
chauffage, qui,  demandant  une  température  très-élevée  pour  ob- 
tenir le  soudage  des  mises,  doit  être  assez  prompt  pour  éviter 
un  changement  de  nature  dans  la  texture  du  métal. 

Les  dimensions  des  paquets  destinés  à  la  fabrication  des  es- 
sieux de  voiture  étant  inférieures  à  celles  des  essieux  de  locomo- 
tive, ils  peuvent  être  travaillés  avec  plus  de  facilité.  Le  paquet 
pèse  environ  240  kilogrammes  et  mesure  en  section  transversale 
0m,220  sur  0m,220;  les  barres  de  fer  plat  qui  les  composent 
ont,  les  unes,  80/20n,m,  et,  les  autres,  G0/20ram,  disposées  par 
mises  horizontales  en  prenant  soin  de  croiser  les  joints.  Le 
paquet  réchauffé  et  cinglé  deux  fois  sous  un  marteau  de 
3  000  kilogrammes  donne  une  ébauche  à  huit  pans  du  poids 
de  iSli  kilogrammes,  avec  une  *perte  de  SS  kilogrammes.  A 
partir  de  cette  première  opération,  le  prix  de  revient  de  la  fa- 
brication d'un  essieu  peut  se  décomposer  ainsi  : 


Matières. 

Fer -ébauche  à  huit  pans. 


Forgeai. 
Drewage . 


POIDS. 


kil. 
185 


PRIX. 


fr.  c. 
80  » 


4  » 

.  25 

3  75 
»  25 


SOMMES 

rABTIKLLRS. 


fr.  e. 

55  50 
3  50 


8  25 


ÎOTAt  SI  LA  aUlB>»'<IOTM. 

Frais  généraux. 

Prix  de  revient  d'un  essieu  fini  de  forge  pesant  170  kilogrammes. ., 
Soit  par  100  kilogrammes,  43  A  A4  francs. 


SOMMKS 

TOTALIS. 


fr.  c. 


5»  . 


8  25 
6  75 


74 


Le  déchet  provenant  de  cette  seconde  partie  de  l'opération 
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varie  généralement  de  5  à  8  pour  100  du  poids  de  l'essieu  brut. 
La  perte  du  poids  s'élèvera  donc  au  plus,  dans  le  cas  dont  il 
s'agit,  à  14  ou  15  kilogrammes,  ce  qui  donne,  pour  le  poids 
de  l'essieu  ûni,  170  kilogrammes  environ. 

Malgré  tous  les  soins  apportés  dans  la  fabrication  des  paquets, 
l'essieu  obtenu  par  mises  superposées  conserve  toujours  quel- 
ques dispositions  à  la  dessoudure.  Les  ingénieurs  des  chemins 
de  fer  feront  bien  d'encourager  les  tendances  de  quelques  mé- 
tallurgistes à  fabriquer  les  essieux  au  moyen  d'une  loupe 
unique,  analogue  à  celles  que  M.  Borsig  (section  prussienne) 
avait  envoyées  à  l'Exposition  universelle  de  1867. 

Le  prix  des  essieux  finis  de  forge  en  fer  à  grain  fin,  pour 
wagons,  livrés  par  les  forges  de  France  les  plus  recommandâmes, 
varie  de  50  à  60  francs  les  100  kilogrammes.  Le  prix  de  revient 
de  l'essieu  tourné  et  cannelé  s'établit  ainsi  (à  Paris)  : 

Matières. 

Essieu  brut,  4  70  kilogrammes  à  55  francs.  95*,50 
2  clavettes  en  acier,  3  kilogr.  à  50  francs. .       i  ,50 

05',00  05f,OO 

Main-<r<ruvrf. 

Dressage   0f,50 

Tournage   3,50 

Cannelage   0,25  4/25 

Frais  généraux   3,00 

•  — — — — — 

Total   i02f,25 

Pour  un  essieu  fini,  prêt  pour  le  service,  pesant  t60  kilogrammes,  soit 
70  francs  les  100  kilogrammes. 

Le  prix  des  essieux  de  wagon  en  acier  fondu,  finis  et  tournés, 
est  aujourd'hui  de  90  à  97  fr.  50  les  100  kilogrammes. 

Forme  et  dimensions  des  roues  de  voilure.  —  Nous  avons  vu 
plus  haut,  §  i  (373),  que  les  roues  employées  sous  les  véhicules 
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de  chemin  de  fer  pouvaient  être  classées,  d'après  leur  mode  de 
construction,  en  deux  catégories  comportant  chacune  plusieurs 
subdivisions  : 

i°  Roues  à  tait. 

A.  Roues  en  fer  laminé  avec  moyeu  en  fonte  ; 

—  —  —      en  fer  forgé  ; 

B.  Roues  en  fer  forgé  ; 
G.  Roues  en  fonte. 

.  2°  Roues  pleines. 

D.  Roues  en  fonte  ; 

E.  Roues  en  acier; 

F.  Roues  en  fer  ; 

G.  Roues  avec  disques  en  bois. 

Si,  nous  reportant  aux  conditions  précédemment  énoncées, 
nous  recherchons,  parmi  ces  différentes  dispositions,  celles  qui 
y  répondent  le  mieux,  nous  accorderons  dès  l'abord,  et  sans 
hésiter,  la  préférence  aux  roues  à  disque  plein. 

Dans  les  premières,  en  effet,  au  bout  d'un  temps  de  service 
plus  ou  moins  prolongé,  la  circonférence  se  déforme  dans  l'in- 
tervalle des  rais  et  amène  une  usure  inégale  des  bandages.  Le 
seul  moyen  d'éviter  cet  inconvénient  serait  d'augmenter  con- 
sidérablement l'épaisseur  de  la  jante  et  d'enlever  ainsi  à  la 
roue  à  rais  une  grande  partie  de  ses  avantages,  l'élasticité  et  la 
légèreté.  L'égalité  de  réaction  au  pourtour  de  la  roue  s'obtient 
beaucoup  plus  facilement  avec  la  roue  pleine,  qui  présente 
aussi  l'avantage  d'offrir  peu  de  résistance  à  l'air  dans  le  sens 
de  la  marche  du  convoi  et  de  ne  pas  soulever  la  poussière  au- 
tant que  les  roues  à  disque  évidé. 

D'après  M.  Bochet,  ingénieur  des  mines1,  à  la  vitesse  de 
quatre  cents  tours  par  minute,  la  résistance  de  l'air  sur  les  roues 
pleines  n'est  que  la  moitié  seulement  de  ce  qu'elle  est  sur  les 
mômes  roues  vides. 

Mais  cette  supériorité  incontestable  de  la  roue  pleine  sur  la 

1  Annales  des  Mines,  2e  livraison,  18">8. 
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roue  à  rais  ne  peut  être  effective  qu'en  introduisant  dans 
sa  construction  une  matière  présentant  par  elle-même  une 
résistance  suffisante  et  une  certaine  élasticité.  En  un  mot,  si  la 
roue  pleine  en  fer  forgé  ou  en  acier  fondu  présente  des  avan- 
tages sur  les  roues  à  rais  en  fer  laminé  ou  forgé,  il  ne  peut  en 
être  de  même,  dans  certains  cas,  de  la  roue  pleine  en  fonte,  qui, 
par  la  nature  du  métal  qui  la  compose,  ne  saurait  être  appli- 
cable à  toutes  les  circonstances  du  trafic.  Enfin,  indépendam- 
ment de  la  nature,  nous  devons  encore  tenir  compte  de  la 
qualité  du  métal,  qui  influe  considérablement  sur  la  durée  de 
la  roue.  Cette  dernière  considération  nous  explique,  en  partie, 
la  profonde  divergence  d'opinions  qui  partage  encore,  sur  ce 
sujet,  les  différentes  administrations  de  chemin  de  fer  et  amène 
la  grande  variété  de  types  que  nous  rencontrons  aujourd'hui 
dans  les  roues  des  véhicules  des  diverses  voies  ferrées. 

L'étude  que  nous  allons  faire  de  chacune  de  ces  dispositions 
principales,  en  analysant  rapidement  leur  forme,  leur  mode  de 
fabrication  et  les  résultats  d'expériences  qu  elles  ont  fournis, 
nous  permettra  d'apprécier  d'une  manière  plus  complète  les 


Fig.  m.    Roue  è  rai*  en  fer  laminé  Fig.  *85.    Roue  h  râla  en  fer  lamine 

(Est  [France >Saxe\  Echelle   *  .  (RaTière).  Echelle  ±  . 


avantages  et  les  inconvénients  de  chacune,  et  de  nous  rendre 
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compte  des  circonstances  où  elles  peuvent  trouver  une  appli- 
cation . 

Roues  à  rais.  —  À.  Roues  en  fer  laminé.  —  Ces  roues  sont 
composées  de  secteurs  formés  chacun  d'une  barre  de  fer  laminé, 
plat  ou  à  nervures,  dont  les  deux  extrémités  recourbées  repré- 
sentent chacune  un  rayon,  tandis  que  la  partie  médiane  ap- 
partient à  la  jante.  Les  deux  barres  voisines  de  deux  secteurs 
contigus  sont  tantôt  réunies  sur  une  partie  de  leur  longueur,  à 
l'aide  de  rivets,  tantôt  s'écartent  l'une  de  l'autre  à  partir  de  la 
circonférence;  dans  les  deux  cas,  leurs  extrémités  viennent 
s'engager  séparément  dans  l'épaisseur  du  moyeu  en  fonte  ou 
en  fer  qui  complète  l'ensemble  du  centre  de  la  roue.  Le  plus 
souvent,  le  bandage  s'applique  directement  sur  la  circonférence 
formée  par  les  différents  secteurs,  fig.  484  (Est  [France]  Saxe) 
et  fig.  485  (Bavière). 

D'autres  fois,  fig.  486  (Lyon,  chemins  romains),  la  forme 
spéciale  des  bras  disposés 

pour  rendre  la  jante  plus  uni-  fcr^ 
formément  élastique  exige 
l'emploi  d'une  bande  rap- 
portée à  laquelle  on  donne 
le  nom  de  faux  cercle.  Cette 
dernière  construction  per- 
met de  pousser  plus  loin 
l'usure  du  bandage;  mais 
elle  a  l'inconvénient  d'aug- 
menter le  poids  de  la  roue. 

Les  roues  à  rais  en  fer, 
moyeu  en  fonte,  se  fabri- 
quent par  différents  pro- 
cédés. Nous  avons  employé 
avec  avantage  la  méthode  suivante  : 

Les  bandes  de  fer  plat  (80/1 4""")  sont  coupées  de  lon- 
gueur, percées  et  entaillées  aux  extrémités,  puis  cintrées 
suivant  le  profil  voulu,  au  moyen  de  l'outil  représenté  par  la 
t.  m.  2? 


Fig.  486.    Roue  h  raia  en  fer  lamioé  (Lyon, 
»?•  Echelle  ^. 
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figure  487  ;  celui-ci  se  compose  d'un  gabarit  en  fonte  sur  lequel 

on  applique  la  barre  de  fer  chauffée  au 

f rouge.  On  se  sert  pour  le  cintrage 
d'un  double  levier  coudé,  ordinaire- 
ment manœuvré  à  la  main,  mais  que 
Ton  pourrait  faire  mouvoir  avantageu- 
sement par  machine,  dans  le  cas  où  il 
s'agirait  d'une  fabrication  courante. 
~~  Les  bandes  étant  cintrées  sous  forme 
de  secteurs,  on  les  introduit  dans  un 
moule  représenté  figure  488.  Les  di- 
Fif.  *«7.  ouiu  è  dnirer  le.  nfc  vers  SCctcurs  portent  sur  une  couronne 
Echelle  -1 .  en  fonte  qUi  s'0pp08e  à  la  déformation 

du  système  par  le  rebord  saillant  qui  la  termine.  A  leurs  extré- 
mités vers  le  centre,  les  rayons  sont  maintenus  dans  un  anneau 


Fig.  488.    Moulage  des  moyeux  en  (bote.   Echelle  — . 

formé  de  deux  portions  de  cylindre  superposées  et  munies  d'ou- 
vertures rectangulaires  par  lesquelles  passent  à  l'intérieur  du 
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moule  les  saillies  entaillées  que  la  fonte  doit  emprisonner  de, 
toutes  parts. 

Le  moule  proprement  dit,  enveloppé  d'un  double  cylindre 
en  fonte,  se  fait  en  sable;  il  porte  en  son  milieu  un  noyau  creux 
dont  l'axe  est  disposé  pour  servir  de  trou  de  coulée,  tandis 
qu'un  évent  placé  latéralement  donne  issue  aux  gaz. 

La  fonte  employée  est  généralement  un  mélange  de  deuxième 
fusion,  grise,  douce  à  la  lime  et  au  burin.  Telles  sont  les  con- 
ditions ordinairement  imposées  par  les  Compagnies  aux  fabri- 
cants, relativement  à  cette  question.  Il  est  ajouté,  en  général, 
dans  les  cahiers  des  charges,  que  l'on  devra  faire  passer  dans 
les  moules  une  quantité  de  métal  en  fusion  au  moins  double 
de  celle  nécessaire,  de  manière  à  élever  suffisamment  la  tem- 
pérature des  extrémités  des  rais  et  faciliter  leur  soudure  avec 
le  moyeu.  Cette  condition  ne  nous  parait  pas  nécessaire,  mais 
nous  recommandons  particulièrement  de  ne  couler  la  fonte 
dans  le  moule  qu'après  avoir  laissé  reposer  la  poche  jusqu'à  ce 
qu'une  légère  pellicule  se  montre  à  la  surface  du  métal  en  fu- 
sion. A  l'aide  de  cette  précaution,  dont  nous  avons  pu  vérifier 
l'efficacité,  on  sera  presque  toujours  certain  d'obtenir  un  ré- 
sultat satisfaisant.  (Chap.  III,  §  u,  398.)  ' 

Quand  on  a  démonté  et  ébarbé  le  moyeu,  on  met  la  roue  sur 
le  tour  pour  aléser  le  trou  de  calage  et  dresser  une  des  faces  du 
moyeu.  Les  ouvriers  s'assurent  par  là  du  bon  état  de  la  fonte, 
de  l'absence  de  soufflures,  etc.,  etc.,  et  se  servent  des  surfaces 
fixées  par  cette  double  opération  pour  dégauchir  les  bras  avant 
d'effectuer  les  travaux  qui  suivent. 

Après  avoir  dressé  les  rais  et  la  jante,  on  soude  des  coins  en 
fer  entre  les  divers  segments,  de  manière  à  obtenir  une  circon- 
férence continue  que  l'on  dresse  au  tour,  et  sur  laquelle  ensuite 
s'applique  le  bandage. 

Lorsque  la  disposition  des  rais  demande  l'addition  d'un  faux- 
cercle,  celui-ci  est  rivé  sur  les  portions  de  circonférences  adhé- 
rentes aux  bras,  au  moyen  de  rivets  à  tôte  fraisée.  L'emploi  de 
ce  faux  cercle  remplace  les  coins  soudés  du  premier  système  ; 
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on  voit,  par  l'inspection  de  la  figure  486,  que  la  jante  est  plus 
uniformément  soutenue  que  dans  le  premier  cas,  mais  elle 
est  aussi  beaucoup  plus  lourde,  plus  sujette  au  ferraillemcnt, 
moins  sensible  à  l'action  des  freins,  étant  animée  d'une  puis- 
sance vive  plus  considérable,  elle  donne  enfin  des  chocs  plus 
violents  qui  se  transmettent  intégralement  aux  véhicules. 


Prix  de  revient  d'an  centre  de  roue  avee  moyen  en  fonte, 
rais  en  fer  plat  et  sans  faux  cercle  (modèle  de  l'Est). 


Quantités  1 

DÉSIGNATION. 

POIDS. 

pair. 

SOMMES 

Ma  i.viui  ■  i  ,j 

PAIlTIU  l.KS 

SOMMES 

TOTALES. 

Matières. 

ML 

fr.  c. 

fr.  c. 

fr.  c. 

i 

66 

27  p.  100  kil 

17  8î 

0 

80 

24  - 

19  20 

0 

3,50 

20  - 

»  91 

1  50 

1  50 

Total  dis  matûiu... 

40  M 

Maln-d'cravre. 

0 

SATOW. 

Poinçonner  les  bouts,  dix-huit  trous  « 

i»  0» 

1  54 

»  90 

* 

Cintrer  neut  rayons  h  10  francs  pour 

»  10 

»  45 

1 

■OYtO. 

»  75 

»  15 

»~90 

9 

•  75 

Souder  les  coins  de  mises  sur  roue. . . . 

4  » 

4  75 

Total  un  la  uiut-b'avriit. . . 

7  19 

Frais 

5  08 

Prix  de  revient  total  d'un  centre  de  0 

53  20 

En  allongeant  le  moyeu  en  fonte  dans  le  sens  de  l'axe,  on 
se  ménage  la  possibilité  d'appliquer  des  frettes  en  fer  qui, 
posées  à  chaud,  préviennent  ou  arrêtent  les  effets  des  fentes 
du  moyeu. 
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Prix  de  revient  d'un  centre  de  rone  avec  moyeu  en  fonte, 
raïs  eintrés  et  faux  eerele  en  fer  plat  laminé  (Midi). 


|  Quantités 

• 

DÉSIGNATION. 

POIDS. 
 ■ 

PRJX. 

SOMMES 

rASTlILLIS. 

SOMMES 

TOTALES. 

1 

Matières. 

kil. 
63 

32,300 

40 
0,500 
0,700 

fr.  e. 

97   »     lin.  b 

fr.  c. 

17  01 
12  60 

Q  Ad 
»  ou 

»  23 
»  34 

1  » 

.  

fr.  c. 

7 
1 

1 
7 

ItAvons  fn  ffT  m/- ni  ii       fin  ss  à  t 

iia/uus  cil  ici  (iKJ.J|al  OC  OU 

Faux  cercle  de  105  x  19 

ta*!  dbs  luriian. 

34 
24 
46 
48 

— 

• 

■  *  - 
W  * 

40  78 

Mnln.,1  «uvre. 

■ 

1 

faux  niai. 

< 

KmbaUre  

Percer  et  faire  les  fraisures. .... 

* 
» 
» 

80 
15 
30 
10 
15 

1  50 

7 

■AÎO!W. 

Cintrer  et  présenter  dans  la  cu»e, 
à  10  francs  le  100  

Poioçpnner  les  bouts  à  50  centimes 

Percer  quatorze  trous  h  la  machine. 

m 
» 
• 

■ 
• 

70 
15 
035 

30 
35 

1  535 

■orru. 

m 

» 

75 
20 

»  00 

Total  de  la  suM-D'atnraB. 

3  935 
3  > 

Fra 

is  géné 

Prix  de  retient  total 

■ 

m 

d'un  centre  de  0m,8 

26  de  dit 

47  715 

B.  Roues  en  fer  forgé.  — Ces  roues,  analogues  à  celles  dont 
nous  avons  donné  la  description  au  sujet  des  locomotives 
(chap.  I,  §  îv,  368),  sont  représentées  sur  la  figure  489.  Le 
procédé  employé  par  M.  Arbel  pour  la  fabrication  de  ces  roues 
a  été  également  décrit  à  ce  moment. 

C.  Roues  en  fonte.  —  Les  roues  à  rais  en  fonte  ne  se  ren- 
contrent guère  que  sur  quelques  chemins  de  fer  allemands, 
anglais  ou  américains  et  suisses;  l'usage  en  est  généralement 
restreint  aux  wagons  à  marchandises.  Les  rais  et  la  jante  de 
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ces  roues  sont  creux  ;  le  moyeu,  divisé  en  plusieurs  secteurs 
alin  de  faciliter  le  retrait  du  métal  après  la  fusion,  est  conso- 
lidé par  des  frcttes  en  fer.  Quel- 
quefois, le  constructeur  a  soin  de 
noyer  dans  l'épaisseur  du  bandage, 
à  la  coulée,  un  cercle  en  fer  pour 
consolider  la  roue  et  empêcher  la 
projection  des  débris,  si  la  roue 
vient  à  rompre.  On  a  quelques 
exemples  d'organes  de  ce  genre 
avant  fourni  un  service  convenable  : 
mais  ce  résultat  était  dû  en  grande 
partie  à  la  qualité  exceptionnelle 
du  métal  employé.  En  principe,  ce 
Fig.  m»,  bouc  à  rau  en  fer  forgé  mode  de  construction  nous  parait 
(»jM*ow  Arbd).  Echciie  ~.  vicieux  et  nous  pensons  que  ces 
roues  ne  sauraient  être  appliquées  avec  avantage  aux  longs 
parcours. 

(Vcst  d'ailleurs  une  question  de  mesure,  et  ces  mêmes  roues, 
appliquées  aux  wagons  de  terrassement  ou  de  ballastagc,  peu- 
vent rendre  de  très-bons  services  en  raison  de  leur  faible  prix 
de  revient. 

Roues  pleines.  —  D.  En  fonte.  — L'application  de  la  fonte  à 
la  fabrication  des  roues  n'a,  jusqu'ici,  donné  de  bons  résultats 
qu'aux  conditions  suivantes  : 

1°  Faire  usage  d'une  qualité  de  fonte  présentant  à  la  fois  une 
grande  dureté  et  une  grande  cohésion  ; 

2°  Employer  le  procédé  de  coulage  en  coquille,  afin  de  don- 
ner à  la  surface  de  roulement,  par  l'effet  de  la  trempe,  une 
résistance  suffisante  à  l'usure  résultant  du  frottement  sur 
les  rails; 

3°  Etudier  la  forme  de  la  roue,  de  manière  à  ce  que,  pendant 
le  refroidissement,  la  couronne  puisse  se  contracter  après  que  le 
corps  de  la  roue  a  déjà  pris  consistance,  et,  de  plus,  que  la  roue 
puisse  présenter  en  service  assez  d'élasticité  pour  ne  pas  se 
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briser  sous  les  chocs  nombreux  provenant  des  inégalités  de  la 
voie. 

La  forme  des  roues  américaines,  en  usage  sur  les  divers 
chemins  des  Etats-Unis,  est  celle  d'un  disque  dont  la  paroi, 
simple  vers  le  bandage,  se  dédouble  en  approchant  du  moyeu, 
les  deux  parois  laissant  entre  elles  un  vide  annulaire  qui  va  en 
s'élargissant  de  la  circonférence  au  centre  de  la  roue. 

La  figure  490  représente  la 
forme  la  plus  répandue  en  Alle- 
magne, et  qui,  mise  à  exécu- 
tion pour  la  première  fois  par 
M.  Ganz,  d'Ofen,  a  été  imitée 
depuis  par  M.  Gruson  et  d'autres 
constructeurs. 

Si  l'élasticité  de  la  roue  amé- 
ricaine doit  être  supérieure  a 
celle  de  la  roue  allemande,  il 
faut  reconnaître  que  cette  der- 
nière présente  plus  de  garantie 
de  résistance  et  pluB  de  facilité 
d'exécution. 

En  dehors  de  ces  deux  formes 
principales, la  roue  pleineen  fonte 
affecte  encore  quelquefois  celle  d'un  simple  disque,  ondulé 
tantôt  parallèlement,  tantôt  perpendiculairement  à  ses  rayons, 
et  présentant  dans  ce  dernier  sens  des  nervures  plus  ou  moins 
rapprochées  pour  consolider  la  saillie  du  bandage. 

On  trouve,  en  Suisse,  des  roues  en  fonte  dans  lesquelles  la 
réunion  du  bandage  au  moyeu  est  opérée  par  un  disque  ondulé, 
les  parties  saillantes  dirigées  suivant  les  rayons  étant  décou- 
pées par  des  fentes  rayonnantes  venues  à  la  coulée,  et  qui  di- 
visent ainsi  le  disque  de  remplissage  en  une  série  de  secteurs 
ayant  une  forme  quasi  triangulaire. 

Cette  dernière  forme  ne  nous  semble  pas  propre  à  répondre 
à  la  troisième  des  conditions  que  nous  avons  précédemment 
énoncées. 


Fij.  AUO.    Houe  pleine  en  foule 


[■«•ItaMGtnz'.  Echelle  — . 
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La  fabrication  des  roues  en  fonte  demande  un  soin  tout  par- 
ticulier; nous  indiquerons  à  ce  sujet  le  mode  de  coulée  usité  en 
Amérique. 

Les  fontes  employées  sont  des  fontes  au  bois  fabriquées  à 
l'air  froid.  Les  moules  employés  sont  maintenus  au  moment 
de  la  coulée  à  une  température  de  200  degrés  (Fahrenheit)  au 
moyen  d'un  tuyau  de  vapeur.  Cette  élévation  de  température, 
loin  de  nuire  à  la  dureté  de  la  trempe,  a  pour  principal  avan- 
tage d'assurer  la  siccité  du  moule  et  d'éviter  la  production  des 
soufflures  ou  des  gouttes  froides,  qui  rendraient  la  pièce  im- 
propre au  service.  Aussitôt  que  la  fonte  a  fait  prise,  on  retire 
la  roue  du  moule  et  on  la  porte  dans  un  four  chauffé  à  une 
haute  température,  où  son  refroidissement  s'opère  lentement. 
Les  plus  grandes  précautions  sont  observées  pour  qu'aucun 
courant  d'air  ne  pénètre  dans  l'intérieur  du  four  pendant  le 
séjour  de  la  pièce,  qui  dure  de  trois  à  quatre  jours,  et  pour 
cela  on  a  soin  de  luter  hermétiquement  les  portes. 

En  observant  ces  différentes  précautions,  on  obtient  des 
roues  qui  sont  considérées  par  les  ingénieurs  américains  comme 
supérieures  aux  roues  en  fer.  Malgré  l'intensité  du  froid  qui 
règne  en  hiver  dans  les  contrées  septentrionales  de  l'Amé- 
rique ,  ces  roues  cassent  rarement ,  et  c'est  là  une  des 
meilleures  preuves  de  la  perfection  apportée  dans  leur  fabri- 
cation. 

Les  applications  de  roues  en  fonte  sur  les  chemins  européens 
sont  assez  restreintes  aujourd'hui  et  les  services  qu'elles  peuvent 
rendre  dans  des  circonstances  données  très-limités.  La  dureté 
de  la  surface  de  roulement  leur  assure  une  certaine  durée,  la 
construction  simple  en  rend  l'entretien  facile  ;  mais  le  prix  de 
revient  de  ces  roues  est  relativement  assez  élevé  (voir-»— 386  — 
Boues  et  essieux ,  Sayn). 

En  outre,  elles  ont  une  faible  résistance  transversale  et  ne 
supportent  pas  l'action  des  freins.  Aussi  leur  emploi  aux  trains 
à  voyageurs  et  à  grande  vitesse  ne  saurait  être  admis,  les  réac- 
tions violentes  qui  agissent  sur  les  roues  soumettant  la  fonte, 
cassante  de  sa  nature,  à  des  épreuves  qui  certainement  ten- 
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ciraient  à  la  faire  travailler  au-dessus  de  son  coefficient  d'élas- 
ticité. 


E.  Roues  en  acier.  —  Les  roues  pleines  en  acier,  dont  l'ap- 
plication ne  date  que  de  quelques  années,  commencent  à  se 
répandre  en  quantités  considérables  sur  les  lignes  d'Allemagne 
et  d'Angleterre,  si  bien  que  leur  fabrication  est  devenue  dans 
ces  derniers  temps  une  des  branches  importantes  de  l'industrie 
de  l'acier  fondu. 

La  forme  donnée  aux  roues  en  acier  fondu  est  celle  d'un 
disque  plein,  plat  ou  ondulé  suivant  un  cercle  concentrique  à 
ta  circonférence  de  roulement,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  sur  la 
ligure  491 .  Le  poids  de  ces 
dernières  est  de  287  à  315  ki- 
logrammes. 

La  fabrication  des  roues 
en  acier  fondu  ne  comporte 
que  deux  opérations,  la  fonte 
et  la  coulée  du  métal  dans 
un  moule  à  coquille,  de  ma- 
nière à  obtenir  une  trempe 
de  la  circonférence  suffisante 
pour  résister  au  frottement 
sur  les  rails.  L'ajustage  de 
la  roue  ne  comprend  guère 
en  général  que  l'alésage  du 
moyeu  et  le  tournage  de  la 
partie  formant  bandage,  le  corps  de  la  roue  étant  conservé 
simplement  brut  de  fonte  et  recouvert  d'une  couche  de  pein- 
ture qui  le  garantit  de  l'oxydation. 

Les  moules  sont  disposés  souvent  pour  contenir  à  la  fois 
cinq,  six  et  même  dix  pièces,  de  telle  sorte  que  l'on  obtient  un 
chapelet  de  roues  de  composition  homogène,  adhérant  entre 
elles  par  le  moyeu,  et  que  l'on  sépare  ensuite  mécaniquement. 

Aux  avantages  que  présentent  les  roues  pleines,  en  général, 
\c<  roues  en  acier  fondu  ajoutent  celui  d'une  résistance  parti- 


Fig.  491. 
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culière  résultant  de  la  nature  même  du  métal  employé,  mais 
leur  élasticité  laisse  encore  à  désirer. 

En  1865,  il  y  avait  sur  la  ligne  de  Cologne  à  Minden  quinze 
cent  soixante-six  roues  de  ce  système  en  circulation,  provenant 
des  aciéries  de  Dochum.  L'jur  parcours,  entre  deux  tournages 
successifs,  a  été  en  moyenne  de  90  000  kilomètres,  en  tenant 
compte  de  roues  placées  sous  les  freins,  et  l'usure  correspon- 
dante est  deOm,003  à  0m,004.  11  suit  de  là  qu'elles  peuvent 
subir  sept  ou  huit  tournages  avant  la  complète  usure  de  la  cou- 
ronne de  roulement  et  que  leur  durée,  en  supposant  un  par- 
cours annuel  de  45  000  kilomètres,  sera  de  quatorze  à  seize 
années  *,  terme  au  bout  duquel  le  centre  de  la  roue  pourra 
encore  être  utilisé  par  l'enlèvement  du  boudin  saillant  et  l'em- 
battage  d'un  bandage.  Dans  une  période  de  sept  années,  le 
nombre  des  ruptures  de  roues  ne  s'est  élevé  qu'à  huit,  ce  qui 
donne  par  rapport  au  nombre  total  de  quinze  cent  soixante-six 
en  service,  la  proportion  de  0,073  pour  100  par  an,  tandis  que 
l'emploi  des  roues  à  rais  ordinaires  avait  donné  jusque-là  une 
moyenne  de  ruptures  de  4  pour  100.  Il  y  a,  de  plus,  à  remar- 
quer que  sur  les  huit  cas  mentionnés  plus  haut,  trois  sont  dus 
à  l'action  des  freins.  11  se  produit,  en  effet,  avec  ces  roues  et 
celles  en  fonte,  sous  l'action  des  freins,  le  môme  phénomène  que 
nous  avons  précédemment  mentionné  en  parlant  des  bandages 
en  acier  fondu  (306).  Le  frottement  du  sabot  sur  la  couronne  en 
acier  ou  en  fonte  réchauffe  promptement,  et  si  la  température 
extérieure  est  froide  et  humide,  le  contact  de  l'air  et  du  rail 
occasionnent  un  retrait  brusque  du  métal  de  la  roue,  et  par 
suite  des  ruptures.  Aussi  l'emploi  des  roues  en  acier  fondu 
doit-il  être  proscrit  des  voitures  circulant  sur  des  lignes  qui 
nécessitent  faction  prolongée  des  freins. 

Le  prix  des  roues  en  acier  fondu  est  aujourd'hui  de  00  francs 
par  100  kilogrammes  à  l'usine  de  production,  ce  qui,  pour  des 
roues  de  287  à  315  kilogrammes,  représente  un  prix  d'achat 
de  258f,30  à  283f,50. 

Hczckiei,  Vorstand  à  Dortmuml.  —  Etbkam's  Zcilschr.,  IKiKi. 
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F.  Roues  en  fer  forgé.  —  Les  roues  pleines  en  fer  laminé 
affectent  la  forme  de  disques  plats  ou  ondulés,  sur  lesquels  on 
peut  rapporter  un  bandage  ordinaire,  ainsi  qu'il  est  indiqué 
sur  la  figure  492,  représen- 
tant une  roue  de  la  première 
disposition.  Ces  roues  sont 
fabriquées  en  France  par  la 
Société  des  forges  de  la  Pro- 
vidence, et  employées  avec 
succès  sur  plusieurs  che- 
mins, celui  d'Orléans  en  par- 
ticulier. 

Le  centre  de  roue  est  formé 
d'une  seule  pièce,  et  se  pré- 
sente tout  d'abord  sous  la 
forme  d'un  paquet  octogonal  f*.  m.  R«ie  Piei»«  en  fer.  Echcii*  i. 
soudé  à  l'aide  d'un  marteau- 
pilon,  façonné  dans  une  étampe  de  manière  à  présenter  un 
profil  qui  rappelle  à  peu  près  celui  de  la  roue.  La  forme 
définitive  lui  est  donnée  par  un  laminoir  de  construction  spé- 
ciale, dont  le  principe  est  le  suivant  :  Le  disque,  ébauché 
ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  est  introduit  entre  deux 
séries  de  cônes  convergents,  en  acier,  animés  d'un  mouvement 
rapide  de  rotation  qu'ils  communiquent  à  la  roue  en  laminant 
ses  faces,  et  en  refoulant  la  matière  à  la  fois  vers  le  milieu  pour 
former  le  renflement  du  moyeu  et  à  la  circonférence,  où  une 
série  de  galets  disposés  circulairement  limitent  la  jante  suivant 
une  surface  plane  ou  suivant  le  profil  adopté  pour  le  bandage, 
si  ce  dernier  doit  faire  corps  avec  la  roue. 

Des  dispositions  spéciales  sont  adoptées  pour  permettre  aux 
cônes  et  aux  galets  de  se  déplacer  à  mesure  que  la  roue  aug- 
mente de  diamètre  par  suite  du  laminage. 

La  durée  de  l'opération  est  de  huit  minutes  en  moyenne. 

Le  perçage  du  moyeu  se  fait  à  froid. 

Une  usine  de  Prusse  fabrique  également  des  roues  pleines  en 
fer  forgé,  mais  par  un  autre  procédé  dont  les  résultats  sont  loin 
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d'être  aussi  satisfaisants.  On  reproche,  en  effet,  à  ces  roues, 
formées  d'un  disque  circulaire  sur  lequel  on  vient  rapporter  et 
souder,  au  centre,  deux  masses  formant  la  saillie  du  moyeu,  et 
sur  les  bords  une  couronne  représentant  la  jante,  de  se  des- 
souder au  bout  d'un  certain  temps  de  service 


G.  Roues  à  disques  en  bois. 
—  Ces  roues,  figure  493,  se 
composent  d'un  moyeu  en 
fonte,  d'une  couronne  en 
bois  et  d'un  bandage  en  fer 
ou  en  acier,  maintenu  à 
l'aide  de  deux  contre-pla- 
ques circulaires  en  fer  bou- 
lonnées sur  le  corps  de  la 
roue.  La  couronne  est  formée 
d'une  série  de  secteurs  pour 
lesquels  on  emploie  généra- 
lement le  bois  de  teck  qui  re- 
çoit facilement  un  très-beau 

Pif.  493.    Houe  I  disque  en  bob.  Echelle  ~.       ^  Q%  ^  0OQgmQ  pQur 

dire  indéfiniment.  L'élasticité  résultant  de  l'emploi  du  bois 
laisse  toute  liberté  au  bandage  de  se  contracter,  et  rend  im- 
possible sa  rupture  sous  l'influence  du  froid;  aussi  l'emploi  de 
ces  roues  peut-il  rendre  de  grands  services  dans  les  pays  où 
l'hiver  est  rigoureux,  ce  qui  explique  l'usage  que  l'on  en  fait 
sur  quelques  lignes  de  l'Angleterre  *  et  dans  les  contrées  du 

1  Dos  expériences  comparatives  ont  été  faites  à  Bochum  sur  la  résistance 
de  ces  roues  et  de  celles  en  acier  fondu,  d'après  lesquelles  ces  dernières 
ont  accusé  une  résistance  plus  considérable  ,  une  roue  en  fonte  soumise 
également  aux  mêmes  essais  donna  des  résultats  de  beaucoup  inférieurs  à 
ceux  des  roues  des  deux  premiers  systèmes  ;  elle  supporta  à  peine  quatre 
coups  d'un  poids  de  310  kilogrammes  tombant  d'une  hauteur  de  six  pieds 
et  se  brisa  sous  le  choc,  tandis  que  la  roue  en  acier  et  celle  en  fer  forge 
résistèrent  à  la  même  épreuve. 

*  Leur  grande  élasticité  les  lait  appliquer  principalement  aux  trains 
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nord  de  l'Europe.  L'embattage  doit  être  fait  à  une  température 
telle,  que  le  bandage  acquière  par  le  refroidissement  une  cer- 
taine tension,  mais  pas  assez  élevée  cependant  pour  exercer 
une  influence  quelconque  sur  les  fibres  du  bois.  Ce  dernier 
d'ailleurs  est  choisi  avec  le  plus  grand  soin  et  surtout  parfaite- 
ment desséché,  condition  essentielle  à  la  conservation  de  la 
roue  ;  les  divers  secteurs  doivent  ôtre  travaillés  et  rigoureuse- 
ment dressés,  afin  que  le  contact  entre  eux  soit  parfait  et  qu'il 
n'existe  entre  les  assemblages  aucun  jeu  qui  faciliterait  le  sé- 
jour de  l'eau  et  nuirait  à  la  durée  de  la  roue. 

Bandages.  —  Les  fonctions  et  la  forme  des  bandages  de 
roues  de  voiture  ne  diffèrent  pas  de  celles  des  locomotives. 
Dureté  et  élasticité  seront  donc  les  deux  conditions  essentielles 


Fig.  m.    Proûl  do  blindages  pour  rouet  de  roitare  (Nord).  Echelle  -J. 

auxquelles  ils  devront  satisfaire  pour  résister  d'une  part  au 
frottement  et  de  l'autre  à  l'effort  de  tension  considérable  résul- 
tant du  serrage  donné  au  moment  de  l'embattage. 
Les  figures  494  et  495  donnent  les  profils  de  bandages  em- 

oxpress.  D'ailleurs,  leur  prix  de  revient  élevé  ne  permettrait  pas  de  les 
faire  servir  aux  wagons. 
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ployés  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  (France)  et  de  l'Est 
(Bavière). 

Pour  le  premier,  les  dimensions  indiquées  par  des  lettres 
sur  la  figure  494  sont  les  suivantes  : 
La  largeur  a  =  0m,  125; 

L'épaisseur  b  est  de  0m,058,  à  une  distance  d  de  la  face  inté- 
rieure égale  à  0m,069. 

A  partir  de  l'extérieur,  l'inclinaison  de  la  surface  de  roule- 
ment est  de  3/20  jusqu'à  la  distance  a  +  c  =  0m,099,  d'où  elle 
n'est  plus  que  de  4/20. 

Pour  les  autres  dimensions,  nous  aurons  : 

f  ^O»^; 
r  =  0m,040; 
rt  =0m,007; 
rt=0ro,014o; 
r5  =0n,013. 

La  hauteur  totale  /,  compris  le  boudin,  est  de  0n,,088,  ce  qui 
donne,  pour  la  saillie  du  boudin  au-dessus  du  milieu  du 
rail,  O^O. 

Les  dimensions  du  bandage  de  Bavière  ont  : 


-       f— J 


Fig.  <05.    Profil  de  bandages  pour  roues  de  Toiture.  Est  (BaTière).  Echelle  -* 

Largeur  totale,  <7  =  0ra,1274. 
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Epaisseur  b,  0m,0l5  à  la  distance  c  =  0n,,063  de  la  face  exté- 
rieure (—trop  faible  pour  bandage  en  fer  — ). 

La  hauteur  totale  d  compris  le  boudin  est  de  0m,07i,  ce 
qui  donne,  pour  la  saillie  du  boudin  au-dessus  du  milieu  des 
rails,  0ra,026. 

Les  autres  dimensions  sont  : 

A  =  0m,044; 
/"=0m,028; 

e  =  0m,008,  ce  qui  correspond  à  une  inclinaison  de  1/1G  ; 

r=0m,0U; 

rt  =  0»,0165. 

Le  congrès  des  ingénieurs  allemands  a  fixé  les  dimensions 
des  bandages  de  la  manière  suivante  : 

Largeur  maxima   0m,1.j2 

Largeur  miuima   0  ,127 

Epaisseur  mininia  après 

usure  eoraplète   0  ,019  pour  bandages  en  fer  ; 

—  —     ...  0  ,01 S  pour  bandages  en  acier. 

■ 

(Cette  épaisseur  étant  mesurée  à  la  circonférence  de  contact  avec  le  rail.) 

La  saillie  du  boudin  au-dessus  de  la  face  supérieure  des 
rails  ne  doit  pas  dépasser,  au  moment  où  l'usure  est  à 
son  maximum,  0m,055,  ni  jamais  descendre  au-dessous  de 
0œ,025  l. 

Fabrication»—  Le  fer  à  grain  fin  ou  cémenté  et  l'acier  puddlé 
ou  fondu  sont  également  employés  à  la  fabrication  des  ban- 
dages de  voiture,  fabrication  qui  ne  diffère  en  rien  de  celle  des 
bandages  pour  locomotives  et  tenders,  à  laquelle  nous  renvoyons 
le  lecteur.  (Ghap.  I,  §  îv,  366.) 

Montage.  —  Les  bandages  des  roues  de  voiture  ne  sont 
généralement  pas  tournés  intérieurement  ;  et  on  les  embat  bruts 
de  laminage  sur  la  roue,  dont  la  jante  est  tournée. 

La  circonférence  extérieure  du  bandage  formant  le  boudin 

1  Tcchnische  Vcreinbarungen,  etc.  Dresde,  1865. 
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V.  . 

et  la  surface  de  roulement  ainsi  que  les  deux  faces  latérales 
sont  ensuite  achevées  au  tour,  après  le  montage,  de  manière  ù 
ce  qu'elles  soient  parfaitement  centrées  par  rapport  à  Taxe  de 
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l'essieu,  que  les  deux  roues  aient 
exactement  le  môme  diamètre  à  la 
circonférence  de  roulement,  et  que 

les  bandages  se  trouvent  distants 
l'un  de  l'autre  à  l'écartement  de 
calage  réglementaire,  condition  que 
L'on  vériUe  à  l'aide  de  la  jauge  re- 
présentée  sur  la  figure  496. 

Une  plaque  mobile,  que  l'on  peut 
Gxer  à  l'aide  d'une  \is  de  pression 
dans  une  position  déterminée,  per- 
met  d'appliquer  le  môme  instru- 
ment à  la  vérification  de  bandages 
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Nous  avons  dit  que  les  bandages 
en  fer  se  fabriquent  suivant  deux 
procédés  au  moins,  présentant  des 
différences  essentielles  :  —  par  en- 
roulement d'une  lame  de  fer  sur 
elle-même,  qui  constitue  le  ban- 
dage sans  soudure  ;  —  par  approche 
et  soudure  des  deux  extrémités 
d'une  barre  laminée  au  profil  dé- 
finitif et  mandrinée  au  diamètre 
voulu. 

L'efficacité  du  premier  n'est  pas 
i»j  admise  par  tous  les  praticiens:  il 
n'y  a  donc  pas  lieu  d'en  examiner 
lî  1  les  détails  de  fabrication.  Le  second, 
||j  au  contraire,  peut  former  l'objet 
d'une  étude  intéressante  pour  l'in- 
génieur. (Cliap.  III,  §  n,  410). 
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C'est  à  ce  titre  que  nous  donnons  ici  le  sous-détail  de  la  prépa- 
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ration  d'un  bandage  tire  d'une  barre  droite  fabriquée  par  le 
môme  procédé  que  les  essieux  en  ter  (page  413). 

PRIX  DE  FABRICATION  D'UN  DANDACE  A  SOUDURE. 

Matières. 

Fer  laminé  et  profilé  (poids  approximatif,  1 80*),  à  0f,40  les  1  00X      72f ,00 


Charbon  pour  cintrer  le  bandage   0,60 

Id.     pour  iuaiulriuer  le  bandage   0,G0 

Id.     pour  embattre  le  bandage   0,50 

Coke  pour  souder  le  bandage  ,   i  ,00 


74f,70 

Main-d'œuvre. 

Pour  cintrer  le  bandage   0f,25 

Pour  souder  le  bandage   2  ,50 

Pour  niaudriner  le  bandage   0 ,25 


3f,00        3 ,00 

Frais  généraux   3  ,00 


Prix  de  revient  du  bandage  brut  (diain.  intér.,  Om,9lO)   80f,70 

L'ajustage  et  le  montage  donnent  lieu  aux  dépenses  suivantes: 

Matières. 

Bandage  brut,  160  kilogrammes   80f,70 

4  rivets,  lk,300  à  60  fr.  les  100  kilogrammes   0  ,80 

Charbon   0  ,60 


82f,10  82f,10 

Main-d'œuvre. 

• 

Tourner  entièrement  le  bandage   lf,00 

Embattre   \  ,00 

Tracer   0  ,30 

Percer  quatre  trous   0  ,40 

River   0,30 

Coltinage  aux  machines,  10  p.  100  sur  main-d'œuvre .  0 ,30 

Frais  généraux   2,25 

5f,55        5 ,55 

—  i 

Prix  de  revient  du  bandage  monté  pesant  1 50  kilogrammes. . . .  87f,63 
soit  par  (00  kilogrammes,  51  francs. 

t.  m.  28 
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Le  prix  des  bandages  en  acier  fondu,  de  première  qualité, 
pour  voitures  est  descendu  actuellement  à  07f,o0  les  100  ki- 
logrammes, pris  à  l'usine  de  production. 

Comparaison  entre  le  prix  de  divers  systèmes  de  roues 
montées  sur  essieux.  —  En  combinant  les  cléments  dont  les 
prix  partiels  sont  indiques  plus  haut,  on  se  rendra  compte  du 
coût  des  roues  montées  sur  essieu,  variable  selon  la  nature  des 
matériaux  et  le  mode  de  construction  employés.  — En  voici  un 


aperçu  : 

Houes  de  1  mètre  de  diamètre.  Poids.  Prix. 

Essieu  en  fer,  centre  en  fonte  et  fer,  bandages  en  fer 

cémenté   723  kil.     525  fr. 

Essieu  en  fer,  centre  en  fer  (Arbel),  bandages  mixtes 

(Verdiéj   o.HO 

Essieu  et  roues  pleines  en  acier  fondu   700  <>00 

Essieu  en  acier  fondu  et  roues  pleines  en  fonte   72i>  475 


Mais  on  commettrait  une  grave  erreur  en  se  laissant  séduire 
par  la  modicité  du  prix  de  premier  établissement.  Les  opéra- 
tions d'entretien  sont  un  élément  considérable  de  la  question. 
Tel  système  de  roues  montées  pourra  circuler  sans  réparations 
pendant  deux  ou  trois  fois  plus  de  temps  que  tel  autre  système, 
et,  tout  compte  fait,  reviendra  à  meilleur  marché  au  bout  d'un 
certain  nombre  d'années,  bien  qu'il  ait  coûté  plus  cher  d'éta- 
blissement que  le  second  \ 

Entretien.  —  Cette  partie  importante  du  service  du  matériel 
roulant  comprend  :  redressage  des  essieux  faussés,  —  tournage 
des  fusées  rayées  ou  coniques,  —  remplacement  des  rivets  dé- 
tachés, —  changement  d'essieux  aux  roues  dont  les  moyeux  ont 
pris  du  jeu,  —  enlèvement  des  bandages  allongés,  —  rétreinte 
des  bandages  (410),— garnissage  des  jantes  avec  des  épaisseurs 
pour  regagner  le  serrage,  —  tournage  des  jantes  non  cylih- 

1  C'est  ainsi  que  le  chemin  de  fer  de  Cologne-Minden  a  pu  réduire  de 
plus  de  moitié  sa  consommation  annuelle  de  bandages,  depuis  l'introduc- 
tion des  roues  pleines  en  acier  fondu  sous  les  voitures  à  vovairenrs. 
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driqiîes,  —  rafraîchissagc  des  bandages  creux,  et  enfin —  rem- 
placement des  bandages  usés. 

En  général,-  on  arrête  la  circulation  d'un  bandage  accusant 
un  creux  maximum  de  0m,004  à  0M,005.  Cette  pièce  rafraîchie 
reprend  le  service  avec  une  diminution  d'épaisseur  de  0B,,006 
environ,  y  compris  le  déchet  du  tournage,  qui  peut  être  réduit 
par  la  substitution  du  moulage  au  tournage  ordinaire  (410). 

Le  parcours  d'un  bandage  entre  deux  tournages  dépend  de 
la  nature  du  métal,  de  l'état  de  la  voie,  du  diamètre  de  la  roue 
et  de  la  charge  appliquée.  Un  bon  bandage  en  fer  sous  voiture 
perd  en  moyenne  0m,001  pour  7  à  8  000  kilomètres.  Rafraîchi 
six  fois  environ,  il  peut,  selon  son  épaisseur,  fournir  un  par- 
cours total  variant  de  200  000  a  280  000  kilomètres,  soit  une 
durée  de  onze  à  douze  années  en  moyenne  pour  une  circu- 
lation annuelle  de  25 000  kilomètres 

Un  bandage  en  acier  fondu  perd  0m,001  d'épaisseur  pour 
18  000  à  20  000  kilomètres.  Porté  sept  fois  sur  le  tour,  il  peut 
ainsi  fournir  550  000  à  030  000  kilomètres,  ce  qui  donne  en 
parcours  entre  deux  tournages,  plus  de  72  000  kilomètres,  et 
en  durée  vingt  années  en  moyenne. 

Enfin,  on  estime,  en  Allemagne, à  huit  tournages  et  720  000  ki- 
lomètres le  parcours  d'une  roue  en  acier  fondu,  avant  que  sa 
couronne  usée  demande  l'application  du  premier  bandage*. 

11  y  a  donc  grand  intérêt  pour  une  administration  à  vérifier 
ce  fait,  et,  s'il  se  réalise,  à  placer,  sous  ses  voitures  surtout, 
des  roues  en  acier  fondu  qui,  bien  calées,  ne  réclament  d'autre 
réparation  qu'une  mise  sur  le  tour  tous  les  deux  à  trois  ans,  et  un 
chômage  insignifiant  entre  deux  parcours  de  75  à  90  000  kilo- 
mètres. 

384.  Freins.  —  Considérations  générales,  —  Nous  avons  vu 

1  t'sure  annuelle,  0m,0025  àO^OO^;  épaisseur  primitive,  O^O.'îS:  épais- 
seur limite,  0,026  ;  usure  totale,  0m,032  ;  durée,  y  à  £  =  Il  à  13  an- 
nées. (Est,  18<ifi.) 

;  Cologne-Minden,  1863. 
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que  l'on  fait  usage  sur  les  voies  ferrées  de  trois  différents  sys- 
tèmes de  freins  : 

{°  Les  freins  à  sabots,  exerçant  une  pression  plus  ou  moins 
forte  à  la  surface  des  bandages  ; 

2°  Les  freins  à  patins,  qui  agissent  directement  par  leur  frot- 
tement sur  les  rails  ; 

3°  Les  freins  de  construction  particulière,  tels  que  le  frein 
Molinos  et  Pronnicr,  établis  en  vue  de  satisfaire  à  des  condi- 
tions exceptionnelles  et  dans  lesquelles  l'action  des  freins  ordi- 
naires serait  tout  à  fait  insuffisante. 

De  ces  trois  catégories,  la  première  est  de  beaucoup  la  plus 
répandue,  avec  des  variantes  nombreuses,  il  est  vrai,  mais 
n'intéressant  que  le  mode  de  transmission  du  mouvement, 
sans  changer  en  rien  le  principe  essentiel  du  frein. 

Parmi  toutes  ces  dispositions,  examinons  celles  en  petit 
nombre  qu'utilise  la  presque  généralité  des  railways. 

Freins  à  sabots,  —  L'établissement  d'un  système  de  freins  à 
sabots  sur  un  véhicule  à  deux  essieux  comporte  deux  disposi- 
tions générales  différentes,  suivant  que  le  nombre  de  sabots  est 
de  quatre  ou  de  huit. 

Dans  le  premier  cas ,  la  pression  ne  s'exerce  que  d'un 
seul  côté  de  la  roue  :  les  sabots  peuvent  être  suspendus  au 
châssis,  ou  bien  glisser  horizontalement  sur  une  barre  rigide 
qui  relie  entre  elles  les  plaques  de  garde  et  s'oppose  en  partie 
à  l'écartement  des  essieux.  Ce  dernier  mode  d'attache  des 
sabots  a  l'avantage  sur  le  premier,  —  sabot  suspendu,  — 
de  rendre  invariable  leur  position  par  rapport  à  l'axe  des  es- 
sieux, quelle  que  soit  la  charge  du  véhicule,  et,  par  consé- 
quent, d'assurer  l'égalité  de  pression  sur  les  roues,  ainsi  que 
l'égalité  d'usure  des  sabots  dans  toutes  les  circonstances.  Mais 
si  cet  avantage  acquiert  une  certaine  importance,  en  raison  de 
la  flexibilité  assez  considérable  des  ressorts  de  voiture  (381), 
il  s'efface  en  partie  devant  l'augmentation  de  poids  et  de  prix  et 
l'iuconvénient  de  tout  système  de  freins  à  quatre  sabots,  qui  est 
d'exercer  sur  les  essieux  une  pression  latérale  tendant  à 
fausser  les  fusées.  Dans  le  cas  où  l'emploi  d'un  plus  grand  nom- 
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bre  de  sabots  ne  serait  pas  compatible  avec  la  construction 
générale  du  véhicule,  on  donnera  la  préférence  à  cette  secondp 
disposition,  qui,  outre  l'avantage  précédemment  cité,  offrira 
celui  d'établir  entre  les  deux  essieux,  par  l'intermédiaire  de  la 
barre  rigide,  une  solidarité  qui  s'opposera,  dans  de  certaines 
limites,  à  leur  écartement  sous  l'influence  de  la  pression  exercée 
parles  freins. 

Malgré  des  opinions  bien  respectables  qui  considèrent  comme 
sans  intérêt  la  question  que  nous  venons  d'indiquer,  nous 
croyons  qu'il  faut  chercher  autant  que  possible  à  appliquer  sur 
chaque  roue  deux  sabots;  c'est  d'ailleurs  l'opinion  des  ingé- 
nieurs en  Allemagne,  où  presque  tous  les  wagons  à  freins  sont 
munis  de  huit  sabots. 

Dans  l'étude  de  la  transmission  de  mouvement  aux  sabots  des 
freins,  il  faut  tenir  compte  de  deux  conditions  essentielles  :  La 
première  est  d'amener  très-rapidement  les  sabots  en  contact 
avec  les  roues.  On  comprend,  en  effet,  qu'en  raison  de  la  vi- 
tesse quelquefois  considérable  du  train,  une  perte  de  temps, 
quelque  minime  qu'elle  soit,  puisse  avoir  de  très-graves  consé- 
quences. 

L'ajustage  et  le  montage  de  la  transmission  devront  donc 
être  faits  avec  le  plus  grand  soin,  afln  d'éviter  toute  espèce  de 
jeu,  de  temps-perdu  dans  les  articulations. 

La  seconde  condition,  c'est  de  calculer  avec  soin  les  rapports 
des  différents  organes,  dans  le  but  d'arriver  à  la  pression  vou- 
lue des  freins  sur  les  bandages,  avec  le  minimum  d'effort  de  la 
part  de  l'agent  chargé  de  la  mise  en  action  du  frein. 

Ainsi,  rapidité  de  mouvement  et  facilité  de  manœuvre  sont 
les  deux  conditions  essentielles  auxquelles  doit  satisfaire  une 
bonne  transmission.  Quels  sont  les  moyens  actuellement  en 
usage  pour  arriver  à  ce  double  résultat? 

Le  mouvement  d'oscillation  ou  de  translation  est  commu- 
niqué de  chaque  côté  du  châssis  aux  supports  des  sabots  par 
des  bielles  en  fer,  articulées  à  l'extrémité  de  deux  manivelles 
calées  à  180°  sur  un  arbre  de  transmission  transversal,  main- 
tenu dans  des  paliers  fixés  à  la  face  inférieure  des  longerons. 
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Dan»  le  cas  de  huit  sabots,  ceux  qui  sont  placés  à  l'extérieur 
des  roues  sont  reliés  aux  sabots  disposés  entre  les  essieux  par 
des  tringles  horizontales  qui  les  obligent  à  participer  tous  en 
môme  temps  à  la  mèrnc  action  (voir  aux  Annexes,  —  Freins  à 
huit  sabots).  Afin  de  pou\oir,  dans  une  certaine  limite,  com- 
penser l'usure  des  sabots,  il  importe  de  composer  les  bielles  de 
plusieurs  pièces  réunies  à  l'aide  de  parties  filetées. 

L'arbre  de  transmission  reçoit  lui-môme  son  mouvement  de 
rotation  partielle,  par  l'intermédiaire  d'-une  tige  horizontale 
parallèle  à  Taxe  de  la  voie,  actionnée  directement  par  le  levier 
de  manœuvre,  ou  communiquant  à  l'aide  d'un  système  de  le- 
viers coudés,  avec  l'extrémité  de  la  tige  filetée  ou  de  la  crémail- 
lère, mise  en  mouvement  par  le  garde-frein. 

Dans  ces  dernières  années,  M.  Stilmant  a  proposé  de  rem- 
placer ce  mode  de  transmission,  —  leviers  coudés,  bielles  et 
manivelles,  —  par  l'emploi  beaucoup  plus  simple  d'un  coin  en 
fer,  mobile  dans  le  sens  vertical  et  pressant,  par  ses  deux 
faces  obliques,  les  parois  extérieures  des  supports  de  sabots. 
Le  mouvement  du  coin  peut  être  obtenu  soit  directement  par 
un  levier,  soit  par  une  vis  ou  une  crémaillère  communiquant 
avec  lui  au  moyen  de  tiges  de  transmission  et  de  leviers  de 
renvoi.  Le  serrage  ainsi  obtenu  est  très-énergique;  cette  con- 
dition permet  de  substituer  le  fer  au  bois  pour  la  construction 
des  sabots  et  réaliser  ainsi  une  notable  économie  dans  les  frais 
d'entretien. 

Levier*  —  L'application  du  système  à  levier  aux  freins 
de  voiture  se  retrouve  encore  aujourd'hui  aux  chemins  de 
l'État  en  Bavière,  à  la  ligne  du  Midi  en  France,  sous  la  forme 
perfectionnée  par  M.  Tabuteau,  et  enfin  à  l'Est  (France)  dans  le 
système  proposé  par  M.  Stilmant. 

La  première  de  ces  applications  répond  à  un  but  spécial, 
celui  de  faire  manœuvrer  à  la  fois  plusieurs  freins  par  le  même 
agent.  A  cet  cfret,  le  levier  s'élève  verticalement  à  l'une  des  ex- 
trémités de  la  voiture,  de  manière  à  dépasser  la  toiture  d'une 
quantité  suffisante  pour  laisser  à  la  corde  de  manœuvre  toute 
son  action.  Un  ressort,  fixé  d'un  côté  aux  parois  de  la  caisse  et 
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appuyant  de  l'autre  sur  le  levier  par  l'intermédiaire  d'un  galet, 
maintient  constamment  le  levier  écarté,  et,  par  conséquent,  le 
frein  desserré.  La  corde,  passant  sur  une  poulie  dont  la  chape 
est  fixée  au  levier,  permet  d'effectuer  le  serrage  à  distance.  Une 
seconde  poulie  de  renvoi,  maintenue  horizontalement  à  l'aide 
d'un  support  fixé  sur  le  toit  de  la  voiture,  sert  à  renvoyer  le 
mouvement  d'un  véhicule  au  suivant  ;  enfin,  l'extrémité  de  la 
corde  aboutit  à  un  tambour  manœuvré  par  le  garde-frein  à 
l'aide  d'un  volant  et  de  pieux  roues  d'angle.  Un  seul  agent  peut 
ainsi,  à  l  aide  de  cette  disposition,  donner  le  mouvement  aux 
freins  de  quatre  voitures. 

La  manœuvre  de  M.  Tabuteau  se  distingue  par  l'interposi- 
tion, entre  le  levier  de  manœuvre  et  la  tige  de  transmission, 
d'un  système  de  leviers  coudés  dont  les  rapports  avec  le  pre- 
mier sont  combinés  de  telle  sorte  que  le  serrage  des  sabots  de 
la  voiture  puisse  être  obtenu  sans  peine  et  d'une  façon  très- 
rapide  et  énergique;  mais  la  complication  delà  transmission 
et  la  longueur  de  la  course  qu'il  faut  faire  parcourir  à  l'extré- 
mité du  levier  de  manœuvre  nous  semblent  devoir  présenter, 
au  point  de  vue  de  l'entretien  d'une  part,  et  de  la  facilité  de  la 
manœuvre  de  l'autre,  des  inconvénients  qqi  ne  justifieraient  pas 
sa  substitution  aux  systèmes  ordinairement  employés  dont 
notjs  parlerons  plus  loin. 

Le  seul  cas  dans  lequel  la  simple  manœuvre  à  levier,  —  c'est- 
à-dire  composée  d'un  seul  de  ces  organes,  —  puisse  aujour- 
d'hui trouver  une  application  vraiment  avantageuse,  est  celui 
de  la  disposition  proposée  par -M.  Stilmant.  L'énergie  de  serrage 
obtenue  par  l'application  du  coin  ,  jointe  à  la  rapidité  de  ma- 
nœuvre qui  résulte  de  l'emploi  du  levier  comme  moyen  de 
transmission,  font  de  la  réunion  de  ces  deux  organes  un  sys- 
tème répondant  aux  conditions  que  nous  avons  énoncées  plus 
haut,  et  nous  paraît  à  ce  point  de  vue  pouvoir  rendre  dans  la 
suite  des  services  importants;  cette  opinion,  qui  résulte  des 
essais  qui  en  ont  été  faits  dans  ces  dernières  années,  deman- 
derait d'ailleurs  à  être  appuyée  par  une  plus  longue  expé- 
rience. 
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Vis  et  crémaillère.  —  Nous  arrivons  maintenant  au  sys- 
tème de  manœuvre  des  freins  le  plus  répandu  et  qui  a  réuni 
jusqu'ici  le  plus  d'avantages.  La  transmission  à  vis  comprend 
une  tige  verticale  de  u-,030  de  diamètre,  placée  à  l'arrière 
de  la  voiture  et  pouvant  tourner  dans  deux  collets  fhés  à  la 
paroi  de  cette  dernière  ;  sur  une  partie  de  sa  longueur  entre 
les  deux  supports,  elle  est  filetée  et  traverse  un  écrou  qui 
monte  ou  descend  suivant  le  sens  du  mouvement  de  rotation 
transmis  à  la  tige  par  un  volant  à  manette  calé  à  sa  partie  su- 
périeure. L'écrou,  de  son  côté,  transmet  le  mouvement,  par  un 
levier  coudé,  à  la  tige  horizontale  placée  sous  le  châssis,  qui 
avance  ou  recule  selon  le  sens  du  mouvement  appliqué  à  la  vis, 
en  imprimant  un  mouvement  analogue  aux  sabots,  soit  direc- 
tement, soit  par  l'intermédiaire  d'un  arbre  horizontal  suspendu 
au  châssis. 

Quelquefois  on  rencontre,  à  la  place  delà  vis  et  de  son  écrou, 
un  pignon  monté  sur  un  arbre  à  manivelle  et  mettant  en  mou- 
vement une  crémaillère,  qui,  en  montant  ou  en  descendant, 
agit  sur  les  tringles  de  manœuvre  des  sabots  à  la  façon  de 
l'écrou  mis  en  mouvement  par  la  vis. 

Diverses  dispositions  ont  été  étudiées  en  vue  d'augmenter  la 
rapidité  du  serrage  de  ces  deux  modes  de  transmission.  Tel  est 
le  but  du  frein  à  contre-poids  employé  sur  le  chemin  de  fer  du 
Nord  français,  et  dont  le  principe  consiste  à  obtenir  le  contact 
des  sabots  sur  la  roue  par  la  chute  rapide  d'un  contre-poids, 
en  réservant  l'action  ultérieure  du  garde-frein  pour  effectuer  le 
serrage  seulement.  On  comprend  facilement  que  l'on  gagne 
ainsi  tout  le  temps  nécessaire  à  l'agent  dans  les  freins  ordi- 
naires pour  amener  les  sabots  de  leur  position  initiale  au  con- 
tact des  roues.  D'autres  fois,  on  se  contente  simplement  de 
rendre  cette  distance  à  parcourir  aussi  faible  que  possible,  en 
limitant  par  des  taquets  le  mouvement  de  recul  des  sabots.  Les 
4igures  497-498  montrent  deux  dispositions  de  ce  genre  em- 
ployées sur  les  chemins  du  Hanovre.  Dans  la  première,  l'écrou  b 
vient  rencontrer  le  taquet  c  dans  le  mouvement  de  desserrage, 


Digitized  by 


CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  VOITURES. 


aGn  de  pouvoir  conserver  toujours  la  môme  distance;  quelle 
que  soit  l'usure  des  sabots,  ce  taquet  est  monté  sur  une  cré- 
maillère que  l'écrou  b  peut  entraîner  dans  son  mouvement 
ascensionnel.  Dans  la  figure  498,  i'écrou  m  remonte  pendant 


Fi*.  W. 


Pig.  498. 


Frétai.  —  Transmission  de  mouvement.  —  (Hanovre.]    Échelle  — . 
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le  serrage,  et  dans  le  desserrage  s'arrête  sur  le  contre-écrou  c, 
que  l'on  peut  fixer  à  différentes  hauteurs,  à  mesure  que  l'usure 
des  sabots  augmente  la  longueur  du  chemin  à  parcourir.  Nous 
ferons  remarquer  toutefois  que,  dans  ce  cas,  il  arrive  que 
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1  'écrpu  m  une  fois  sorti  du  pas  de  vis  n'y  rentre  pas  toujours  de 
lui-même  ;  la  première  solution  nous  paraît  donc  préférable  : 
Tune  et  l'autre  érigent  d'ailleurs  un  entretien  suivi  duquel  dé- 
pendra nécessairement  leur  bon  fonctionnement. 

Partant  du  principe  suivant,  que  le  frottement  de  roulement 
d'une  roue  au  repos  sur  un  rail  est  environ  le  double  du  frotte- 
ment de  glissement  de  cette  même  roue  glissant  sur  le  rail,  les 
ingénieurs  du  Niederschlesisch-Markichen  Eisenbahnont  admis 
qu'avec  la  moitié  de  la  force  nécessaire  pour  produire  le  ralen- 
tissement en  arrêtant  le  mouvement  de  rotation  de  la  roue,  on 
pouvait  arriver  au  même  effet  en  empêchant  le  calage  de 
celle-ci.  La  solution  consistait  donc  à  limiter  l'effort  à  exercer 
sur  le  volant  du  frein,  en  rendant  impossible  le  mouvement  de 
la  vis  aussitôt  qu'il  aurait  atteint  une  valeur  maxima  déter- 
minée à  l'avance.  Mais,  considérant  que  cette  valeur  ne  pouv  ait 
être  constante  et  devait  nécessairement  varier  avec  là  charge  du 
véhicule,  ils  songèrent  à  intéresser  le  poids  de  ce  dernier  en 
réunissant  au  moyen  d'un  système  de  balanciers  convenable- 
ment  calculés  la  crapaudine  du  support  de  la  vis  de  transmission 
aux  ressorts  de  suspension  du  véhicule.  Aussitôt  que  l'effort 
exercé  par  le  garde-frein  sur  le  volant,  dépassant  la  résistance 
du  support,  fait  fléchir  le  ressort  \  tout  le  système  de  la  trans- 
mission s'abaisse,  et  un  taquet  monté  sur  la  vis  venant  buter 
contre  un  arrêt  fixé  à  la  charpente  du  véhicule,  rend  impossible 
un  serrage  plus  complet.  (Exposition  de  1807.) 

La  manœuvre  à  vis  ou  crémaillère,  comme  celle  à  levier,  pré- 
sente des  applications  permettant  de  manœuvrer  plusieurs 
freins  à  la  fois  ;  nous  avons  décrit  (378)  les  dispositions  de  ce 
genre  employées  sur  le  chemin  du  Nord  français  et  le  Lan- 
cashire-Yorkshire  Kailway,  système  Newall,  et  sur  le  North- 
London  Ilailvvay,  —  il  est  donc  inutile  d'y  revenir  ici. 

Nous  avons  exposé  plus  haut  (376)  les  raisons  qui  ont  dé- 

1  Les  longueurs  du  balancier  sont  calculées  de  manière  que  l'effort  des 
sabots  sur  la  roue  ne  dépasse  jamais  le  quart  de  la  charge  totale  des 
ressorts. 
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terminé  quelques  constructeurs  à  rechercher  les  moyens  de 
remplacer  dans  la  manœuvre  des  freins  l'action  de  l'homme 
par  une  action  automatique.  Nous  avons  également  discuté 
la  valeur  de  ces  raisons,  et  si  nous  sommes  arrivé  à  conclure 
en  faveur  des  freins  manœuvres  à  la  main,  nous  devons  ce- 
pendant reconnaître  que  l'étude  de  cette  question  a  eu  pour 
résultat  la  découverte  de  plusieurs  dispositions  ingénieuses, 
parmi  lesquelles  il  en  est  qui  ont  donné  des  résultats  sinon 
absolument  satisfaisants,  du  moins  très-intéressants  et  méri- 
tant à  ce  titre  toute  l'attention  de  l'ingénieur.  Nous  citerons 
principalement  le  frein  automoteur  de  M.  Guérin  et  le  frein  à 
embrayage  électrique  de  M.  Achard. 

Frein  Guérin.  —  Le  principe  appliqué  par  M.  Guérin  à  la 
construction  de  son  frein  automoteur  est  le  suivant  :  Lorsqu'un 
train  est  lancé  à  une  certaine  vitesse  et  que  le  mécanicien 
ferme  le  régulateur,  les  divers  véhicules,  en  vertu  de  leur  puis- 
sance vive  acquise  par  le  mouvement,  exercent  les  uns  sur  les 
autres  une  pression  qui  se  traduit  par  une  tension  considérable 
des  ressorts  de  choc  et  de  traction  à  l'arrière  de  chacun  d'eux. 
Si,  à  ce  moment,  ce  ressort,  au  lieu  de  s'appuyer  sur  le  châssis, 
est  disposé  de  manière  à  presser  l'extrémité  d'un  levier  agis- 
sant sur  Taxe  des  sabots  du  frein,  il  est  clair  que  cette  pressiou 
dont  nous  venons  de  parler,  en  se  transmettant  audit  levier, 
pourra  remplacer  avantageusement  l'action  du  garde-frein. 
Telle  est,  en  ellet,  la  disposition  mise  en  pratique  dans  le  frein 
automoteur  de  M.  Guérin.  l'ne  difficulté  se  présentait  toutefois 
dans  son  application,  car  il  fallait  mettre  le  frein  dans  l'impos- 
sibilité d'agir,  lorsque  la  tension  du  ressort  se  produirait  par 
d'autres  causes  que  celles  précédemment  mentionnées,  telles 
que  la  marche  en  arrière  ou  les  manœuvres  dans  les  gares. 
L'inventeur  est  arrivé  à  vaincre  la  difficulté  au  moyen  d'une 
disposition  très-ingénieuse  :  Un  petit  levier  coudé,  placé  entre 
la  traverse  d'arrière  et  l'embase  du  crochet  d'attache,  et  mobile 
autour  de  son  centre,  peut,  en  prenant  une  certaine  position, 
venir  caler  la  tige  de  traction  et  l'empêcher  de  reculer  ;  dans 
ce  cas,  rien  n'empêche  le  mouvement  de  recul  de  la  voiture. 
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Mais  aussitôt  que  la  vitesse  du  véhicule  atteint  une  certaine 
limite,  un  manchon  de  forme  particulière,  monté  sur  l'essieu 
d'arrière,  vient,  en  tournant  sous  l'action  de  la  force  centrifuge, 
agir  sur  l'un  des  bras  d'un  levier,  dont  l'autre  extrémité  por- 
tant à  son  tour  sur  le  petit  levier  coudé  qui  retient  le  crochet  de 
traction,  le  dégage  et  rend  à  la  tige  la  possibilité  d'agir  sur  le 
ressort.  (Perdonnet,  Traité  élémentaire,  chap.  x.) 

Frein  électrique  de  M.  Achard.  —  Le  but  poursuivi  par  l'au- 
teur a  été  :  i°  de  rendre  possible  la  manœuvre  de  tous  les  freins 
du  train  par  un  seul  agent  placé  soit  sur  la  machine,  soit  en  un 
autre  point;  2°  d'arriver  à  une  disposition  telle,  que  la  rup- 
ture d'un  attelage  ou  simplement  d'un  des  conducteurs  élec- 
triques qui  servent  à  la  manœuvre,  fasse  agir  les  freins  auto- 
matiquement. Comme  on  le  voit,  le  problème  présentait  un 
véritable  intérêt  et  la  solution  a  été  aussi  complète  que  possible. 

L'un  des  essieux  delà  voiture  porte  un  excentrique  sur  lequel 
peut  venir  appuyer  un  levier  en  fer  doux,  qui,  animé  alors  d'un 
léger  mouvement  d'oscillation,  fait  marcher,  par  l'intermédiaire 
d'un  cliquet,  un  arbre  auxiliaire  parallèle  aux  essieux.  Un 
électro-aimant,  dans  lequel  circule  un  courant  électrique,  re- 
tient le  levier  suspendu  et  ne  lui  permet  de  s'appuyer  sur 
l'excentrique  que  lorsque  le  courant  vient  à  être  interrompu 
soit  par  l'agent  du  train,  soit  à  la  suite  de  la  rupture  du  61 
conducteur.  Dans  l'un  ou  l'autre  cas,  l'arbre  intermédiaire  mis 
en  mouvement  par  le  levier  et  son  cliquet  entraîne  en  tournant 
un  électro-aimant  calé  sur  lui.  D'autre  part,  l'arbre  de  trans- 
mission de  mouvement  des  freins  porte  un  levier  actionné  par 
une  chaîne  qui  s'enroule  sur  deux  tambours  portant  chacun  un 
plateau  en  fer  doux  et  montés  fous  sur  le  même  arbre  que 
lï'lectro-aimant,  dételle  sorte  que  l'action  de  ce  dernier  sur  les 
plateaux,  lorsque  le  courant  électrique  agit,  les  oblige  à  tourner 
avec  lui  et  fait  enrouler  la  chaîne  qui  agit  sur  le  levier  et  sur 
les  freins.  (Académie  des  sciences.  Prix  Mont  von.  18(iG.) 

Un  troisième  électro-aimant  et  une  pile  placés  sur  le  véhi- 
cule font  circuler  un  courant  dans  le  deuxième  aimant  aussitôt 
que  l'autre  courant  se  trouve  interrompu  dans  le  premier,  et, 
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de  cette  façon,  le  fonctionnement  de  l'appareil  peut  se  faire 
soit  à  la  volonté  du  mécanicien,  soit  indépendamment  de  lui, 
toutes  les  fois  qu'une  cause  quelconque  vient  interrompre  le 
courant  principal.  Une  sonnerie,  mise  en  action  dans  le  même 
cas,  avertit  les  agents  du  train  du  fonctionnement  de  l'appareil. 

On  voit  que,  dans  ces  divers  freins  automoteurs,  la  ma- 
nœuvre est  fondée  sur  des  applications  parfaitement  rationnelles 
de  la  mécanique.  Mais  on  ne  peut  se  dissimuler  que  l'action  à 
produire  dépend  uniquement  du  fonctionnement  parfaitement 
régulier,  mais  inintelligent  de  tous  les  organes.  Que  l'un  quel- 
conque de  ces  organes  essentiels  vienne  à  modifier  ses  fonctions, 
et  la  manœuvre  du  frein  est  contrariée,  son  action  annulée 
ou  exagérée,  en  un. mot,,  abandonnée  ou  laissée  à  la  force 
brutale.  L'exploitation  des  chemins  de  fer  ne  peut  pas  se  sou- 
mettre à  cette  condition.  Elle  doit  exiger  de  ses  ingénieurs 
l'application  d'appareils  simples  et  en  tout  temps  efficaces,  de 
ses  agents  la  vigilance  et  l'emploi  intelligent  des  moyens  mis  à 
leur  disposition. 

385.  Observations  sur  l'entretien  des  voitures.  —  NOUS  em- 
pruntons aux  instructions  du  service  du  matériel  de  différentes 
lignes  en  exploitation  une  grande  partie  des  observations  qui 
suivent  relativement  à  l'entretien  courant  des  voitures,  en  pro- 
cédant dans  l'ordre  que  nous  avons  adopté  pour  la  description 
et  les  développements  qui  ont  fait  le  sujet  de  ce  paragraphe. 

Toutes  les  fois  qu'une  voiture  arrive  dans  une  gare  pour  y 
séjourner,  ou  qu'elle  va  quitter  cette  gare  après  y  être  restée  un 
certain  U>rups,  les  agents  chargés  de  cette  partie  du  service  — 
les  visiteurs  —  doivent  procéder  à  une  visite  complète,  tant  au 
point  de  vue  de  la  sécurité  qu'à  celui  de  l'entretien  économique 
du  matériel. 

Caisse  et  châssis.  —  Les  visiteurs  devront  porter  leur  atten- 
tion sur  la  solidité  du  châssis  et  de  la  caisse,  examiner  si  les 
tenons  sont  en  bon  état,  si  les  boulons  et  harpons  de  ces 
assemblages  sont  bien  serrés,  si  les  bois  ne  présentent  pas  de 
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gerçures  pouvant  en  compromettre  la  solidité  ;  —  veiller  h  ce 
que  1rs  portières  fonctionnent  bien  ;  les  savonner  et  leur  donner 
du  jeu  quand  cela  est  nécessaire;  tenir  les  serrures  en  parfait 
état  de  propreté  et  les  graisser  légèrement.  Ils  doivent,  dans  le 
matériel  qui  est  muni  de  loqueteaux  de  portières,  surveiller 
ces  organes  de  la  fermeture,  et  les  remplacer  toutes  les  fois 
qu'ils  seront  cassés;  —  maintenir  les  glaces  des  portières  en 
bon  état  et  bien  fixées  à  leurs  châssis  ;  assurer  à  ces  châssis 
un  bon  fonctionnement  sans  jeu  dans  leur  baie;  remplacer  les 
ressorts  cassés  ou  qui  ont  perdu  leur  bande,  sans  cela  le  mou- 
vement de  la  voiture  imprime  au  châssis  un  balancement 
désagréable,  et,  en  outre,  fait  pénétrer  l'air  froid  en  hi\er  ou 
la  poussière  en  été,  ce  qui  incommode  les  voyageurs  ;  —  s'as- 
surer enfin,  chaque  fois,  que  les  planchers  des  voitures  n'ont 
aucun  trou  et  ne  sont  pas  disjoints. 

L'attention  du  visiteur  doit  porter  particulièrement  sur  la 
solidité  des  mains-courantes  et  marchepieds  dont  font  usage  les 
voyageurs  soit  pour  monter  soit  pour  circuler  sur  l'impériale  ; 
remplacer  et  repiquer  les  palettes  en  fer,  lorsque,  par  suite 
d'usure,  elles  sont  devenues  glissantes. 

On  nettoiera  les  parois  extérieures  de  la  caisse  avec  soin, 
prenant  garde  de  ne  pas  dégrader  la  peinture  en  enlevant 
les  matières  adhérentes;  l'emploi  de  l'eau  facilitera  ce  tra- 
vail, et,  dans  les  angles  rentrants,  on  ne  devra  jamais  se 
servir  de  la  brosse  ou  du  balai,  mais  effectuer  le  nettoyage 
par  simple  injection  d'eau  au  besoin  lancée  par  une  pompe 
à  main.  On  lavera  ensuite  toutes  les  parties  avec  une  éponge 
mouillée,  en  prenant  soin  que  l'eau  soit  parfaitement  exempte 
de  sable  ou  de  petits  graviers  qui  rayeraient  la  surface  du 
vernis  ;  —  on  terminera  le  nettoyage  en  essuyant  les  parois 
avec  une  peau  blanche  et  douce.  En  observant  ces  précau- 
tions, on  arrive  à  conserver  très-longtemps  la  couche  de  ver- 
nis ;  mais  il  n'en  serait  pas  de  nième  si  on  faisait  usage,  pour 
le  lavage,  d'eau  chaude,  impure,  chargée  de  sable,  ou  enfin 
savonneuse,  et  si  on  employait  pour  enlever  les  taches  de  boue 
et  la  poussière  un  couteau,  un  balai  ou  une  brosse  trop  dure. 
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Sur  les  fenêtres,  on  enlèvera  la  poussière  extérieurement  et 
intérieurement;  —  on  lavera  les  carreaux  en  frottant  avec  une 
peau  de  daim,  et  les  essuyant  avec  des  torchons  de  toile.  Les 
cadres  seront  essuyés  ou  brossés,  selon  que  le  bois  sera  appa- 
rent ou  recouvert  de  drap. 

Eu  nettoyant  les  parties  métalliques,  mains-courantes,  bou- 
tons de  portières,  loqueteaux,  etc.,  on  devra  prendre  garde  à 
ne  pas  salir  ou  endommager  les  parois  de  la  caisse. 

Lès  coussins  et  parties  rembourrées  de  l'intérieur  doivent 
ôtre  battus  avec  un  fouet  à  lanières  ou  en  jonc,  et  brossées  soi- 
gneusement pour  enlever  complètement  la  poussière1.  A  l'aide 
d'un  balai  et  d'un  torchon,  on  nettoiera  les  autres  partiés  de  la 
garniture.  Après  avoir  enlevé  les  tapis  de  pied  pour  les  battre 
et  les  brosser,  on  lavera  le  parquet  avec  un  linge  humide.  La 
même  opération  suffira  au  nettoyage  intérieur  des  voitures  de 
troisième  classe,  que  l'on  essuiera  ensuite  avec  un  linge  sec. 

Ressorts  de  suspension.  — Les  ressorts  de  suspension  doivent 
occuper  rigoureusement  la  position  qui  leur  est  assignée  et  re- 
poser sur  le  milieu  de  la  boîte  à  graisse  ;  les  ferrures,  étriers, 
boulons,  etc.,  en  bon  état,  seront  bien  assujettis,  et  ne  gêneront 
dans  aucun  sens  le  mouvement  du  ressort,  qui  doit  ôtre  égale- 
ment chargé  à  ses  deux  extrémités  ;  les  menottes  de  suspension, 
les  boulons  et  les  supports  seront  aussi  examinés  avec  soin. 

Attelage.  — Les  vis  des  tendeurs  doivent  ôtre  tenues  dans 
un  parfait  état  de  propreté;  pour  les  graisser,  verser  une  pe- 
tite quantité  d'huile  sur  la  vis,  faire  fonctionner  les  écrous,  puis 
essuyer  la  vis  pour  que  la  poussière  ne  puisse  s'y  attacher.  A  • 
chaque  visite,  s'assurer  que  les  filets  ne  sont  pas  arrachés  et  que 
la  vis  est  exempte  de  fissures. 

L'attelage  des  différents  véhicules  entre  eux  doit  toujours 
ôtre  facile,  et,  dans  ce  but,  présenter  la  plus  grande  uniformité. 

1  Sur  le  chemin  du  Nord -Est  suisse,  dans  le  but  d'assurer  à  ces  garni- 
tures Une  plus  longue  durée  en  les  préservant  de  l'attaque  des  insectes,  on 
injecte  une  certaine  quantité  de  poudre  insecticide.  Celte  précaution  ne 
nous  parait  pas  inutile,  et  nous  croyons  devoir  appeler  sur  ce  point  l'at- 
tention des  agents  chargés  de  l'entretien  du  matériel  de  transport. 
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Voici,  comme  exemple,  les  conditions  adoptées  pour  cet  atte- 
lage par  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  : 

Ressorts  de  choc  /  Résistance  maxima  au  choc   3550k,00 

et  traction  re-1  Flexibilité  pour  1  000  kilogrammes  au  choc.  C^OÎS 

Mes  par  deux  <  Flexibilité  pour  1  000  kilogr.  à  la  traction..  0m,0l0 

tirants  écartés/                      (  Grandes  lignes   600",00 

de  1  mètre.    I  Ba,lde  ,mtia,e'  '  '  i  Banlieue   800*,00 

„        ...     ,  .     ..    ..  ....  (Grandes  lignes   0»,06;î 

Course  des  tiges  de  traction  limilce  a  < ..       °  AM  A<1„ 

°  )  Banlieue   0m,0J5 

SaiHie  des  tampons  sur  l'intérieur  des  crochets  de  traction  . . .  0m,345 

Excédant  des  chaînes  de  sûreté  sur  les  tampons   0m,070à  0",IW 

/Long,  intérieure  maxima  du  tendeur  développé.  0m,936 

l  Long,  intérieure  minima  du  tendeur  développé.  0m,665 

Tendeurs. . .  <  Longueur  de  l'axe  i  De  la  grande  maille   0m,330 

I    à  l'intérieur  ...  î  De  la  petite  maille   0m,235 

'  Longueur  total»;  de  la  vis  •   0m,440 

Ecartcment  des  tampons  de  choc   lm,730 

Ecartement  des  chaînes  de  sûreté     1 m,  1 80 

Ces  diverses  dimensions  doivent  être  vériGées  avec  soin  de 
temps  en  temps,  de  manière  à  s'assurer  qu'aucun  dérange- 
ment ne  s'est  produit  dans  l'ensemble  de  l'appareil  de  traction 
et  que  toutes  les  pièces  ont  conservé  exactement  leur  position 
relative.  La  hauteur  des  tampons  au-dessus  des  rails  demande 
également  une  vérification  à  la  jauge,  ainsi  que  l'ouverture  des 
crochets  d'attelage  et  de  ceux  des  chaînes  de  sûreté.  Les  tiges 
des  tampons  doivent  pouvoir  fonctionner  librement  dans  les 
boisseaux  et  être  maintenus  pour  cela  dans  un  parfait  état  de 
propreté.  Les  boulons  d'attache  des  boisseaux  au  châssis  exi- 
gent également  l'attention  du  visiteur;  aussitôt  que  l'un  d'eux 
est  desserré  ou  perdu,  le  resserrer  ou  le  remplacer  immédia- 
tement pour  éviter  la  rupture  des  boisseaux,  rupture  qui  se 
produit  dès  qu'ils  peuvent  battre  contre  le  châssis. 

Plaques  de  garde.  —  Les  boulons  d'attache  qui  relient  les 
plaques  de  garde  au  châssis  doivent  être  maintenus  en  bon  état 
et  convenablement  serrés  ;  le  visiteur  s'assurera  que  les  plaques 


Digitized  by  Google 


I 

CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  VOITURES.  449 

de  garde  ne  sont  pas  faussées  de  manière  à  faire  coincer  la  boîte 
à  graisse  dans  ses  guides  ou  à  faire  dévier  l'essieu. 

Boites  à  graisse.— Il  importe  de  s'assurer,  pendant  la  visite, 
que  les  couvercles  et  les  dessous  de  boîtes  à  graisse  fer- 
ment hermétiquement ,  toute  solution  de  continuité  pouvant 
donner  lieu  à  un  épanchement  d'huile  ou  à  l'introduction  du 
sable  sur  la  fusée,  qui  dans  l'un  ou  l'autre  cas  ne  tarderait  pas 
h  s'échauffer. 

On  visitera  les  coussinets  et  les  fusées  à  des  époques  fixées  à 
l'avance,  —  tous  les  trois  mois  au  moins  pour  les  voitures  des 
trains  à  grande  vitesse  ;  —  la  date  de  la  visite  est  inscrite  sur 
le  châssis,  ainsi  que  l'épaisseur  des  coussinets  à  la  dernière  vé- 
rification. —  Indépendamment  de  ces  visites  régulières,  il  y  a 
intérêt  capital  à  s'assurer  de  l'état  du  coussinet  et  de  la  fusée, 
toutes  les  fois  qu'une  boîte  a  chauffé  d'une  manière  notable. 
Dans  ce  cas,  pour  la  refroidir  on  met  une  cale  dessous  et,  avec 
uncricplacéàcôté,  l'on  soulève  le  châssis,  de  manière  à  séparer 
le  coussinet  de  la  fusée,  puis  on  verse  de  l'eau  entre  les  deux. 
Si  l'on  ne  prend  pas  cette  précaution,  le  coussinet  étant  pressé 
sur  la  fusée  par  le  poids  du  véhicule,  l'eau  ne  pénètre  que  dif- 
ficilement et,  en  outre,  le  cuivre  tend  à  se  détacher  du  cous- 
sinet par  petites  parcelles  qui  se  soudent  avec  la  fusée  ;  lors- 
que ensuite  la  voiture  est  mise  en  mouvement,  ces  parcelles  de 
cuivre,  qui  forment  saillies  sur  la  fusée,  font  gripper  le  coussi- 
net, et  réchauffement  est  plus  considérable  que  si  l'on  n'avait 
pas  refroidi  la  boîte. 

Lorsque  les  coussinets  se  trouvent  réduits  par  l'usure  à  la 
limite  d'épaisseur,  il  importe  de  les  remplacer  sans  tarder,  afin 
de  ne  pas  les  exposer  à  une  rupture.  Il  en  est  de  même  lorsque 
le  jeu  latéral  sur  la  fusée  atteint  un  certain  degré.  Ainsi,  au 
chemin  dont  nous  parlons,  le  coussinet  est  retiré  du  service 
lorsque  le  jeu  initial  deOm,002  est  arrivé  à  0m,006. 

Essieux.  —  La  réduction  du  diamètre  de  la  fusée  entraîne 
également  la  nécessité  de  rebuter  l'essieu;  ce  diamètre  devra 

T.  m.  29 
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donc  être  l'objet  d'une  vérification  fréquente  à  l'aide  du  gabarit; 
ou  s'assurera  aussi  avec  soin  que  la  fusée  ne  s'est  pas  usée  en 
cùne,  c'est-à-dire  que  dans  sa  longueur  elle  ne  présente  pas 
une  différence  de  diamètre  atteignant  0m, 002  à  0*,003,  auquel 
cas  il  deviendrait  nécessaire  d'enlever  l'essieu  pour  lui  faire 
subir  un  nouveau  tournage,  si  son  diamètre  le  permet. 

Les  autres  parties  de  l'essieu  doivent  être  scrupuleusement 
examinées,  afin  de  constater  qu'il  n'y  a  pas  de  fissure  \  Pour 
s'assurer  que  les  essieux  ne  sont  pas  forcés,  on  présente  la  jauge 
d'écartement  en  quatre  points  opposés  deux  à  deux  sur  la  face 
intérieure  des  bandages. 

Roues.  —  Il  importe  de  ne  laisser  circuler  que  des  roues 
satisfaisant  aux  conditions  suivantes  :  le  moyeu  ne  présente 
aucune  fissure;  les  clavettes  de  calage  sont  bien  à  leur  place 
et  Je  moyeu  n'est  pas  déplacé  sur  sa  portée  de  calage  ;  les 
rayons  et  la  jante  n'ont  pas  de  cassure. 

Toutefois  l'expérience  a  démontré  que  l'on  peut  sans  danger 
laisser  circuler  une  roue  en  fer  forgé  dont  la  jante  a  une  seule 
cassure  ;  mais  on  doit  retirer  du  service  celles  qui  en  présentent 
plusieurs. 

Bandages.  —  Pour  s'assurer  de  l'état  des  bandages,  on  les 
frappe  à  l'aide  d'un  marteau,  et  le  son  qu'ils  rendent  indique 
s'ils  sont  desserrés  sur  la  jante  ou  s'il  y  a  des  cassures  ;  on  exa- 
mine ensuite  s'il  n'y  a  aucune  paille  pouvant  entraîner  la  rup- 
ture ou  l'écrasement,  et  si  les  rivets  ou  boulons  qui  les  réu- 
nissent à  la  jante  ne  sont  ni  cassés  ni  desserrés.  On  doit  enfin 
vérifier,  à  l'aide  de  la  règle  d'écartement,  s'ils  sont  bien  calés 
à  la  distance  réglementaire  de  i'°,3G0  (fig.  496,  p.  432). 

Au  moyen  d'un  gabarit  appliqué  sur  la  surface  du  bandage, 
on  se  rendra  compte  de  la  profondeur  du  creux  produit  par  le 
frottement  sur  les  rails,  de  l'épaissQiir  du  bandage  et  de  celle 
du  boudin.  Dès  que  le  creux  aura  atteint  0m,00o,  on  retirera  les 

«  Le  chemin  de  fer  du  Midi  accorde  une  prime  de  tô  francs  à  tout  visi- 
teur qui  a  découvert  une  fissure  à  un  essieu. 
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roues  pour  leur  faire  subir  un  nouveau  tournage,  la  limite 
d'épaisseur  pour  la  mise  au  rebut  du  bandage  étant  arrêtée  à 
0W,019  pour  le  fer,  à  0",(Mo  pour  l'acier  fondu. 

Quand,  par  suite  du  déplacement  latéral  de  l'essieu,  le  bou- 
din de  l'une  des  roues  s'use  plus  vite  que  celui  de  la  roue  op- 
posée, il  faut  rechercher  avec  soin  la  cause  de  ce  déplacement  : 
—  une  plaque  de  garde  forcée;  —  un  coussinet  usé  latéra- 
lement;—  ou  enfin  un  mauvais  montage.  Le  visiteur  corrigera 
ce  défaut  et  retournera  l'essieu  bout  pour  bout,  si  toutefois 
le  boudin  usé  n'est  point  encore  arrivé  à  sa  limite  d'épaisseur 
(0m,018). 

Freins.  —  Les  freins  nécessitent  une  attenlion  toute  par- 
ticulière, en  raison  de  l'importance  de  leurs  fonctions  et  des 
dangers  qui  peuvent  résulter  du  refus  de  service  de  l'un 
d'eux;  il  sera  donc  de  la  première  importance  de  graisser 
avec  soin  toutes  les  articulations  et,  pour  les  freins  à  \is  en 
particulier,  de  tenir  cet  organe  dans  un  état  parfait  de  pro- 
preté. A  chaque  visite  nouvelle,  on  devra  s'assurer  qu'au- 
cune pièce  n'est  forcée,  fissurée  ou  cassée,  qu'il  n'y  manque 
aucun  boulon  ni  goupille,  que  les  filets  de  l'écrou  ou  de  la  vis 
ne  sont  pas  usés,  que  la  manœuvre  en  est  facile  et  que  les 
sabots  ont  un  serrage  suffisant.  On  donnera  d'ailleurs  du 
bois  au  frein  chaque  fois  que  les  sabots  seront  assez  usés  pour 
qu'il  soit  possible  de  manœuvrer  la  vis  de  règlement  ou  de 
changer  de  trou  les  boulons  qui  relient  les  bielles  de  ces  freins 
à  l'arbre.  En  donnant  du  bois,  on  réglera  les  sabots  avec  soin, 
afin  d'être  certain  qu'ils  portent  tous  sur  /es  roues  en  même 
temps. 

La  manœuvre  des  freins  demande  beaucoup  de  soin  de  la 
part  de  l'agent  qui  en  est  chargé.  11  importe,  en  effet,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit  (  376  ),  que  la  pression  exercée  sur  la 
roue  soit  telle  que  sa  vitesse  se  trouve  diminuée,  sans  toute- 
fois atteindre,  —  à  moins  de  nécessité  absolue,  —  le  calage 
complet  de  la  roue,  qui,  produisant  des  facettes  à  la  surface 
du  bandage,  ne  tarde  pas  à  mettre  ce  dernier  hors  de  service. 
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386.  Télégraphie  des  trains  en  marche.  —  NOUS  avons  jllS- 

qu'ici  renvoyé  à  la  troisième  partie,  — Exploitation,  —  toutes 
les  questions  touchant  la  télégraphie  appliquée  à  la  circulation 
des  trains l.  Force  nous  est  cependant  d'entrer  dans  quelques 
développements  relatifs  à  cet  important  sujet,  en  raison  de  sa 
connexité  avec  l'étude  de  la  construction  des  voitures,  et  de  son 
influence  sur  le  choix  du  système. 

La  question  de  sécurité  des  voyageurs  pendant  le  trajet  a 
depuis  longtemps  préoccupé  l'administration  et  les  ingénieurs 
chargés  de  l'exploitation  des  lignes  où  le  système  de  voitures 
employé  nécessite  l'application  d'une  disposition  spéciale  pour 
assurer  la  communication  des  agents  des  trains  entre  eux  ou 
des  voyageurs  avec  ces  derniers. 

Aucun  des  nombreux  systèmes  proposés  pour  atteindre  le 
résultat  désiré  n'a  paru  jusqu'ici  satisfaire  aux  données  du  pro- 
blème, qui  semble  devoir  attendre  longtemps  encore  une  so- 
lution pratique. 

Le  principe  mémo  de  la  question  est  contesté.  En  1857,  le 
rapporteur  de  la  commission  d'enquête  sur  les  chemins  de  fer 
s'exprimait  ainsi  : 

«  Quelques  personnes  désireraient  qu'il  fût  possible  de  met- 
tre à  la  disposition  de  tous  les  voyageurs  un  moyen  de  donner 
au  mécanicien  le  signal  d'arrêt.  Des  recherches  sérieuses  n'ont 
pas  été  faites  dans  cette  voie  par  les  Compagnies,  et  on  le  com- 
prend :  en  effet,  outre  que  le  problème  se  complique  au  point 
de  vue  mécanique,  il  y  aurait  à  craindre  que  certains  voyageurs 
ne  se  lissent  un  jeu  de  répandre  l'alarme  en  provoquant  l'arrêt 
des  trains  ou  n'abusassent  des  moyens  mis  à  leur  disposition 
exclusivement  pour  les  cas  graves,  en  donnant  le  signal  d'arrêt 
pour  des  ras  futiles  ou  sans  gravité  réelle  » 

Cependant,  en  1861,  à  la  suite  d'événements  qui  émurent 
vivement  le  public,  l'administration  crut  devoir  appeler  de 
nouveau  l'attention  des  Compagnies  sur  ce  sujet  et  nomma 
pour  étudier  la  question  une  nouvelle  commission  d'ingénieurs 
de  l'administration. 
1  l»part.,chap.Vll,  gi. 


Digitized  by  Google 


CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  VOITURES.  453 

Cette  commission,  après  examen,  écarta  tout  d'abord  l'idée 
d'une  communication  entre  les  voyageurs  et  les  agents  du  train 
et  se  borna  à  demander  que  les  Compagnies  fussent  invitées  : 
«  1°  à  pratiquer,  dans  le  délai  de  six  mois,  dans  les  comparti- 
ments de  première  et  de  deuxième  classe,  une  ou  deux  ouver- 
tures fermées  par  une  glace  transparente  et  placée  au-dessus  des 
filets  à  bagages  ;  2°  à  organiser  dans  le  môme  délai,  sur  toutes 
les  voitures  composant  les  trains  de  voyageurs,  un  système  de 
marchepieds  et  de  mains-courantes  horizontales,  qui  permît 
soit  aux  agents  du  train  soit  à  des  contrôleurs  spéciaux  de  par- 
courir toute  la  longueur  du  convoi  du  côté  des  accotements 
du  chemin  ;  3°  à  présenter  au  ministre  les  ordres  de  service 
arrêtés  par  elle  pour  ce  contrôle  de  route,  en  exécution  des 
prescriptions  ci-dessus.  » 

Enfin,  en  1863,  la  commission  d'enquête  sur  les  chemins 
de  fer,  résumant  dans  son  rapport  les  opinions  que  nous  ve- 
nons de  rappeler,  adopta  en  partie  les  mêmes  conclusions  et  dé- 
clara :  «  Que  la  communication  directe  entre  les  voyageurs  et  les 
agents  d'un  train  présenterait  plus  de  dangers  que  d'avantages; 
qu'elle  mettrait  aux  mains  du  public  un  moyen  d'arrêter  le 
train  à  tout  moment,  moyen  dont  l'emploi,  laissé  forcément  à 
la  libre  disposition  de  chacun  des  voyageurs,  serait  de  nature 
sinon  à  occasionner  des  accidents  par  des  arrêts  imprudents, 
au  moins  à  retarder  la  marche  des  trains  par  des  pertes  de 
temps  multipliées. . .  Que  les  mesures  recommandées  par  la  com- 
mission spéciale  de  1861  n'étant  pas  de  nature  à  amener  des 
résultats  efficaces,  il  ne  convenait  pas  d'en  prescrire  l'établisse- 
ment aux  Compagnies...  » 

«  Quant  aux  communications  nécessaires  pour  assurer  non 
plus  seulement  la  sécurité  individuelle  des  voyageurs,  mais 
celle  du  train  tout  entier,  la  communication  des  agents  du  train 
entre  eux  et  le  mécanicien,  »  la  Commission  a  été  d'avis  «qu'elle 
pouvait  être  établie  dans  beaucoup  de  cas,  et  qu'elle  devait 
l'être  toutes  les  fois  que  ce  serait  possible.  » 

En  Angleterre,  la  question  est  également  à  l'ordre  du  jour 
depuis  une  vingtaine  d'années,  et  le  capitaine  Tyler,  dans  un 
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rapport  présenté  à  l'administration  en  1865,  étudia  les  divers 
procédés  successivement  mis  à  l'essai  jusqu'à  cette  époque  ; 
nous  les  résumerons,  d'après  lui,  de  la  manière  suivante  : 

r  Emploi  d'une  cloche,  d'un  sifflet,  d'un  pétard  ou  de  tout 
autre  signal  acoustique,  avec  une  disposition  particulière  indi- 
quant le  compartiment  d'où  il  est  parti.  L'installation  de  ces 
systèmes  est  simple  et  facile,  mais  la  plupart  du  temps  sans 
effet  utile.  Dans  les  tranchées,  les  tunnels,  sur  les  ponts,  il  est 
impossible,  lorsque  le  vent  est  contraire  ou  que  la  vitesse  du 
train  est  considérable,  de  les  entendre. 

2°  Les  indicateurs  ou  signaux  optiques  ont  également  l'avan- 
tage de  la  simplicité  d'installation,  mais  demandent  une  atten- 
tion que  l'on  ne  saurait  exiger  que  d'un  employé  spécial  ;  leur 
effet  disparaît  d'ailleurs  dans  le  passage  des  souterrains,  pen- 
dant la  nuit,  le  brouillard  ou  sous  l'influence  de  la  fumée  de  la 
locomotive. 

3°  On  a  imaginé  l'emploi  de  glaces  dans  lesquelles  le  méca- 
nicien ou  le  chef  de  train  pourraient  voir  tout  ce  qui  se  passe 
dans  chaque  compartiment  ;  ces  appareils  demandent  beaucoup 
d'entretien,  deviennent  inutiles  dans  les  mêmes  circonstances 
que  les  précédentes  et  ne  sauraient  recevoir  l'approbation 
du  public,  pour  lequel  un  contrôle  de  cette  nature  est  toujours 
importun. 

4°  Les  signaux  rais  en  action  par  le  mouvement  des  roues  du 
tender  ou  du  fourgon  s  appliquent  mal  à  des  vitesses  variables, 
et  le  fonctionnement  des  freins  les  rend  inefficaces. 

5°  Les  tuyaux  acoustiques  régnant  sur  toute  la  longueur  du 
train  ne  fonctionnent  pas  d'une  manière  suffisante,  et  il  est 
difficile  d'arriver  par  leur  emploi  à  la  désignation  du  comparti- 
ment où  le  secours  est  réclamé1. 

6°  L'établissement  d'une  communication  extérieure  par  les 
marchepieds  n'est  pas  possible  sur  toutes  les  lignes,  en  raison 
du  peu  de  largeur  de  l'entre-voie  ;  il  faut  avoir  au  moins,  dans 

»  O  mode  de  communication,  appliqué  aujourd'hui  sur  le  chemin  de 
l'Est  (France),  paraîtrait  préférable  à  tout  autre,  d'après  les  essais  tentés 
sur  cette  ligne. 
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ce  cas,  0",70  entre  les  parois  des  voitures  et  celles  des  ouvrages 
d'art.  Ce  système  appliqué  en  Belgique  coûte  annuellement  la 
vie  à  un  employé,  en  moyenne. 

7°  Les  glaces  sans  tain  placées  dans  les  parois  n'ont  pas  une 
grande  efficacité,  quoiqu'elles  soient  employées  en  Angleterre 
sur  plusieurs  lignes. 

8°  Une  corde  courant  tout  le  long  du  train  et  aboutissant  à 
une  cloche  ou  à  un  sifflet  se  trouve  également  appliquée  en  An- 
gleterre sur  beaucoup  de  chemins,  mais  ne  donne  pas,  en  gé- 
néral, de  résultats  bien  satisfaisants,  surtout  pour  des  trains 
un  peu  longs. 

9°  Un  employé  spécial  chargé  de  la  surveillance  augmente 
beaucoup  les  frais  d'exploitation. 

i0°  Enfin  l'emploi  d'une  communication  électrique  semble 
le  plus  pratique,  en  raison  du  peu  d'entretien  nécessité  parles 
piles.  Un  appareil  de  ce  système,  construit  par  M.  Precce,  fut 
essayé  avec  succès  sur  le  South-Western  Railway.  Toutefois  le 
capitaine  Tyler  fait  remarquer  que  cette  disposition  ne  peut  être 
appliquée  avec  avantage  que  dans  le  cas  où  la  construction  do 
la  voie  permet  à  l'employé  de  se  rendre  immédiatement  au 
compartiment  d'où  est  parti  le  signal  de  détresse,  sans  être 
obligé  de  faire  auparavant  arrêter  le  train. 

Une  réunion  des  directeurs  des  principales  Compagnies  an- 
glaises, qui  examina  en  180ô*  cent  quatre-vingt-seize —  196  — 
propositions  s'appliquant  à  autant  de  systèmes  particuliers, 
constata  l'absence  de  tout  progrès  dans  cette  question  depuis 
douze  ans,  déclara  ^'impossibilité  d'introduire  dans  la  pratique 
un  système  quelque  peu  compliqué  en  raison  des  manutentions 
nombreuses  que  les  voitures  et  les  trains  ont  à  subir  sur  les 
lignes  de  la  Péninsule,  et  adopta  le  même  principe  que  les 
commissions  françaises,  à  savoir  :  que  les  avantages  pouvant 
résulter  de  l'adoption  d'un  moyen  de  communication  entre 
les  voyageurs  et  les  agents  seraient  plus  que  compensés  par 
l'inconvénient  forcé  de  le  laisser  entre  les  mains  des  voya- 
geurs. 

Cependant  plusieurs  Compagnies  françaises  continuèrent  à 
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s'occuper  de  la  recherche  d'une  solution  pratique  du  problème; 
le  Nord,  l'Est  et  le  chemin  de  Lyon  firent  de  nombreux  essais 
à  ce  sujet,  concernant  l'emploi  de  l'électricité.  Une  circulaire 
ministérielle  de  l'année  1865  prescrit  à  toutes  les  Compagnies 
l'application,  dans  un  délai  très-rapproché,  de  communications 
électriques  dans  les  trains,  indiquant  les  appareils  Prud'homme 
et  Achard,  dont  l'expérience  avait  été  faite,  comme  pouvant  sa- 
tisfaire à  cette  condition,  mais  sans  toutefois  exclure  l'adoption 
de  tout  autre  appareil  remplissant  le  môme  but. 

En  quoi  consistent  ces  deux  appareils  ? 

Le  système  de  communication  électrique  de  M.  Prud'- 
homme essayé  sur  les  chemins  de  fer  du  Nord  et  de  Lyon,  est 
établi  eu  vue  de  satisfaire  aux  conditions  suivantes*: 

1°  Mettre  les  différents  agents  attachés  au  service  du  train  à 
même  de  communiquer  entre  eux  ; 

2°  Faire  en  sorte  qu'un  voyageur  d'un  compartiment  quel- 
conque puisse  faire  appel  aux  différents  conducteurs  ; 

3°  En  cas  de  division  accidentelle  du  train,  faire  que  le  con- 
ducteur de  chaque  tronçon  soit  averti  de  la  rupture. 

Le  système  se  compose  : 

1°  D'une  pile  convenablement  disposée  pour  que  le  liquide 
et  les  sels  ne  puissent  s'échapper  des  vases  par  suite  des  oscil- 
lations du  train  ; 

2°  De  fils  métalliques  établissant  un  courant  que  l'on  peut 
ouvrir  ou  fermer  à  volonté  ; 

3°  D'un  avertisseur  qui  n'est  autre  chose  qu'une  sonnerie 
trembleuse,  placée  dans  la  même  boîte  que  la  pile. 

Gomme  les  vibrations  du  train  pourraient  influer  sur  la 
sonnerie  et  donner  un  faux  signal,  M.  Prud'homme  a  rendu 
mobile,  autour  d'un  point  fixe,  l'armature  réunissant  les  deux 
électro-aimants,  et  l'a  munie  d'un  retour  d'équerre  qui  vient 
buter  contre  le  marteau  et  l'empêcher  de  frapper  sur  le  timbre. 

• 

1  Cessionnaire  du  brevet  de  M.  Preece. 

'  Extrait  du  Hullelin  de  la  Socièlè  de*  ingénieur*  civil*.  Séance  du 
\  mai  1SG6.  Communication  de  M.  Bonnaterre  sur  les  appareils  électriques 
de  M.  Prud'homme. 
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Mais  aussitôt  que  le  courant  passe,  l'armature  est  attirée 
contre  les  bobines,  le  retour  d'équerre  se  lève  et  laisse  le 
marteau  libre. 

Les  pôles  positifs  des  deux  piles  communiquent  avec  les  barres 
d'attelage,  et,  pour  plus  de  garantie,  sont  mis  en  communi- 
cation avec  la  terre  par  les  plaques  de  garde. 

Quant  aux  pôles  négatifs,  ils  se  réunissent  au  moyen  de  fils 
métalliques  en  passant  par  des  commutateurs  après  avoir  tra- 
versé les  sonneries. 

Ces  commutateurs,  à  la  portée  de  chaque  conducteur,  peuvent 
mettre  à  volonté  en  communication  les  pôles  positifs  avec  les 
pôles  négatifs,  faire  par  là  fonctionner  les  sonneries  et  servir 
aux  avertissements  mutuels. 

Dans  chaque  compartiment  des  wagons,  deux  fils  communi- 
quant, l'un  à  la  ligne  des  pôles  négatifs,  l'autre  à  la  ligne  des 
pôles  positifs,  et,  convenablement  isolés,  aboutissent  aux  deux 
lames  d'un  bouton  de  contact. 

Le  voyageur,  en  appuyant  sur  ce  bouton,  met  en  communi- 
cation les  pôles  de  noms  contraires;  le  courant  passe,  et  les 
sonneries  fonctionnant  avertissent  simultanément  le  conducteur 
et  le  garde-frein.  Par  malice  ou  ignorance,  certains  voyageurs 
pourraient  faire  un  appel  inutile.  Aussi  ce  bouton  de  contact 
est  protégé  par  une  vitre  que  le  voyageur  est  obligé  de  briser 
pour  donner  le  signal. 

D'un  bout  du  train  à  l'autre,  les  pôles  positifs,  d'une  part,  les 
pôles  négatifs  de  l'autre,  sont  réunis  entre  eux  par  des  fils  mé- 
talliques passant  sous  les  châssis  et* sortant  à  chaque  extrémité 
des  wagons,  le  fil  négatif  par  des  anneaux  et  des  crochets 
munis  de  contacts  en  cuivre,  le  fil  positif  passant  par  la  barre 
d'attelage  et  par  la  terre;  ces  fils  viennent  se  relier  à  un  bouton 
de  contact  fixé  au-dessus  du  crochet  et  isolé  par  le  seul  fait  de 
l'accrochage. 

Chaque  extrémité  du  wagon  est  munie  d'un  crochet  et  d'un 
anneau,  par  conséquent  de  deux  attaches  réunissant  les  pôles 
négatifs  des  deux  piles  ;  mais  aussitôt  que,  pour  une  raison 
quelconque,  l'anneau  s'échappe  du  crochet,  celui-ci,  en  métal 
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bon  conducteur,  vient  toucher  un  contact,  et  met  en  commu- 
nication les  pôles  de  noms  contraires. 

Ainsi,  qu'une  cause  quelconque  fasse  rompre  un  train,  les 
anneaux  étant  séparés  des  crochets,  le  courant  s'établit,  les  son- 
neries marchent,  et  les  conducteurs  de  téte  et  de  queue  sont 
prévenus  de  l'accident. 

On  remarque  que  ces  anneaux  et  les  crochets  sont  inverse- 
ment placés  et  permettent  de  former  le  train,  dans  quelque  po- 
sition que  les  wagons  se  présentent. 

Si  l'un  des  voyageurs  appelle,  il  est  urgent  que  les  employés 
n'aient  pas  de  longues  recherches  à  faire;  pour  cela,  M.  Prud'- 
homme a  disposé  de  chaque  côté  du  wagon  deux  disques,  l'un 
à  droite,  l'autre  à  gauche,  qui,  dans  leur  position  normale,  ne 
présentent  que  leur  tranche  à  la  vue;  mais,  aussitôt  le  contact 
établi  dans  l'un  des  compartiments  du  wagon,  ces  disques 
prennent  la  position  verticale  et  montrent  leur  face  rouge. 

L'application  de  ce  système  aux  voitures  du  chemin  de  fer 
du  Nord  comporte  la  modification  suivante  *  : 

Une  tringle  traverse  le  wagon,  dans  l'épaisseur  et  à  la  partie 
supérieure  de  la  cloison  qui  sépare  deux  compartiments  ;  elle 
porte,  extérieurement  au  wagon,  à  ses  deux  extrémités,  des  ai- 
lettes peintes  en  blanc,  dont  une  d'elles  correspond  à  un  petit 
commutateur.  Cette  tringle,  fixée  par  des  brides,  peut  prendre 
deux  positions  à  00°;  les  ailettes  qui  en  dépendent  suivent  le 
môme  mouvement,  de  façon  qu'horizontales  dans  l'étatordinaire, 
elles  deviennent  verticales  en  cas  d'appel. 

Le  mouvement  est  donné  au  moyen  d'un  potit  levier  fixé  a 
la  tringle,  lequel  est  manœuvré  au  moyen  d'une  chaîne  ter- 
minée par  un  anneau,  qui  pend  au  milieu  d'une  ouverture  tra- 
versant la  cloison  un  peu  au-dessous  de  la  tringle.  f 

L'ouverture  est  vitrée  sur  les  deux  faces  de  la  cloison  pour 
permettre  de  voir  d'un  compartiment  dans  l'autre.  Le  voyageur 
qui  veut  appeler  casse  la  vitre  correspondant  à  son  compar- 

1  Bulletin  de  la  Société  des  ingénieurs  civils.  Séance  du  18  mai  4866.— 
Communication  de  M.  Bricogne. 
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timent ,  avec  le  coude  ou  un  objet  quelconque ,  et  tire  sur 
l'anneau. 

Au  moyen  du  commutateur  extérieur  auquel  aboutissent  les 
Cls  conducteurs,  le  déplacement  de  la  tringle  établit  le  circuit 
des  piles  et  des  sonneries  placées  dans  les  guérites  des  conduc- 
teurs et  gardes-freins.  Une  fois  l'appel  produit,  il  n'est  pas  pos- 
sible au  voyageur,  à  cause  de  la  flexibilité  de  la  chaîne  de  tirage,  . 
de  remettre  la  tringle  dans  la  position  du  repos. 

L'agent  du  train  se  rend,  par  les  marchepieds,  jusqu'au 
compartiment  dont  l'ailette  a  été  déplacée,  et,  après  avoir  con- 
staté la  cause  de  l'appel,  replace  à  la  main  l'ailette  relovée;  alors 
le  commutateur  et  la  tringle  reprennent  leur  position  normale. 

L'appareil  de  M.  Achard,  essayé  sur  le  chemin  de  fer  de 
l'Est,  n'est  qu'une  application  particulière  do  son  système  de 
frein  à  embrayage  électrique,  dont  nous  avons  parlé  précédem- 
ment (384).  Il  diffère  donc  de  la  disposition  de  M.  Prud'homme 
en  ce  que  dans  cette  dernière  le  courant  est  intermittent  et 
produit  par  la  manœuvre  d'un  commutateur  ou  la  rupture  d'un 
attelage,  tandis  que,  dans  celle  de  M.  Achard,  le  courant  con- 
tinu doit  être  interrompu  par  une  cause  quelconque  pour 
mettre  en  mouvement  les  sonneries.  Il  en  résulte  un  appau- 
vrissement beaucoup  plus  rapide  des  piles  motrices  et  l'incon- 
vénient pour  co  système  d'être  plus  sujet  à  donner  de  fausses 
indications  par  suite  d'interruptions  accidentelles  causées  par 
les  mouvements  vibratoires  du  train,  et  par  cela  môme  une 
infériorité  par  rapport  au  système  du  courant  intermittent1. 

Dans  le  système  Prud'homme,  les  câbles  ou  cordes  qui  réu- 
nissent les  voitures  présentent  une  suffisante  résistance,  à  la  con- 
dition, toutefois,  que  ces  câbles  ne  traînent  pas  à  terre  ou  ne 
soient  pas  tordus  ou  enroulés  sur  les  barres  d'attelage;  un  cer- 
tain nombre  de  câbles  ont  été  avariés  au  chemin  de  fer  de  Lyon, 
par  suite  d'inobservation  de  ces  précautions. 

Le  crochet  à  ressort  est  dans  de  bonnes  conditions  au  point 

1  Procès-verbal  de  la  conférence  sur  l'emploi  des  communications  élec- 
triques, etc.  Janvier  I8(>U. 
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de  vue  de  la  résistance  et  de  la  sécurité  de  l'attelage.  On  doit, 
dans  l'intervalle  des  voyages,  le  nettoyer  ainsi  que  l'anneau 
de  la  corde,  aûn  d'éviter  que  la  graisse  ou  la  poussière  inter- 
calées entre  les  contacts  ne  produisent  des  interruptions. 

L'appareil  Prud'homme  se  sert  du  rail  comme  fil  en  retour 
ou  fll  de  terre.  En  général,  sous  les  halles  des  gares  de  forma- 
tion, on  a  constaté  que  ce  moyen  de  fermer  le  circuit  laissait  à 
désirer,  eu  égard  aux  rails  couverts  de  graisse  et  à  l'interpo- 
sition des  plaques  tournantes,  le  fil  de  terre  n'étant  relié  qu'aux 
plaques  de  garde  ;  depuis  qu'on  a  réuni  ce  fil  non-seulement 
aux  ressorts  de  suspension,  mais  encore  aux  ressorts  de  trac- 
tion et  aux  barres  d'attelage,  de  telle  sorte  qu'en  outre  d'une 
communication  multiple  à  la  terre,  on  a  réalisé  une  sorte  de  ûl 
en  retour  par  les  barres  d'attelage,  on  a  rendu  la  communi- 
cation bonne,  quelle  que  soit  la  position  du  train  dans  la  gare. 
Par  suite,  on  peut  se  rendre  compte  plus  sûrement  de  l'état 
général  des  appareils  avant  le  départ  des  trains. 

Pour  le  système  Achard,  l'attelage  entre  les  wagons  est  réa- 
lisé par  deux  conducteurs  en  fil  métallique  de  petite  section 
pouvant,  comme  dans  l'appareil  Prud'homme,  en  cas  de 
rupture  du  train,  fermer  le  circuit  des  sonneries  avertisseurs. 

Au  lieu  de  crochets  à  ressorts,  il  est  fait  usage  d'une  sorte  de 
pincette  métallique,  dont  la  mâchoire  fait  ressort  et  reçoit  le 
bout  du  fil  opposé.  Au  moment  de  la  rupture,  les  deux  lames 
constituant  la  mâchoire,  abandonnant  le  fil  conducteur  opposé 
et  se  refermant,  ferment  le  circuit.  Il  faut  encore  nettoyer  les 
contacts  et  éviter  de  laisser  traîner  à  terre  ou  tordre  les  câbles1. 

Les  Compagnies,  en  présence  de  la  circulaire  ministérielle 
de  1865,  ont  examiné  de  nouveau  la  question,  et  leurs  délé- 
gués ont  reconnu  que,  de  tous  les  systèmes  essayés,  celui  de 
M.  Prud'homme  présentait  le  moins  d'inconvénients  en  pra- 
tique. 

Quant  aux  commutateurs  destinés  à  mettre  en  communi- 

1  Rapport  de  la  Conférence  sur  remploi  des  communications  élec- 
triques, 1806. 
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cation  les  voyageurs  avec  les  agents  du  train,  les  Compagnies 
sont  généralement  d'accord  sur  la  nécessité  de  placer  le  bouton 
d'appel  sous  une  glace,  devant  le  bris  de  laquelle  hésiteraient 
les  voyageurs  n'ayant  pas  de  motifs  sérieux  pour  faire  arrêter  le 
train  ;  toutefois,  avant  de  prendre  une  décision  à  l'égard  du 
système  employé,  on  décida  qu'on  attendrait  les  résultats  pro- 
duits par  l'installation  de  la  communication  entre  les  agents 
dans  toute  la  longueur  du  train  l. 

La  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Est  a  fait  l'essai,  de- 
puis cette  époque,  de  commutateurs  à  mercure.  Le  métal 
liquide,  renfermé  dans  un  tube,  est  en  communication  avec 
l'un  des  pôles  de  la  pile,  tandis  que  le  lil  du  pôle  opposé  vient 
aboutir  à  un  petit  piston  métallique  suspendu  au-dessus  de  sa 
surface,  et  dont  la  chute,  déterminée  par  le  bris  d'un  petit  tube 
en  verre,  ferme  le  courant  et  met  en  mouvement  les  sonneries. 
Le  bon  fonctionnement  de  tout  svstème  de  communication 

m 

électrique  dépend  principalement  du  choix  des  piles,  dont  on 
trouvera  la  description  dans  la  troisième  partie  —  Télégraphie. 
La  pile  Lcclanché,  disposée  pour  ne  consommer  que  quand 
elle  fonctionne,  paraîtrait,  d'après  les  essais  qui  ont  été  faits  sur 
le  chemin  de  l'Est,  répondre  le  mieux  à  la  condition  d'une 
marche  sûre,  régulière  et  économique2.  Les  faibles  dimensions 
de  ses  éléments  facilitent  beaucoup  son  installation. 

En  résumé,  le  système  de  M.  Prud'homme  est  appliqué  sur 
un  certain  nombre  de  voitures  des  chemins  de  fer  français, 
sans  que  l'on  puisse  rien  conclure  sur  l'efficacité  de  son  em- 
ploi, en  raison  des  divergences  d'opinion  qui  partagent  en- 
core à  ce  sujet  les  hommes  spéciaux.  L'hésitation  des  Compa- 
gnies sur  l'application  d'un  système  de  communication  entre  les 
voyageurs  et  les  agents  nous  semble  d'ailleurs  basée  sur  des 
craintes  légitimes  ;  et  si  l'on  ajoute  à  cela  toutes  les  difficultés 
que  doit  nécessairement  présenter,  au  point  de  vue  de  l'en- 

1  Procès -verbal  de  la  conférence  sur  l'emploi  des  communications  élec- 
triques, 1  9  janvier  1866. 

*  Voir  la  description  de  cette  pile  dans  les  Mémoire»  et  compte*  rendu*  de 
la  Société  des  ingénieurs  civils.  —  Séance  du  1"  juin  1860. 
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tretienet  du  service  de  l'exploitation,  l'introduction  d'appareils 
aussi  délicats  et  aussi  compliqués  que  ceux  dont  il  s'agit,  on 
comprendra  que  là  n'est  pas  la  solution  du  problème. 

En  admettant  d'ailleurs  l'efficacité  de  l'un  quelconque  des 
systèmes  télégraphiques  proposés,  en  quoi  peut  servir  ce  moyen 
d'avertissement  transmis  aux  conducteurs  du  train  s'il  s'agit 
de  l'attaque  soudaine  d'un  voyageur  isolé  par  un  ou  plusieurs 
malfaiteurs?  Avant  que  le  voyageur  ait  pu  parvenir  au  com- 
mutateur, briser  Ja  glace,  etc.,  il  sera  mis  dans  l'impossibilité 
de  se  mouvoir,  et  l'attentat  se  produira  impunément  malgré 
l'apparente  sécurité  donnée  par  l'application  du  télégraphe  dans 
le  train. 

M.  Dapples,  dans  une  brochure  récente1  où  il  passe  en  revue 
une  partie  des  faits  que  nous  venons  de  citer,  et  d'après  les- 
quels il  constate  l'inefficacité  de  tous  les  systèmes  proposés  jus- 
qu'à ce  jour,  considère  la  substitution  de  la  voiture  américaine 
modifiée  (373,  p.  309)  à  la  voiture  actuelle  à  compartiments, 
comme  la  seule  solution  vraiment  satisfaisante  du  problème 
posé  depuis  tant  d'années  par  le  public  aux  administrations 
de  chemin  de  fer. 

Constatons,  à  ce  sujet,  l'introduction  récente  de  plusieurs  voi- 
tures de  ce  genre  sur  les  lignes  de  Wurtemberg,  de  Prusse, 
du  Nord-Est-Suisse,  de  Lyon  à  Bourg,  et,  en  rappelant  ici  les 
avantages  énumérés  plus  haut,  faisons  des  vœux  pour  que  ce 
système,  appelé,  il  nous  semble,  à  rendre  de  grands  services, 
reçoive  l'accueil  qu'il  mérite  à  tous  égards. 

• 

§  m. 

CONSTRUCTION  ET  ENTRETIEN  DES  WAGONS. 

> 

387.  Co»»idërniions  générales.  —  La  construction  des 
wagons,  avons-nous  dit  plus  haut  (§i,  374),  présente  avec 
cello  des  voitures  plusieurs  points  communs.  Si  la  caisse, 

1  Matériel  roulant  des  chemins  de  fer  au  point  de  vue  du  confort  et  de  ta 
sécurité  des  voyageurs.  Lausanne,  1866. 
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en  raison  de  sa  destination  particulière,  diffère  de  celles  affec- 
tées au  transport  des  voyageurs,  et  se  distingue  essentiellement 
de  ces  dernières  par  une  très-grande  simplicité  de  construction, 
il  n'en  est  pas  de  même  de  la  partie  inférieure  du  véhicule,  le 
train,  qui,  conservant  les  mêmes  fonctions  et  devant  répondre 
à  très-peu  près  aux  mêmes  conditions  que  dans  les  voitures, 
est  le  plus  généralement  disposé  sur  le  même  principe.  Cette 
similitude  de  forme  et  de  composition,  qui,  pour  répondre  aux 
conditions  d'une  exploitation  économique,  en  facilitant,  par  la 
réduction  du  nombre  des  types,  les  frais  de  premier  établis- 
sement et  d'entretien,  ne  s'étend  cependant  pas  jusqu'à  l'iden- 
tité. Nous  verrons,  en  effet,  qu'il  existe,  pour  certains  organes, 
des  modifications  particulièrement  applicables  aux  wagons  à 
marchandises,  et  celles-ci  seules  attireront  notre  attention  dans 
l'étude  que  nous  allons  faire,  renvoyant  le  lecteur,  pour  les 
parties  communes,  à  la  construction  des  voitures  ;  modifications 
dont  le  but  est  la  recherche  de  formes  plus  simples  permettant 
de  réaliser  une  économie  sur  la  construction  et  une  réduction 
sur  les  frais  d'entretien,  la  question  de  confort  imposée  par 
la  destination  des  voitures  se  trouvant  ici  complètement  écartée. 

Si  maintenant  nous  entrons  dans  la  comparaison  des  divers 
types  de  wagons  entre  eux,  nous  voyons  que  la  forme  de  la 
caisse  des  véhicules  à  marchandises  est  susceptible  de  nom- 
breuses variations,  conséquence  des  besoins  à  satisfaire.  Tou- 
tefois, le  mode  de  construction  des  parois  extérieures,  qui 
constituent  la  partie  essentielle  de  la  caisse  d'un  wagon  à  mar- 
chandises, est  toujours  le  même;  quelque  nombreuses  que 
soient  les  variétés,  il  nous  suffira  d'esquisser  à  larges  traits  la 
structure  de  quelques  types  choisis  parmi  ceux  dont  nous  avons 
déjà  parlé,  pour  que  le  lecteur  puisse  sans  difficulté  se  rendre 
compte  de  la  construction  de  tous  les  autres.  Rappelons,  enfin, 
qu'un  principe  opposé  à  celui  qui  est  généralement  admis  pour 
les  voitures  domine  dans  la  combinaison  des  caisses  de  wa- 
gons ;  ce  principe,  c'est  la  solidarité  de  la  caisse  et  du  châssis  ;  il 
ne  doit  cependant  pas  nous  conduire,  ainsi  que  l'ont  fait  cer- 
tains constructeurs (374),  à  supprimer  complètement  ce  dernier 
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organe,  en  faisant  porter  par  la  caisse,  directement  et  sans  in- 
termédiaire, les  appareils  de  suspension,  de  choc  et  de  traction. 
Nous  avons  exposé  plus  haut  les  motifs  qui  nous  font  repousser 
une  telle  disposition  ;  le  châssis  est  indispensable,  à  notre  avis, 
et  doit  être  conservé  à  peu  près  tel  que  nous  l'avons  décrit  en 
parlant  des  voitures,  mais  il  doit  faire  corps  avec  la  caisse. 

Sans  revenir  sur  la  discussion  des  avantages  réciproques  de 
l'application  du  bois  ou  du  fer  à  la  construction  des  wagons  à 
marchandises  (§  i,  374),  rappelons  que  l'emploi  du  1er  s'impose 
aujourd'hui  pour  le  châssis  et  la  carcasse  de  la  caisse,  tandis 
que  le  bois  sera  réservé  pour  les  panneaux  de  remplissage; 
qu'enfin,  pour  les  wagons  fermés  en  particulier,  l'application 
d'un  revêtement  en  tôle,  tel  que  celui  qui  recouvre  les  voitures 
à  voyageurs,  donne  d'excellents  résultats. 

Mais  bien  que  l'emploi  du  fer,  dans  ces  conditions,  soit  recom- 
mandé pour  les  constructions  nouvelles,  le  matériel  actuel  des 
chemins  de  fer  renfermera  longtemps  encore  une  très-notable 
quantité  de  wagons  en  bois.  Cette  considération  nous  oblige  à 
entrer  dans  quelques  détails  relativement  aux  deux  systèmes  de 
construction. 

388.  Caisse. —  En  suivant  l'ordre  précédemment  établi  (374), 
reprenons  et  divisons  l'étude  de  la  construction  de  la  caisse 
en  trois  parties  correspondant  aux  trois  catégories  dans  les- 
quelles nous  avons  classé  ces  véhicules. 

I.  —  Wagons  couverts.  —  Wagons  à  bagages,  —  à  mar- 
chandises fermés.  —  Wagons-écuries,  —  Wagons  à  bestiaux. 
—  Wagons-bergeries,  etc.  —  La  forme  générale  de  la  caisse 
d'un  wagon  fermé  (fig.  499)  est  celle  d'un  parallélipipède  rec- 
tangle avec  une  ossature  en  bois  ou  en  fer,  dont  les  vides  sont 
remplis  par  une  garniture  en  planches,  quelquefois  recouverte 
de  panneaux  en  tôle. 

Aucune  division  fixe  n'existe  à  l'intérieur,  et  l'absence  de 
cloisons  intermédiaires  exige  un  soin  tout  particulier  dans 
la  constitution  de  la  charpente  enveloppe,  pour  obtenir  la  rigi- 
dité convenable  et  prévenir  les  déformations. 
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Charpente.  —  La  charpente  de  la  caisse  se  compose  de  quatre 
pieds  corniers  assemblés  à  la'partie  inférieure  dans  les  traverses 
extrêmes  du  châssis  et  reliés  à  l'extrémité  supérieure  par  le 


Fig.  m.    Wagon  h 
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cadre  formé  des  battants  et  courbes  extrêmes  de  pavillon  dans 
lequel  ils  sont  assemblés,  tantôt  à  tenons  et  mortaises,  tantôt 
et  mieux  dans  des  brides  en  fer  ou  en  fonte. 

Un  certain  nombre  de  pieds  intermédiaires  placés  à  0m,80 
ou  i  mètre  de  distance  les  uns  des  autres,  formant  l'ossature 
des  parois  longitudinales  et  des  faces  de  bout,  reposent  les  uns 
sur  les  traverses  extrêmes,  et  les  autres  sur  un  faux  brancard 
réuni  aux  longerons  du  châssis  par  des  consoles  en  fonte  ;  ils 
s'assemblent  également  avec  le  cadre  supérieur,  qui  est  lui- 
môme  consolidé  par  une  série  de  courbes  intermédiaires  espa- 
cées de  0m,o0  environ. 

Eniin,  un  ou  deux  cours  de  traverses,  —  traverses  de  cein- 
ture, —  relient  les  divers  pieds  entre  eux,  vers  le  milieu  et 
aux  trois  quarts  de  leur  hauteur. 


t.  m. 
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Lorsque  cette  charpente  se  fait  eu  bois,  les  diverses  pièces, 
parfaitement  équarries,  doivent  être  choisies,  travaillées  et 
montées  avec  les  mômes  précautions  que  celles  indiquées 
plus  haut  (378)  ;  les  assemblages  à  tenons  consolidés  par  des 
harpons  et  des  équerres.  On  apportera  un  soin  tout  par- 
ticulier au  travail  des  pieds  d'angle,  dont  les  assemblages 
avec  les  traverses  ne  tardent  pas  à  se  détériorer,  s'ils  ne 
sont  pas  exécutés  très-exactement  et  toujours  maintenus  à 
l'abri  de  l'humidité.  Si  l'on  adopte  l'emploi  du  fer,  les  pièces 
de  la  charpente  se  feront  en  fers  laminés,  à  double  ou  à  sim- 
ple T,  réunis  entre  eux  à  l'aide  de  cornières  soigneusement 
dressées. 

Panneaux.  —  Les  espaces  vides  compris  entre  les  diverses 
pièces  de  la  charpente  sont  fermés  à  l'aide  de  planches  jointives 
placées  horizontalement,  verticalement  ou  en  diagonale,  assem- 
blées entre  elles  à  rainures  et  languettes,  ou,  mieux  encore, 
pour  éviter  les  effets  de  la  dessiccation  du  bois  et  par  suite 
l'introduction  de  la  pluie,  au  moyen  de  languettes  de  zinc  de 
0m,020  de  largeur  sur  0m,003  d'épaisseur,  introduites  dans  les 
rainures  pratiquées  de  chaque  côté  des  planches. 

Dans  le  cas  de  charpente  en  bois,  ces  planches  reposeront 
dans  des  feuillures  pratiquées  sur  les  arêtes  des  pieds  et  des 
traverses.  Nous  préférons  maintenir  ces  voliges  par  des  tasseaux 
contre  les  montants,  les  rainures  affaiblissant  ces  pièces.  Avec 
l'ossature  en  fer,  elles  seront  fixées  au  moyen  de  vis  sur  les 
ailes  des  fers  à  T  qui  composeront  la  carcasse. 

Dans  les  wagons  à  bestiaux,  la  partie  des  panneaux  située 
au-dessus  de  la  traverse  de  ceinture  est  souvent  remplacée  par 
un  volet,  mobile  autour  d'une  charnière  horizontale  fixée  à  la 
traverse  do  ceinture.  D'autres  fois,  on  substitue  à  ce  volet 
des  rideaux  en  cuir  ou  en  toile  (387). 

Dans  les  wagons-écuries,  la  partie  supérieure  des  panneaux 
est  occupée  par  des  ouvertures  garnies  de  lames  de  persiennes. 
Quelques  chemins  possèdent  des  wagons-écuries  dont  les  faces 
latérales  se  composent  de  portes  contiguës  correspondant  à 
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chaque  stalle  et  destinées  à  faciliter  l'entrée  des  chevaux  dans 
leur  hox  (chemin  de  fer  de  l'Ouest). 

Les  parois  des  wagons-bergeries  sont  à  claire-voie  ou  pleines, 
et  munies,  dans  ce  dernier  cas,  d'ouvertures  occupant  toute  la 
largeur  des  panneaux,  assez  étroites  et  placées  assez  haut  pour 
que  le  bétail  ne  puisse  pas  se  précipiter  sur  la  voie. 

Revêtement,  —  On  recouvre  souvent  les  parois  des  wagons  a 
bagages  et  à  marchandises  d'une  garniture  en  tôle  destinée  à 
préserver  les  panneaux  en  bois  du  contact  de  l'humidité  et  des 
chocs.  Les  plaques  de  tôle  servant  à  cet  usage  doivent  être  pré- 
parées, montées  avec  le  môme  soin  que  les  panneaux  de  revê- 
tement des  voitures  (378),  et  toujours  entretenues  d'une  couche 
de  peinture  qui  les  garantisse  de  la  rouille. 

Portes.  —  Les  portes  des  fourgons  à  bagages  et  des  wagons 
à  marchandises  sont  tantôt  à  coulisses  et  tantôt  à  charnières. 
Elles  sont  formées  d'un  cadre  en  bois  ou  en  fer, —  suivant  le  genre 
de  construction  adopté  pour  la  caisse,  —  garni  de  panneaux  en 
planches  et  revêtu  de  plaques  de  tôle.  Dans  le  premier  cas,  à 
ses  deux  angles  inférieurs,  la  porte  est  munie  de  deux  galets  on 
fonte  roulant  sur  un  rail  en  fer  plat  fixé  aux  longerons  du 
châssis  par  des  consoles  en  fer  forgé  ;  et  elle  est  guidée  à  la 
partie  supérieure  par  deux  anneaux  glissant  sur  une  tringle 
en  fer  lixée  aux  battants  de  pavillon.  Lne  forte  serrure  fixée 
aux  pieds  d'entrée  maintient  la  fermeture  assurée.  Afin  que 
l'eau  ne  pénètre  pas  à  la  partie  supérieure  par  l'espace  libre 
qui  existe  naturellement  entre  la  porte  et  la  paroi  de  la  caisse, 
on  munit  la  première  d'un  rebord  en  tôle  qui  entoure  la 
tringle  de  guidage,  et  vient  se  recourber  sous  le  larmier  de 
la  corniche. 

Une  petite  cornière  doit  également  régner  sur  les  parties 
fixes  qui  bordent  la  porte,  pour  empêcher  l'introduction  de 
l'eau  ou  des  matières  enflammées  dans  le  wagon. 

Dans  les  wagons-bergeries,  les  portes,  au  nombre  de  quatre 
pour  chaque  étage,  se  rabattent  quelquefois  horizontalement 
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(Nord),  de  manière  à  servir  de  pont  au  .bétail  pour  faciliter  son 
entrée  dans  le  véhicule.  D'autres  fois,  elles  se  meuvent  vertica- 
lement dans  des  coulisses  (chemin  de  fer  du  Midi). 

Les  wagons-écuries  s'ouvrent  tantôt  sur  les  faces  latérales 
(Ouest),  tantôt  aux  extrémités  (Bavière,  Belgique,  chemin  rhé- 
nan). Dans  le  premier  cas,  les  portes  se  composent  de  deux  par- 
ties, dont  l'une,  formée  de  un  ou  deux  battants,  tourne  autour 
d'un  axe  vertical,  tandis  que  l'autre,  occupant  la  partie  infé- 
rieure, se  rabat  horizontalement,  de  manière  à  venir  s'appuyer 
sur  le  quai  et  former  un  pont  pour  le  passage  des  chevaux. 
Lorsque  les  portes  s'ouvrent  sur  les  faces  extrêmes,  un  petit 
pont,  fixé  au  wagon]en  dessous  des  ouvertures,  peut  se  rabattre 
sur  les  tampons  et  faciliter  la  communication  d'un  quai  au 
wagon,  ou  d'un  wagon  à  l'autre  (chemin  rhénan). 

Plancher.  —  Le  plancher  est  formé  de  madriers  transversaux 
de  O^jOSO  d'épaisseur,  directement  posés  sur  les  traverses  et 
les  brancards  du  châssis,  et  reposant  par  leurs  extrémités  dans 
des  feuillures  pratiquées  sur  les  arôtes  des  longerons  qui  sup- 
portent les  pieds  intermédiaires  et  corniers.  Dans  les  fourgons 
à  bagages,  ces  madriers  sont  assemblés  entre  eux  à  rainure  et 
languettes;  dans  les  wagons  à  marchandises,  ils  ne  sont  géné- 
ralement que  jointifs  ;  de  môme  pour  les  wagons-écuries.  Dans 
ce  dernier  cas,  on  donnera  aux  madriers  un  surcroît  d'épais- 
seur, —  0m,040,  — afin  de  résister  au  piétinement  des  che- 
vaux. Les  wagons-bergeries  sont  munis  d'un  double  plancher, 
dont  le  supérieur,  placé  au  milieu  de  la  hauteur  de  la  caisse, 
est  à  claire-voie,  doublé  d'une  garniture  en  zinc  ou  en  plomb, 
dont  les  bords,  disposés  en  gouttières,  rejettent  les  urines  en 
dehors  ;  d'autres  fois,  les  planchers  sont  formés  de  planches 
jointives  assemblées  avec  des  languettes  de  zinc  n°  14,  et 
celui  de  dessus  est  simplement  incliné  du  milieu  vers  les 
bords  (Midi). 

■ 

Toiture.  —  La  toiture  des  wagons  se  compose,  comme  celle 
des  voitures,  d'un  lattis  en  voliges  jointives  reposant  sur  les 
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courbes  de  pavillon  et  supportant  une  couverture  en  zinc,  en 
toile  goudronnée  ou  en  carton  bitumé  ;  quelle  que  soit  la  dis- 
position adoptée,  les  gouttières  sont  toujours  en  zinc  et  sup- 
portées par  une  corniche  en  sapin  qui  règne  sur  tout  le  pour- 
tour du  cadre  supérieur. 

Dans  les  fourgons  à  bagages,  la  toiture  est  surmontée  d'une 
vigie  permettant  au  garde-frein  de  diriger  ses  regards  au-des- 
sus des  wagons  qui  composent  le  train,  et  d'apercevoir  les 
signaux  de  la  machine,  du  chef  de  train  ou  de  la  ligne.  Le  but  de 
cette  construction  fait  suffisamment  comprendre  que  les  quatre 
parois  devront  être  garnies  de  vitrages,  de  manière  à  ne  gêner 
la  vue  dans  aucun  sens.  La  charpente,  composée  de  quatre 
montants  réunis  à  leur  partie  supérieure  par  une  traverse  sou- 
tenant une  toiture  de  composition  analogue  à  celle  du  wagon, 
reposera  sur  deux  courbes  de  pavillon  de  cette  dernière,  aux- 
quelles on  donnera  des  dimensions  en  rapport  avec  la  charge 
qu'elles  auront  à  supporter. 

Les  wagons-écuries  sont  munis  de  lanterneaux,  au  nombre 
de  deux  généralement  pour  les  wagons  à  six  chevaux,  de  forme 
analogue  à  celle  des  vigies,  mais  simplement  destinés  à  faciliter 
la  ventilation,  et  dont  les  parois  seront,  par  conséquent,  percées 
d'ouvertures  masquées  par  des  lames  de  persiennes. 

Accessoires  divers.  —  Dans  les  fourgons  à  bagages,  nous 
avons  déjà  dit  que  l'on  plaçait  des  caisses  à  chiens.  Ces  der- 
nières se  trouvent  aux  extrémités  du  véhicule  dont  les  panneaux 
de  bout  forment  l'une  des  parois  latérales,  l'autre  étant  com- 
posée d'une  cloison  en  planches  régnant  sur  toute  la  largeur  du 
wagon.  L'escalier  et  le  siège  du  garde-frein  sont  généralement 
placés  au-dessus  de  la  caisse  à  chiens  qu'ils  limitent  ainsi  à  la 
partie  supérieure;  le  plancher  de  cette  dernière  est  garni 
d'une  feuille  de  tôle,  relevée  et  cintrée  sur  les  bords  pour  faci- 
liter l'écoulement  des  urines,  qui  tombent  sur  la  voie  par  des 
trous  percés  dans  l'épaisseur  du  plancher  et  également  garnis 
de  tôle.  Les  deux  extrémités  de  la  niche  à  chiens  correspon- 
dant aux  longs  côtés  du  wagon  sont  fermées  par  une  porte 
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grillagée  ou  en  tôle  perforée  et  munie  d'une  forte  serrure. 

Le  siège  du  garde-frein  doit  être  élevé  de  quelques  marches, 
de  manière  qu'il  puisse,  étant  assis,  avoir  la  tôle  à  la  hauteur 
du  vitrage  de  la  lanterne  ;  le  dessous  formant  armoire  est 
fermé  par  une  porte  à  serrure.  A  0",0»0  en  avant,  on  placera 
une  armoire  dont  le  dessus  servira  de  table  surmontée  de 
casiers.  Enfin,  devant  la  table,  et  vis-à-vis  du  siège,  se  trouve 
placée  une  planche  inclinée,  sur  laquelle  le  garde-frein  peut 
poser  les  pieds,  lorsqu'il  a  besoin  d'un  point  d'appui  pour 
exercer  sur  le  volant  un  effort  un  peu  considérable  et  serrer 
le  frein. 

Nous  avons  vu  que,  pour  diviser  les  wagons-écuries  en  stalles, 
on  place  des  cloisons  qui  établissent  une  séparation  complète 
entre  les  chevaux  à  transporter. 

Lorsque  le  nombre  des  portes  est  suffisant  pour  que  chaque 
cheval  puisse  entrer  directement  de  l'extérieur  dans  la  stalle 
qui  lui  est  destinée,  —  Ouest,  —  les  cloisons  sont  fixes,  com- 
posées de  deux  montants  arrêtés  aux  courbes  de  pavillon 
par  tenon  et  mortaise  et  sur  le  plancher  par  l'intermédiaire  de 
tasseaux.  Ils  sont  consolidés,  en  outre,  au  moyen  do  traverses 
et  de  pièces  en  écharpe;  l'intervalle  qui  les  sépare  est  rempli 
jusqu'à  une  hauteur  de  lm,30  par  un  panneau  en  planches 
jointives  maintenues  dans  des  rainures  pratiquées  sur  la  face 
des  montants.  L'espace  compris  entre  ces  derniers  et  les  parois 
latérales  de  la  caisse  reste  libre  et  permet  aux  gardiens  de  cir- 
culer sur  toute  la  longueur. 

Dans  le  cas  où  le  wagon  n'a  qu'une  porte  d'entrée,  placée 
soit  au  milieu  de  la  longueur,  soit  à  l'une  des  extrémités  (Bel- 
gique, Bavière),  les  parois  des  stalles  sont  mobiles  autour  de 
l'une  de  leurs  extrémités  et  peuvent  s'effacer,  de  manière  h 
laisser  aux  chevaux  le  passage  libre.  Quand  les  chevaux  oc- 
cupent leur  place,  ces  stalles  mobiles  sont  ramenées  perpendi- 
culairement à  l'axe  du  wagon  et  fixées,  dans  cette  position,  à 
l'aide  de  verrous,  contre  un  montant  qui  laisse,  comme  dans  la 
première  disposition,  un  passage  suffisant  le  long  de  la  paroi. 

Quel  que  soit  d'ailleurs  l'arrangement  intérieur  adopté,  on 
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réserve  toujours  un  compartiment  spécial  pour  les  gardiens, 
dans  lequel  on  place  des  banquettes  et  une  table.  Le  dessous 
pourra  servir  d'armoire  à  renfermer  les  harnais  et  divers  ac- 
cessoires. 

Enfin,  on  munit  les  parois  des  stalles  fixes  ou  mobiles,  ainsi 
que  celles  de  la  caisse  jusqu'à  la  hauteur  du  corps  du  cheval, 
et  le  plafond  du  wagon,  de  garnitures  en  cuir  rembourrées 
de  crin,  de  manière  que  l'animal  ne  puisse  pas  se  blesser 
pendant  le  transport. 

Les  wagons  fermés  doivent  ôtre  munis  d'une  main-courante 
placée  à  l'extérieur  des  parois  de  la  caisse  et  régnant  sur  toute 
la  longueur,  de  manière  à  faciliter  la  circulation  au  dehors  sur 
les  marchepieds  qui  s'étendront,  à  cet  effet,  jusqu'au  plan  ver- 
tical tangent  aux  faux  tampons. 

IL  —  Wagons  découverts.  — -  Wagons  à  houille,  —  à  coke, 
—  à  chaux,  etc.  —  La  charpente  en  bois  dos  wagons  découverts 


Fi*.  ,*>0n.    Wagon  «îtrourert  (Fst).    frlifllc  - 


à  hauts  bords,  plus  simple  que  celle  des  précédents,  se  com- 
pose de  quatre  pieds  corniers  assemblés  sur  les  traverses  ex- 
trêmes du  châssis,  de  quatre  pieds  intermédiaires  assemblés  sur 
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les  mômes  traverses  et  formant  la  carcasse  des  parois  extrêmes  ; 
sur  les  longs  côtés,  de  quatre  pieds  d'entrée  servant  d'attache 
fixe  aux  deux  portes  qui  en  occupent  le  milieu.  Deux  traverses, 
l'une  au  milieu,  l'autre  au  sommet,  relient  entre  eux  les  pieds 
d'angle  et  les  pieds  d'entrée  et  intermédiaires.  Souvent  les 
rectangles  des  deux  bouts  sont  surmontés  d'un  pignon  trian- 
gulaire dont  le  sommet  dépasse  de  0m,;)00  environ  le  niveau 
des  parois  latérales;  une  traverse  de  moindre  équarrissage,  re- 
posant directement  surle  plancher,  reçoit  l'extrémité  inférieure 
des  planches  de  doublure  placées  obliquement,  et  reposant  de 
l'autre  bout  dans  des  feuillures  pratiquées  sur  les  arêtes  des 
pieds  et  des  traverses.  Les  portières  sont  à  charnières  horizon- 
tales ou  verticales,  à  un  ou  deux  battants  ou  à  coulisse.  Quel 
que  soit  leur  mode  de  fermeture,  elles  consistent  en  un  cadre 
de  charpente  très-solidement  construit  et  consolidé  par  des  tra- 
verses ou  des  pièces  en  écharpe,  le  tout  armé  de  fortes  ferrures. 
Ces  précautions  sont  nécessaires  à  observer  en  raison  des  ma- 
nipulations continuelles  subies  par  les  portes  qui  ne  tardent 
pas  à  refuser  le  service,  si  elles  ne  se  trouvent  pas  construites 
dans  les  meilleures  conditions  de  résistance.  On  aura  soin  de 
les  munir  de  verrous  convenablement  placés  et  disposés  de  ma- 
nière qu'elles  ne  puissent  pas  s'ouvrir  par  l'effet  des  secousses 
qu'éprouve  le  véhicule  en  mouvement. 

Le  plancher,  formé  de  planches  jointives  de  0m,050  d'épais- 
seur, repose  directement  sur  le  châssis,  au  delà  duquel  il  se 
prolonge  jusqu'à  la  rencontre  du  faux-brancard. 

On  fait,  depuis  quelque  temps,  en  Allemagne,  en  France  et  en 
Suisse,  des  wagons  découverts  en  fer.  La  carcasse  de  ces  wagons 
est  composée  de  fers  à  T  simple,  d'environ  0m,078  de  hauteur, 
fixés  sur  les  longerons  à  l'aide  de  cornières  et  recourbés  à  leurs 
extrémités  pour  former  l'ossature  des  parois  latérales  ;  cette 
carcasse  en  fer  supporte  une  caisse  en  tôle  de  0m,004  d'épaisseur 
rivée  sur  les  fers  à  T,  son  bord  supérieur  étant  renforcé  d'une 
cornière.  Nous  avons  donné,  p.  332,  les  dimensions  de  l'un  de 
res  wagons.  La  tôle  pourrait  être,  dans  ce  cas,  avantageusement 
remplacée  (374)  parla  garniture  en  bois  ordinaire;  mais  alors, 
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les  panneaux  ne  pouvant  pas  servir  aussi  efficacement  à  relier 
entre  eux  les  divers  supports  en  fer,  il  deviendrait  nécessaire 
de  les  maintenir,  sur  la  hauteur,  par  une,  au  moins,  ou  deux 
traverses  de  ceinture. 


i 


•  i. 

i 

i 
i 


Fig.  501.   W«gon  décourert  en  tôle.  Échelle 


) 


La  figure  30 i  représente  en  coupe  un  wagon  de  cette  espèce 
qui  a  figuré  à  l'Exposition  universelle  de  4807  : 


a  —  Largeur  intérieure  du  wagon 


=  «î-,570 
=  0  ,!H)0 


b  —  Hauteur  intérieure  du  wagon  

r  —  Hauteur  de  la  caisse  au-dessus  de  la 

face  inférieure  des  longerons   =  0  ,251 

d  —  Hauteur  des  longerons  au-dessus  de 

l'aie  des  essieux   =  0  ,420 

Les  longerons  sont  formés  par  des  fers  en  U  de  0m,17fi  sur 
0m,070.  La  caisse  est  soutenue  latéralement  par  des  fers  à 
simple  T,  dont  les  uns,  ainsi  que  l'indique  la  partie  droite  du 
croquis,  sont  les  prolongements  recourbés  des  traverses,  tandis 
que  les  autres  —  coupe  de  gauche  faite  au  milieu  du  wagon  — 
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sont  indépendants  et  viennent  se  relier  an-dessous  des  longe- 
rons à  une  traverse  supplémentaire  et  composant  ainsi  un  en- 
semble parfaitement  rigide. 

11  est  des  cas  spéciaux,  toutefois,  où  l'emploi  de  wagons  en 
tôle  peut  être  avantageux  ;  tel  est  celui  du  transport  des  matières 
liquides  ;  les  wagons  construits  dans  ce  but  par  la  Compagnie  du 
chemin  de  la  haute  Silésie,  —  transports  de  goudrons  de  houille 
servant  à  la  préparation  de  traverses,  —  ont  le  fond  légèrement 
incliné  vers  le  milieu,  où  viennent  déboucher  deux  tuyaux  de 
vidange  fermés  par  des  soupapes  et  se  réunissant  plus  loin  en 
un  seul  muni  d'un  robinet,  auquel  on  peut  fixer  un  tuyau  de 
conduite.  La  caisse  est  fermée  à  la  partie  supérieure  par  une 
tôle  percée  de  trous  d'homme  pour  le  remplissage  et  le  net- 
toyage. Des  wagons  de  cette  espèce  pourraient  être  affectés  avec 
avantage,  dans  certains  cas,  au  transport  des  huiles  minérales 
ou  végétales,  etc. 

III.  —  Wagons  plats.  —  Wagons  à  pierres,  —  à  rails,  — 
à  bois,  etc.  —  Le  wagon  plat  (fig.  h* 02)  se  prête,  par  sa  forme, 


aux  transports  les  plus  variés  ;  la  caisse  se  trouve  pour  ainsi 
dire  réduite  à  un  simple  plancher  en  madriers  de  0m,040  d'épais- 
seur placés  dans  le  sens  de  la  longueur,  reposant  sur  les  tra- 
verses et  en  dehors  des  longerons  sur  des  faux  brancards  portés 
par  des  consoles  en  fonte,  lesquelles  supportent  également 
deux  pièces  de  0m,070  d'épaisseur  et  0m,400  de  hauteur  en- 
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Pif.  502.    Wagon  plat  vBit).  Echelle  l 
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viron  placées  de  champ  et  servant  de  parois  latérales.  Les 
parois  extrêmes,  formées  de  môme,  sont  quelquefois  disposées 
de  manière  à  pouvoir  se  rabattre  en  tournant  autour  d'une 
charnière  horizontale.  Enfin,  des  traverses  on  bois,  placées  en 
dedans  de  la  caisse  et  réunies  aux  parois  latérales  par  des 
équerres  en  fer  qui  se  prolongent  sur  toute  leur  longueur, 
protègent  le  plancher  contre  le  choc  des  pièces  lourdes  qui 
peuvent  composer  le  chargement  de  ces  wagons. 

Des  anneaux  en  fer,  fixés  sur  la  face  extérieure  des  parois, 
servent  de  points  d'attache  aux  bAches  et  prolonges  employées 
à  maintenir  ou  a  préserver  des  influences  atmosphériques  les 
objets  à  transporter.  Les  wagons  plats  spécialement  destinés  au 
transport  des  équipages  doivent  être  munis  à  leurs  extrémités 
d'un  pont  mobile  que  Ton  rabat  sur  lo  quai  pour  faciliter  le 
chargement  du  véhicule. 

Peinture  des  caisses  de  wagons.  —  La  peinture  des  caisses  de 
wagons  ne  demande  pas  autant  de  soins  que  celle  des  caisses 
de  voitures,  et  leur  destination  réciproque  explique  suffisam- 
ment cette  différence.  Aussi  se  borne-t-on,  en  général,  à  trois 
couches  de  peinture  :  —  une  couche  d'impression,  une  couche 
définitive  et  une  couche  de  vernis,  —  entre  lesquelles  on  effec- 
tue un  ponçage  et  un  masticage  soignés.  Le  gris  de  zinc  est  la 
couleur  qui  convient  le  mieux  à  toutes  les  parties  en  charpente 
ou  en  menuiserie,  tandis  que  les  ferrures  et  les  inscriptions  so 
peignent  en  noir. 

Lorsque  les  parois  sont  formées  ou  simplement  recouvertes 
de  panneaux  en  tôle,  ceux-ci  devront  également  recevoir  deux 
ou  trois  couches  de  peinture,  que  l'on  aura  soin  d'entretenir 
toujours  en  parfait  état,  pour  conserver  la  tôle  à  l'abri  de 
l'action  de  la  rouille. 

Inscriptions.  —  Chaque  type  de  voiture  doit  être  affecté  d'une 
lettre  spéciale  commune  à  tous  les  véhicules  de  la  même  série, 
et  chaque  wagon  d'un  numéro  d'ordre  servant  à  le  désigner 
chacun  en  particulier.  Ces  indications  sont  gravées  sur  une 
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plaque  de  cuivre  fixée  au  châssis,  qui  reçoit  également,  vers  le 
milieu  de  sa  longueur,  deux  plaques  en  fonte  portant  le  nom 
du  constructeur  et  l'année  de  fabrication  ;  l'autre,  le  nom  de  la 
Compagnie.  Enfin,  on  inscrit,  en  lettres  peintes  sur  les  longe- 
rons, les  initiales  ou  les  marques  distinctives  de  la  ligne  à  la- 
quelle appartient  la  voiture,  et  la  tare  exprimée  en  tonnes  et 
dixièmes  de  tonne. 

Sur  la  caisse,  on  inscrit  de  môme  la  lettre  de  série  et  le  nu- 
méro dans  les  quatre  panneaux  extrêmes,  ainsi  que  le  nombre 
de  bâches  ou  prolonges  qui  sont  affectées  au  service  du  véhicule. 

Enfin,  à  l'intérieur  des  fourgons,  on  indique  par  une  flèche 
et  le  mot  serrez  le  sens  du  serrage  du  frein. 

389.  Train.  —  Châssis.  —  En  principe,  la  construction  des 
châssis  de  wagons  ne  diffère  pas  de  celle  des  châssis  de  voi- 
tures ;  comme  pour  les  premiers,  le  bois  et  le  fer  se  partagent 
les  préférences  des  ingénieurs  ;  la  dernière  matière,  toutefois, 
l'emporte  chaque  jour  davantage,  surtout  en  ce  qui  concerne 
les  châssis  de  wagons  pour  lesquels  le  défaut  d'élasticité  et  le 
bruit  de  ferraillement  que  l'on  reproche  à  ce  mode  de  construc- 
tion n'a  pas  le  même  inconvénient  que  dans  son  application 
aux  voitures  à  voyageurs.  Aussi  ne  voit-on  plus  de  raison 
qui  empêche  le  constructeur  de  mettre  à  profit,  dans  ce  cas, 
tous  les  avantages  que  présente  l'emploi  du  fer.  Quelle  que  soit 
d'ailleurs  la  matière  employée,  on  cherchera  surtout  à  donner 
au  châssis  une  rigidité  suffisante,  eu  égard  à  la  charge  du 
wagon  d'une  part,  et  de  l'autre  aux  efforts  extérieurs. 

Plaques  de  garde  et  boîtes  à  graisse.  —  Les  plaques  de  garde 
et  boîtes  à  graisse  devant  être  toujours,  autant  que  possible,  du 
même  modèle  pour  tous  les  véhicules  d'une  même  ligne,  il  n'y 
a  pas  lieu  de  revenir  ici  sur  les  détails  que  nous  avons  déjà 
donnés  à  ce  sujet  (382). 

A  propos  de  la  disposition  d'ensemble  des  voitures  à  voya- 
geurs, il  a  été  question  —  373,  p.  312  —  de  l'écartement  des 
plaques  de  garde  et  par  suite  des  essieux. 
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Les  chiffres  donnés  dans  ce  tableau  peuvent  s'appliquer  aux 
fourgons  à  bagages,  ou  aux  wagons-écuries,  destinés  aux  trains 
de  grande  vitesse;  mais  pour  les  wagons  circulant  dans  les 
trains  mixtes  ou  de  marchandises,  les  écartements  se  tiennent 
dans  les  limites  indiquées  au  tableau  de  la  page  332. 

Suspension  et  traction.  —  Les  ressorts  de  suspension  des 
wagons  doivent  être  construits  en  vue  d'une  charge  à  supporter 
plus  considérable  que  celle  des  voitures  ;  mais  il  n'est  pas  néces- 
saire de  leur  donner  une  flexibilité  aussi  grande;  ils  seront 
donc,  en  général,  plus  courts  et  plus  épais. 

Souvent,  au  lieu  de  les  terminer  en  rouleaux  et  de  les  réunir 
au  chAssis  par  des  menottes,  on  se  contente  de  poser  le  chAssis 
sur  les  extrémités  légèrement  recourbées  de  la  maîtresse  feuille 
dans  des  sabots  en  fonte  boulonnés  sous  les  longerons.  Le 
sabot  en  fonte  porte  deux  joues  latérales  qui  maintiennent  les 
feuilles  du  ressort  et  les  empêchent  de  s'échapper  sous  l'action 


Fig.  503.    Tampon  de  rhoc  en  caoutchouc  pour  wagons  h  marchandises  (Hanovre'. 


des  efforts  transversaux.  Cette  disposition,  fréquemment  em- 
ployée sur  les  lignes  françaises,  a  l'avantage  de  ne  pas  affaiblir 
les  extrémités  du  ressort,  d'être  économique  de  construction  et 
facile  d'entretien.  Mais  elle  présente  l'inconvénient  de  fatiguer 
les  coussinets  et  les  fusées,  de  ne  pas  se  prêter  enfin,  aussi  bien 
que  la  suspension  par  menottes,  à  la  circulation  des  véhicules 
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dans  les  courbes.— La  plupart  des  wagons  allemands  sont  atta- 
chés par  menottes  aux  ressorts  de  suspension. 

Les  ressorts  de  traction  et  de  choc,  à  lames,  à  spirales  ou  à 
plaques  —  rondelles  en  acier,  —  sont  également  appliqués  aux 
wagons  avec  les  mêmes  dispositions  que  pour  les  voitures  (381)* 
Le  caoutchouc  en  rondelles  superposées  constitue  cependant 
aujourd'hui  une  grande  partie  des  ressorts  de  ces  véhicules, 
grâce  à  son  faible  poids  et  à  son  prix  réduit  ;  l'inconvénient 
qu'il  présente  d'ailleurs  au  point  de  vue  du  mauvais  amortis- 
sement des  chocs,  au  delà  d'une  certaine  limite  de  pression,  ne 
prend  pas  ici  une  grande  importance. 

La  ligure  «i03  représente  une  construction  de  ressorts  très- 
légers  adoptés  par  les  lignes  de  Hanovre,  pour  les  tampons 
de  choc  des  wagons  à  marchandises.  Le  ressort  se  compose, 
comme  on  le  voit,  d'un  tube  en  caoutchouc  de  forte  épaisseur^ 
entouré  d'anneaux  en  fer  plus  ou  moins  rapprochés  suivant 
le  degré  d'élasticité  que  l'on  veut  obtenir  *,  et  contenant  un 
ressort  en  spirale  à  l'intérieur. 

Le  tube  a  0m,12G  de  diamètre  extérieur,  0m,055  àl'intérieur, 
et  0m,302  de  hauteur.  ' 

Cette  disposition  motive  nécessairement  la  mise  au  rebut 
de  tout  le  tube  en  caoutchouc,  aussitôt  qu'une  avarie  se  pro- 
duit sur  l'un  de  ses  points. 

L'attelage  des  wagons  doit  se  faire  également  à  l'aide  du 
tendeur  à  vis  et  des  chaînes  de  sûreté,  dont  la  disposition 
est  la  môme  que  pour  les  voitures,  ainsi  que  les  dimen- 
sions relatives  à  lYcartement  des  tampons,  leur  hauteur,  etc. 
(381). 

Roues  et  essieux.  —  Les  essieux  des  wagons  se  distinguent 
quelquefois  de  ceux  des  voitures  par  des  dimensions  plus 
fortes  en  raison  de  l'augmentation  de  charge  qu'ils  ont  à 
supporter. 

»  Cotte  disposition  mixte  de  métal  et  de  caoutchouc  est  fréquemment 
employée  en  Amérique. 
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La  figure  504  représente  le  type  des  essieux  de  wagons 
adopté  par  la  Compagnie  d'Orléans  ;  ses  di- 
mensions sont  les  suivantes  :  i 


Diamètre  au  milieu   0m,095 

Diamètre  au  calage   0  ,120 

Diamètre  à  la  fusée   0  ,080 

Longueur  de  la  fusée   0  ,I5.Ï 

Sur  le  chemin  de  l'Est  de  la  Bavière,  les 
dimensions  des  essieux  de  wagons  diffèrent 
également  de  celles  des  essieux  de  voitures. 


Diamètre  au  milieu.  0œ,131 
Diamètre  au  calage.  0  ,125 
Diamètre  à  la  fusée.    0  ,096 


pour  des  wagons 
à  10  tonnes. 


La  plupart  des  autres  lignes  de  l'Allemagne, 
ainsi  que  les  chemins  français  du  Nord  et  de 
l'Est,  adoptent  un  seul  type  servant  à  la  fois 
pour  les  voitures  et  les  wagons. 

Cette  uniformité  de  modèle,  qui  nous  paraît 
avantageuse  au  point  de  vue  de  la  simplification 
du  service,  doit  exister  également,  autant  que 
possible,  pour  les  roues  des  divers  véhicules. 
Remarquons,  toutefois,  en  ce  qui  concerne 
ces  derniers  organes,  que  la  vitesse  modérée 
des  trains  de  marchandises  permet  d'affecter  à 
leur  usage  des  roues  de  construction  moins 
dispendieuse  que  celles  destinées  aux  trains 
de  voyageurs,  et  que,  particulièrement  en  ce 
qui  concerne  les  roues  eu  fonte,  leur  emploi 
pourra  donner,  dans  le  cas  présent,  des  résul- 
tats très-satisfaisants,  en  raison  de  l'économie 
du  prix  d'achat  et  de  la  simplicité  d'entretien 
qui  résulteront  de  leur  application  (383)  *. 

1  L'usine  royale  de  Sayn  (Prusse)  fournit  aux  che- 
mins rhénans  des  roues  en  fonte  pesant  .100  kilo- 
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Une  paire  de  roues  en  fonte,  montées  sur  un  essieu  en  fer 
analogue  à  celui  dont  la  fabrication  a  été  indiquée  (383),  re- 
viendrait au  prix  de  38o  fr.  50  c.  : 

Roues. .    600  kilos  à  45  fr.  50  c.  pour  100  kilos. .   273  fr.  50  c. 
Essieu..    160    —    70  francs  112  00 

Total   385  fr.  50  c. 

Freins.  —  Les  divers  systèmes  de  freins  dont  nous  avous 
donné  plus  haut  la  description  (384)  sont  tous  également 
applicables  aux  wagons.  Ici,  cependant,  le  frein  à  levier 
joue  un  rôle  particulier.  Pour  faciliter  le  service  dans  les 
gares  (IVe  part.),  on  fait  porter  à  chaque  wagon  son  frein  à 
levier  à  main  ;  la  transmission  à  levier  se  prête  parfaite- 
ment par  la  simplicité  de  sa  construction  et  la  facilité  de  son 
entretien  à  cette  application  générale,  qui  n'exclut  pas  l'emploi 
des  autres  systèmes  sur  certains  wagons  spéciaux,  intercalés 
dans  les  trains  en  nombre  variable  suivant  la  longueur  du 
convoi  et  le  profil  de  la  voie,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  in- 
diqué plus  haut  (376).  On  comprend,  en  effet,  que  l'économie 
de  l'exploitation  ne  permette  pas  la  présence  d'un  garde-frein 
sur  chaque  wa,gon  ;  or,  la  pression  que  les  agents  peuvent  dé- 
velopper sur  les  roues  devant  être  d'autant  plus  énergique 
que  le  nombre  des  appareils  est  plus  restreint,  la  transmis- 
sion à  levier  ordinaire  ne  répond  plus  aux  besoins  dans  ces 
circonstances,  et  doit  être  remplacée  par  une  disposition  plus 
convenable. 

Renvoyant  le  lecteur,  pour  la  construction  et  l'entretien  de 
ces  appareils,  au  paragraphe  précédent  (384)  où  nous  avons 
traité  cette  question,  il  ne  reste  à  nous  dire  ici  que  quelques 
mots  du  frein  à  levier  ordinaire. 

Le  levier  est  généralement  horizontal,  formé  d'une  forte 
barre  de  fer  méplat,  montée  à  l'une  de  ses  extrémités  sur  l'arbre 
des  sabots  qui  tourne  dans  des  supports  en  fonte  fixés  aa 

grammes  en  moyenne,  au  prix  de  15f,50  les  100  kilogrammes,  avec  ga- 
rantie de  trois  années  de  service  ou  d'un  parcours  de  90  000  kilomètres. 
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châssis  et  terminée  à  l'autre  extrémité  par  un  enroulement  for- 
mant poignée.  Une  coulisse  en  fer  à  crans,  également  fixée  aux 
longerons,  sert  de  guide  et  d'arrêt  à  la  barre  du  levier.  Ce  frein 
n'agit  que  d'un  seul  côté  et  généralement  sur  une  seule  paire 
de  roues.  (Voir  aux  Annexes,  —  Frein  à  huit  sabots.) 

390.  B&ches  et  prolonges.  —  Condition  essentielle.  — Nous 
avons  exposé  plus  haut  (372)  les  avantages  que  présentaient  sur 
les  wagons  fermés  les  wagons  découverts,  plats  ou  à  bords  plus 
ou  moins  élevés  :  —  chargement  prompt  et  économique  ;  — 
application  aux  transports  les  plus  variés,  depuis  les  matériaux 
bruts  employés  au  service  de  la  voie,  tels  que  rails,  coussi- 
nets, etc.,  jusqu'aux  produits  plus  délicats,  tels  que  les  cé- 
réales, les  cotons  en  laine,  etc.  Toutefois,  ces  derniers  objets 
ne  pouvant  rester,  pendant  toute  la  durée  du  trajet,  exposés  à 
l'action  du  soleil,  de  la  pluie,  ou  même  de  la  poussière  soulevée 
par  le  mouvement  rapide  du  convoi,  il  y  a  nécessité  d'em- 
ployer, comme  annexes  aux  wagons  découverts,  des  enveloppes 
ou  bâches  établies  en  matière  aussi  imperméable  que  possible. 

A  cette  qualité  essentielle  d'imperméabilité,  les  bâches 
doivent  encore  ajouter  celle  d'une  solidité  suffisante  pour  ré- 
sister aux  manipulations  diverses  qu'elles  subissent,  et  généra- 
lement exécutées  avec  peu  de  soin  par  les  employés  qui  en  sont 
chargés;  deux  conditions  qui  exigent  de  la  matière  constituante 
une  grande  souplesse  pendant  toute  la  durée  de  son  service. 

Forme.  —  Dimensions.  —  Les  bâches  ont  la  forme  d'un  rec- 
tangle allongé  ;  leurs  dimensions  varient  suivant  la  forme  des 
wagons  :  wagons  à  bords  de  i  mètre,  wagons  plats.  Voici  les 
dimensions  adoptées  par  le  chemin  de  fer  du  Nord  : 


Longueur. 

Largeur. 

Surface. 

irt  série. 

8ro,60 

<i»,70 

57m,62 

2e  série. 

8  ,60 

5  ,70 

49  ,02 

3«  série. 

{    6  ,86 

5  ,00 

34  ,30 

(Petit  modèle.) 

1    7  ,60 

5  ,30 

40  ,28 

(Grand  modèle.) 

4*  série. 

6  ,86 

4  ,00 

27  ,41 

5°  série. 

5  J0 

3  ,75 

19  ,12 

T.  III.  31 


Digitized  by  Google 


482  MATÉRIEL  DE  TRANSPORT. 


Longueur. 

Largeur. 

Surface. 

6e 

série . 

7m,Oi 

4",50 

.'îln,,08  (Wagons desecours.) 

Ie 

série . 

6  ,86 

4  ,90 

33        (Wagons  à  marée.) 

8« 

série. 

|    8  ,10 
!    8  ,20 

3  ,:;4 

4  ,15 

^  ^3  !  (Caisses  à  poterie.) 

0e 

série. 

6  ,40 

4  ,00 

23  ,00  (W.àhouiUedeiO*.) 

Les  bâches  du  chemin  d'Orléans  et  du  Midi  pour  wagons 
plate-forme  ont  8m,20  sur  ;>m  ,60  =  surface,  46  mètres. 

I*i  bâche,  quelle  qu'elle  soit,  doit  porter  sur  tout  son  pour- 
tour un  large  ourlet  percé  d'oeillets  distants  de  1  mètre  à  1*,20, 
dans  lesquels  se  fixent  des  cordes  goudronnées  de  1  mètre  de 
longueur,  qui  servent  à  la  réunir  d'un  côté  au  châssis  ou  aux 
parois  de  la  caisse,  munies  à  cet  effet,  comme  nous  l'avons  dit 
plus  haut,  d'anneaux  en  fer  placés  de  distance  en  distance. 

Un  second  système  de  cordes  ou  de  courroies  de  im,50  de 
longueur  vient  passer  dans  des  anneaux  fixés  à  une  certaine 
distance  (0ro,80)  des  bords  de  la  bâche,  et  sert  à  attacher  le  côté 
flottant  au  châssis  lorsque  le  chargement  est  terminé.  Afin  d'in- 
téresser le  moins  possible  le  corps  de  la  bâche  aux  efforts  de 
traction  qui  résultent  de  ce  mode  d'attache,  on  doit  la  conso- 
lider par  des  sangles  de  même  nature  qu'elle,  fortement  cousues 
sur  sa  face  intérieure  et  reliant  entre  eux  les  anneaux  et  les 
œillets  correspondants  de  deux  bords  opposés. 

Fabrication.  —  Nature  (les  substances  employées.  —  Le  cuir 
et  les  tissus  imprégnés  de  diverses  substances  hydrofnges  en- 
trent dans  la  fabrication  de  ces  couvertures. 

Par  sa  solidité  et  sa  souplesse,  le  cuir  semble  avoir  jusqu'ici 
l'avantage  sur  les  autres  matières;  mais  son  prix  élevé  en  a 
tout  d'abord  restreint  l'emploi,  et  a  motivé  des  recherches  dans 
le  but  de  le  remplacer  par  une  substance  plus  commune.  Ac- 
tuellement, la  majeure  partie  des  bâches  employées  sur  les 
voies  ferrées  sont  confectionnées  en  toile  à  voile,  quelquefois, 
mais  plus  rarement,  en  bourre  de  soie,  imprégnée  d'une  sub- 
stance grasse  ou  résineuse  qui  leur  donne  l'imperméabilité 
requise. 
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La  durée  des  haches,  très-variahie  d'ailleurs,  mais  générale- 
ment courte,  rend  leur  entretien  excessivement  coûteux,  et 
l'on  peut  dire  qu'il  constitue  une  des  charges  les  plus  lourdes 
du  service  d'entretien  du  matériel  de  transport  ;  il  est  donc  de 
toute  importance  d'apporter  à  leur  confection,  au  choix  des 
matières  et  à  leur  qualité  un  soin  des  plus  attentifs. 

Le  cuir  employé  doit  être  de  bonne  qualité,  convenablement 
préparé  et  entretenu  avec  soin  dans  un  état  de  graissage  suffi- 
sant pour  lui  conserver  sa  souplesse  et  son  imperméabilité. 
La  durée  des  bâches  en  cuir  peut  être  estimée  à  quinze  ans. 
Les  bAches  en  toile  doivent  ôtrc  faites  en  forte  toile  de  lin  de 
première  qualité,  sans  aucun  mélange  de  substance  étran- 
gère, dette  condition  sera  stipulée  avec  soin  dans  les  spécifica- 
tions dressées  pour  la  fourniture  de  ces  appareils,  et  Ton  devra 
procéder,  au  moment  de  la  réception,  à  l'essai  du  tissu  afin  de 
s'a>surcr  qu'il  ne  contient  pas  de  fils  de  phormiitm  tenax  ou 
de  jute,  dont  les  propriétés  moins  résistantes  compromettraient 
la  solidité  de  la  bâche. 

A  cet  effet,  on  découpera  un  petit  carré  d'étoffe,  et,  après 
avoir  séparé  sur  les  coins,  d'une  part  les  fils  de  trame,  d'autre 
part  ceux  de  la  chaîne,  on  le  plongera  pendant  une  minute  dans 
une  solution  de  chlore;  puis,  le  plaçant  sur  une  assiette,  on 
versera  dessus  quelques  gouttes  d'une  dissolution  ammoniacale. 
Une  coloration  rouge  assez  vive,  passant  ensuite  au  brun  foncé, 
permettra  de  distinguer  les  fils  étrangers,  tandis  que  ceux  de 
lin  ne  prendront  qu'une  teinte  légèrement  jaunâtre. 

Les  bAches  en  toile  peuvent  être  enduites  de  suif,  d'huile  de 
lin,  de  goudron  ou  de  caoutchouc.  Les  substances  grasses  ont 
l'inconvénient  d'enlever  à  la  toile  sa  souplesse  aussitôt  que  la 
température  de  l'air  s'abaisse;  l'enduit,  se  solidifiant  sous  l'in- 
fluence du  froid,  devient  cassant  et  il  se  forme  des  solutions  de 
continuité  qui  livrent  passage  à  l'eau.  A  ce  point  de  vue,  l'em- 
ploi du  goudron  est  préférable,  pourvu  toutefois  qu'il  soit  de 
bonne  qualité  et  surtout  exempt  de  tout  principe  acide. 

Le  suif  et  le  goudron  s'étendent  à  chaud  à  l'aide  d'un  pin- 
ceau sur  la  bAche. 
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Pris  de  revient  d'une  bâche  en  toile  à  voile  garnie  de  sangles,  munies 
de  longes  en  cuir  noir  et  enduite  de  suif,  de  8m,f»0  sur  6B=r=  51  "«i. 


L'application  «le  l'huile  de  lia  à  la  préparation  des  bâches  se 
fait  de  la  manière  suivante  : 

Les  pièces  de  toile  sont  immergées  dans  un  bain  d'huile  de 
lin  pure,  préalablement  cuite,  puis  réchauffée  à  la  température 
et  au  degré  de  cuisson  convenables  pour  que  la  toile  soit  bien 
imprégnée.  La  toile  est  ensuite  séchéc,  et  garnie  de  ses  an- 
neaux, enchapurcs,  cordes  goudronnées,  etc.,  et  recouverte 
d'une  couche  extérieure  de  noir  à  l'huile  grasse *. 

Leprixd'une  tellebache de8m,20 sur5m,60 estde2JS  francs, 
soit  par  mètre  carré  4r,G8. 

La  Niederschlesisch-Markischc  Bahn  (Prusse),  qui  fait  usage 
de  bâches  en  toiles  imprégnées  de  caoutchouc,  les  prépare  dans 
ses  ateliers  de  la  façon  suivante  *  : 

La  toile  est  livrée  en  bandes  de  35m,b3  de  long  sur  une  lar- 
geur de  1 m,  125  ;  chaque  bâche  se  compose  de  quatre  largeurs 
cousues  à  la  machine,  et  l'on  calcule  la  longueur  des  bandes, 
de  manière  à  n'avoir  à  faire  aucune  couture  dans  l'autre  sens. 
On  soumet  à  une  cuisson  lente  un  mélange  à  parties  égales  de 
caoutchouc3  et  d'huile  de  lin,  en  ayant  soin  de  remuer  sans 
cesse  la  masse  jusqu'à  complète  fusion  de  la  matière  résineuse  ; 
à  ce  moment,  on  y  ajoute  une  égaie  quantité  de  vernis.  11  sufOt 

*  Extrait  de  la  spécification  pour  la  fourniture  des  bâches  de  wagons 
plats.  —  Chemins  de  fer  du  Midi. 

5  Organ  fiir  die  Forlschrittc  des  Eitcnbahntrcsens.  irT  supplément, 
1866,  p.  177. 

9  On  peut  employer,  pour  cela,  les  vieilles  rondelles  de  ressorts  coupées 
en  morceaux. 


Matières  (toile,  sangles,  cuir)  . . 

Main-d'œuvre  

Enduit  (y  compris  l'application) 
Frais  généraux  


170',20 
30  ,00 
24  ,80 
15,50 


Total 


2iOf,50 
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alors  de  laisser  reposer  le  liquide  pour  avoir  un  enduit  prêt  à 
être  employé. 

Chaque  face  de  la  bâche  reçoit  deux  couches  de  cet  enduit,  à 
chaud;  il  importe  que  la  matière  pénètre  parfaitement  le  tissu, 
et  on  ajoutera  pour  cela,  s'il  le  faut,  une  nouvelle  quantité  de 
vernis,  dans  le  cas  où  la  solution  de  caoutchouc  serait  trop 
épaisse.  Il  est  bon  de  ne  passer  la  deuxième  couche  qu'après 
siccité  complète  de  la  première. 

On  ajoute  ordinairement  au  mélange,  comme  matière  colo- 
rante, du  noir  de  fumée. 

Le  prix  de  revient  se  compose  ainsi  : 

Prix  de  la  toile  par  mètre  carré. . . .  4f,03 
Enduit  sur  les  deux  faces,  en  deux 
couches  : 

Matières   0  ,89 

Main-d'œuvre   0J7 

Frais  généraux  ! .  0  ,09 

Total  par  mètre  carré          2f ,  1 8 

La  durée  de  ces  bâches  peut  ôtre  estimée  en  moyenne  à 
cinq  ans. 

L'enroulage  des  bâches  de  toile  humide  est  également  nui- 
sible à  leur  bonne  conservation;  et  l'on  doit  prendre  à  leur 
égard  les  mêmes  précautions  que  pour  les  bâches  en  cuir.  On 
s'expose,  en  les  négligeant,  à  les  voir  périr  bientôt  par  la  moi- 
sissure, cause  de  destruction  qui  provient  aussi  quelquefois 
d'une  mauvaise  préparation.  Pour  l'éviter,  on  emploie  sur  la 
ligne  de  Brunswick  une  dissolution  au  oOf  de  chlorure  de  zinc 
dans  laquelle  on  plonge  la  bâche  avant  sa  mise  en  service. 

La  conservation  des  bâches  exige  de  nombreuses  précautions 
de  la  part  des  employés  chargés  de  leur  manutention.  On  doit 
veiller  principalement  à  ce  qu'une  bâche  mouillée  ne  soit  pas 
enroulée  avant  d'avoir  été  au  préalable  convenablement  séchée. 

Prolonges.  —  Les  prolonges  sont  des  cordes  goudronnées 
servant  à  fixer  sur  les  wagons  les  objets  transportés  à  découvert, 
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ou  qui  seraient  susceptibles  de  prendre,  par  le  mouvement  du 
wagon,  un  balancement  nuisible  à  la  conservation  de  la  bAche. 

Les  prolonges  se  composent  de  trois  fils  de  chanvre,  dont  l'un 
seul  est  goudronné. 

Rideaux.  —  Les  rideaux,  qui  ferment  la  partie  supérieure  des 
panneaux  dans  certains  wagons  à  marchandises  (886),  80  font 
quelquefois  en  cuir,  mais  plus  généralement  en  toile  de  coton 
préparée  à  l'huile  de  lin  de  la  môme  manière  que  les  bâches. 

Chaque  rideau  doit  être  muni  de  plusieurs  anneaux  de 
tringle  en  fer  étamé  placés  à  la  partie  supérieure,  d'autant 
d'anneaux  en  cuivre  pris  dans  le  rideau  et  de  trois  anneaux 
plus  forts  en  fer  étamé  placés  à  la  partie  inférieure  du  rideau, 
deux  aux  angles  et  le  troisième  à  io,,.ri0  de  L'extrémité.  Les 
petits  anneaux  de  tringle  sont  réunis  par  des  enchapurcs  aux 
anneaux  en  cuivre  pris  dans  les  rideaux,  et  les  anneaux  du 
bas  sont  fixés  au  rideau  par  des  enchapures  en  cuir  consoli- 
dées par  des  pièces  de  renfort  de  môme  toile  que  le  corps  du 
rideau.  Enfin,  le  rideau  doit  être  bordé  d'un  ourlet  de  0m,070 
environ. 

Une  garniture  de  quatre  rideaux  de  cette  espèce  revient  à 
60  francs. 

391.  Observations  sur  l'entretien  des  wagons.  —  La  simili- 
tude de  construction  que  nous  avons  signalée  entre  les  divers 
organes  qui  composent  le  train  des  wagons  à  voyageurs  et  à 
marchandises  nous  dispensera  de  revenir  ici  sur  leur  entre- 
tien, pour  lequel  nous  renverrons  le  lecteur  à  l'entretien  des 
voitures  à  voyageurs  (385).  Nous  indiquerons  seulement  les 
conditions  d'entretien  des  caisses,  bûches,  prolonges,  qui  con- 
cernent spécialement  les  wagons  à  marchandises. 

Dans  les  wagons  à  marchandises,  les  visiteurs  doivent  porter 
leur  attention  sur  la  fermeture  des  portes,  s'assurer  que  les 
galets  ne  sont  pas  sortis  de  leurs  rainures,  que  les  chevillettes 
de  fermeture  sont  en  bon  état;  —  graisser  fréquemment  les 
tourillons  des  galets,  vérifier  l'état  des  volets  et  leurs  ferrures, 
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et  s'assurer  qu'ils  ferment  aussi  hermétiquement  que  possible. 
Dans  les  wagons  qui  peuvent  servir  aux  transports  des  bes- 
tiaux, ils  doivent  particulièrement  s'attacher  à  la  visite  des 
planchers,  s'assurer  qu'aucune  saillie  n'est  de  nature  h  blesser 
les  animaux.  Les  écuries  seront  pour  eux  l'objet  d'un  examen 
tout  à  fait  spécial;  ils  visiteront  les  planchers,  s'assureront  de 
leur  solidité,  les  tiendront  toujours  propres,  nettoieront  les 
rainures  dans  les  planchers  qui  laissent  des  intervalles  pour 
l'écoulement  des  liquides;  ils  veilleront  à  ce  qu'il  ne  manque 
aucun  objet  d'aménagement. 

Enfin,  dans  tous  les  véhicules  couverts,  le  visiteur  doit  sur- 
veiller les  couvertures,  vérifier  si  elles  ne  laissent  pas  passer 
l'eau,  et,  dans  celles  en  zinc,  s'assurer  que  les  coulisseaux  ne 
peuvent  pas  glisser,  que  Jes  taquets  d'arrêt  sont  bien  à  leur 
place  ;  qu'ils  pressent  sur  la  couverture  ;  enfin,  et  surtout,  que 
les  clous  qui  fixent  les  extrémités  de  ces  couvertures  n'ont  pas 
pris  de  jeu  dans  le  zinc,  de  façon  que,  la  tête  du  clou  pouvant 
passer  à  travers  la  feuille,  elle  ne  serve  plus  à  la  retenir.  11 
doit,  dans  les  mêmes  wagons,  examiner  l'état  des  frises  des 
côtés,  s'assurer  qu'elles  ne  sont  pas  disjointes,  que  l'eau  ne 
peut  filtrer  dans  l'intérieur.  Les  wagons  qui  présenteraient 
des  couvertures  avariées  ou  des  frises  disjointes  doivent  être 
envoyés  à  l'atelier  de  réparation. 

Pendant  la  durée  du  trajet,  il  est  important  de  surveiller 
l'état  des  chargements,  de  s'assurer  qu'ils  sont  également  ré- 
partis dans  les  wagons,  qu'ils  ne  fatiguent  pas  les  ressorts  outre 
mesure;  en  un  mot,  qu'ils  ne  présentent  pas  de  danger  pour  la 
sécurité  de  la  marche. 

Le  nettoyage  des  parois  extérieures  et  intérieures  de  la  caisse 
doit  se  faire  a  l'eau  froide  et  au  moyen  d'une  éponge  ;  on  essuie 
ensuite  avec  des  torchons  secs;  les  étiquettes  collées  sur  le 
wagon  s'enlèvent  à  l'eau  seulement;  on  doit  ménager  avec 
soin  les  numéros  d'ordre  et  les  autres  inscriptions  placées  sur 
les  parois  extérieures,  éviter  de  les  dégrader  et  les  repeindre 
aussitôt  qu'elles  commenceront  à  s'efiacer,  enfin  peindre  à 
l'huile  la  date  de  la  dernière  visite. 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  III. 

ATELIERS,  DÉPOTS,  ALIMENTATION. 


S  I. 

CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 

392.  classification.  —  Le  service  de  la  locomotion,  avons- 
nous  dit  (Ire  part.,  chap.  VIII,  §  i,  269-270),  réclame,  dans  les 
gares  spéciales  que  nous  avons  appelées  garer  et  alimentation , 
(/ares  de  dépôt,  certains  aménagements  répondant  aux  deux 
nécessités  suivantes,  parfaitement  distinctes  l'une  de  l'autre  : 
—  Ravitaillement  des  machines  en  service  ;  —  remisage  des 
machines  et  du  matériel  de  transport. 

De  là,  une  première  série  d'installations  que  nous  compren- 
drons sous  le  nom  générique  de  dépôts,  et  dans  lesquelles  nous 
rencontrons  : 

—  Des  appareils  d'alimentation  ; 

—  Des  remises  ou  hangars  pour  abriter  les  machines  et  les 
wagons  ; 

—  L'outillage  nécessaire  à  l'entretien  courant  et  aux  petites 
réparations  concernant  ces  deux  espèces  de  véhicules. 

Mais  le  matériel,  au  bout  d'un  certain  temps  de  service, 
exige  des  réparations  plus  importantes  que  de  simples  opéra- 
tions d'entretien,  des  travaux  qui  ne  peuvent  s'exécuter  sans 
l'aide  d'un  outillage  complet  et  perfectionné,  sur  un  terrain 
suffisamment  étendu  :  conditions  qui  nécessitent  la  création 
sur  un  ou  plusieurs  points  de  la  ligne,  selon  son  étendue,  date- 
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tiers  spécialement  affectés  à  la  réparation,  d'un  côté  des  ma- 
chines locomotives,  de  l'autre  des  véhicules  de  transport. 

Enfin,  l'approvisionnement  constant  et  régulier  des  matières 
consommées  dans  les  dépôts  et  ateliers  de  la  ligne  s'opère  par 
l'entremise  de  magasins  généraux  dans  lesquels  sont  tenus  en 
réserve  :  d'une  part,  une  quantité  suffisante  de  matières  pre- 
mières et  de  combustible,  nécessaires  au  travail  des  ateliers  et 
au  service  des  machines,  pour  ne  jamais  exposer  l'un  ou  l'autre 
à  un  chômage;  d'autre  part,  des  pièces  de  rechange  provenant 
de  l'extérieur  ou  fabriquées  dans  les  ateliers  lorsque  les  répa- 
rations de  machines  et  de  véhicules  sont  achevées,  ce  qui  permet 
de  réduire  à  son  minimum  le  temps  employé  aux  réparations 
courantes,  condition  essentielle  de  l'emploi  économique  du 
matériel  roulant. 

Nous  avons  donc  à  examiner  quatre  séries  d'installations 
distinctes  : 

A.  Installations  du  service  de  la  traction.  —  Alimentation. 
—  Dépôts. 

B.  Ateliers  de  réparation  des  machines  ; 

G.  Ateliers  de  réparation  du  matériel  de  transport; 
D.  Magasins  d'approvisionnements. 

La  répartition  de  ces  différents  établissements  sur  une  ligne 
en  voie  de  construction  donne  lieu  à  certaines  considérations 
que  l'ingénieur  doit  étudier  avec  soin,  et  que  nous  allons  déve- 
lopper. 

393.  Choix  de  remplacement.  — A.  Installations  du  service 
de  la  traction.  —  i°  Stations  (F alimentation.  —  La  quantité 
d'eau  consommée  par  une  machine  dépend  du  travail  à  effec- 
tuer, et  comme  l'approvisionnement  emporté  par  le  moteur  ou 
son  tender  doit  être  aussi  léger  que  possible,  il  en  résulte  la 
nécessité  de  ravitailler  la  machine  après  un  certain  parcours. 

Si,  pour  fixer  nos  idées,  nous  prenons  une  locomotive  qui 
brûle  4  0  kilogrammes  de  houille  et  vaporise  80  kilogrammes 
d'eau  par  kilomètre,  nous  voyons  qu'au  bout  de  50  kilomètres 
l'approvisionnement  aura  diminué  de  4000  kilogrammes  d'eau, 
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et  comme  la  capacité  d'un  tender  varie  entre  5000  et  8000  kilo- 
grammes d'eau ,  on  voit  que  les  stations  d'alimentation  pour- 
raient, à  la  rigueur,  être  distantes  les  unes  des  autres  de 
80  kilomètres  au  moins.  Mais  les  consommations  prises  pour 
terme  de  comparaison  sont  souvent  dépassées,  surtout  dans  les 
chemins  à  pentes  prononcées.  De  plus,  il  peut  se  présenter  tels 
cas,  en  hiver  principalement,  où  les  trains  consomment  beau- 
coup sans  atteindre  pour  cela  les  vitesses  de  marche  régle- 
mentaires; enfin,  par  une  circonstance  imprévue,  tel  point  de 
ravitaillement  peut  momentanément  manquer  d'approvisionne- 
ment. Pour  toutes  ces  causes  réunies,  les  appareils  d'alimen- 
tation sur  toute  la  longueur  de  la  ligne  sont  répartis  à  des  dis- 
tances de  25*  à  30  kilomètres,  assez  rapprochées  pour  que, 
dans  le  trajet  d'une  station  à  la  suivante,  les  caisses  ne  se 
vident  jamais  complètement. 

Cette  condition  n'est  pas  la  seule  qui  domine  dans  le  choix 
de  la  station  d'alimentation,  car  il  existe  un  autre  élément  d'im- 
portance capitale  et  que  l'ingénieur  ne  doit  jamais  perdre  de 
vue  :  la  nature  de  l'eau  rencontrée  dans  la  localité.  En  principe, 
l'eau  d'alimentation  des  machines,  ainsi  que  nous  avons  eu  occa- 
sion de  l'indiquer  (358),  et  comme  nousleverrons  plus  loin  (410), 
doit  posséder  un  degré  de  pureté  aussi  complet  que  possible  1  ; 
on  aura  donc  grand  soin  de  s'en  assurer  chaque  fois  qu'il  fau- 
dra établir  un  appareil  d'alimentation  sur  un  point  donné. 
Cette  condition  pourra  donc  obliger,  dans  certains  cas,  l'ingé- 
nieur à  faire  varier  les  limites  que  nous  venons  d'indiquer. 

Rappelons,  en  outre,  que  la  disposition  des  appareils  doit 
permettre  (lrc  part.,  chap.  VIII,  §  i,  209)  d'alimenter  les  ma- 
chines avec  le  moins  de  manœuvres  et  le  plus  rapidement  pos- 
sible. Il  faut  donc  des  appareils  placés  à  latete  des  trains  arrêtés 
dans  ces  stations,  c'est-à-dire  qu'il  y  aura  deux  prises  d'eau, 
chacune  d'elles  en  avant  de  la  station  dans  le  sens  de  la  marcho 
du  train.  Une  seconde  disposition  qui  assurerait  plus  efficace- 
ment l'alimentation  en  rendant  les  stations  plus  commodes, 

1  On  trouvera,  au  paragraphe  m  —  410  — de  ce  chapitre,  la  description 
des  procédés  d'anahse. 
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consisterait  à  faire  chevaucher  les  stations  d'alimentation,  en 
affectant  aux  trains  pairs  les  deuxième,  quatrième,  etc.,  points 
de  ravitaillement,  et  aux  trains  impairs  les  premier,  troisième, 
cinquième,  etc.,  points  de  ravitaillement.  De  cette  façon,  l'ap- 
provisionnement des' machines  serait  parfaitement  assuré,  les 
prises  d'eau,  en  cas  de  nécessité  absolue,  n'étant  éloignées  en 
fait  que  de  42  à  kilomètres  (269).  Mais  cette  disposition  de- 
viendrait excessivement  coûteuse  et  Ton  s'en  tient  générale- 
ment à  la  première. 

Quant  au  ravitaillement  en  combustible  et  matières  grasses, 
il  s'effectue  dans  les  dépôts  où  les  machines  terminent  leur 
course  et  séjournent  assez  longtemps  pour  s'y  approvisionner. 
(Il"  part.,  chap.  V,  §  i.) 

2°  Dépôts  de  machines.  —  Dans  les  premiers  temps  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  1er,  l'incertitude  qui  régnait  alors  sur 
les  exigences  du  service  de  la  traction  fit  multiplier  les  dépôts 
sur  toute  la  ligne.  Peu  à  peu  l'expérience  fournit  plus  de  pré- 
cision dans  l'indication  des  besoins  à  satisfaire,  et  permit  de 
fixer  avec  plus  de  certitude  le  nombre  et  la  position  convenable 
de  ces  installations  ;  toutefois,  le  mouvement  de  concentration 
qui  en  résulta  n'est  pas  arrêté.  En  raison  des  progrès  réalisés 
dans  la  construction  du  matériel,  qui  permettent  d'augmenter 
d'autant  la  durée  du  service  des  machines,  et  de  la  régularité 
qui  s'établit  dans  le  mouvement  du  trafic,  il  existe  une  tendance 
générale  à  réduire  de  plus  en  plus  le  nombre  des  dépôts,  dont 
l'entretien  et  la  surveillance  constituent  de  lourdes  charges  pour 

t 

le  service  de  la  traction  :  l'augmentation  en  importance  des 
établissements  conservés  est  une  des  conséquences  immédiates 
de  cette  réduction  en  nombre. 

La  position  de  ces  grands  dépôts  se  trouve  naturellement 
indiquée  sur  les  points  de  la  ligne  où  doit  se  concentrer  un 
mouvement  notable  de  voyageurs  et  de  marchandises  résultant 
soit  de  l'importance  même  de  la  localité,  soit  de  la  présence 
d'un  ou  de  plusieurs  embranchements.  En  dehors  de  ces  points 
principaux,,  on  répartit  à  des  distances,  égales  autant  (pie  pos- 
sible, et  qui  varient  de  100  à  180  kilomètres,  des  dépôts  de 
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moindre  importance  que  nous  désignerons  sous  le  nom  de 
dépôts  secondaires.  Parmi  ces  derniers,  nous  compterons  les 
simples  remises  n'ayant  d'autre  but  que  celui  d'abriter  les  ma- 
chines de  réserve  que  l'administration  oblige  les  Compagnies 
à  tenir  toujours  en  feu  sur  différents  points  de  la  ligne  *,  ou  les 
locomotives  de  renfort  que  le  voisinage  d'une  forte  rampe  rend 
nécessaires  pour  le  service  de  la  traction,  ou  bien  encore  celles 
qui,  dans  leur  roulement  de  service,  séjournent  aux  terminus 
des  petits  embranchements. 

3°  Dépôts  de  voitures  et  wagons.  —  Les  dépôts  de  voitures 
et  de  wagons,  plus  nombreux  encore  que  ceux  de  locomotives 
dans  les  premières  installations,  ont  subi  la  môme  transfor- 
mation. Us  se  trouvent  aujourd'hui  concentrés  principalement 
aux  stations  de  formation  des  trains  et  aux  points  d'embran- 
chement faisant  têtes  de  ligne,  et  où  l'on  rencontre  à  la  fois 
des  remises  pour  les  wagons  isolés  et  quelquefois  des  bâtiments 
permettant  de  remiser  des  trains  entiers. 

Entre  ces  points  extrêmes,  il  est  clair  que  la  présence  d'une 
station  importante,  pouvant  donner  lieu  à  un  mouvement  plus 
ou  moins  considérable  de  voyageurs,  nécessitera  également  ré- 
tablissement d'un  dépôt  de  véhicules  pour  les  affluences  im- 
prévues. 

Cependant,  comme  nous  l'avons  dit  (Te  part.,  chap.  VIII, 
§  i,  270),  ces  remises  diminuent  d'importance  dès  que  l'on 
peut  se  rendre  compte  du  mouvement  des  voyageurs  et  du 
nombre  de  places  que  les  trains  ordinaires  doivent  contenir 
pour  satisfaire  à  une  circulation  moyenne. 

Enlin,  comme  pour  les  machines,  on  rencontre,  échelonnées 
de  distance  en  distance  sur  la  voie,  des  remises  de  voitures 
que  l'administration  force  les  Compagnies  à  tenir  en  réserve 
pour  le  service  des  voyageurs,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  indi- 
qué (l"  part.,  chap.  VIII,  §  i,  270). 

I].  Ateliers  de  réparation  des  machines.  —  Autant,  que  les 
circonstances  le  permettent,  les  ateliers  de  réparation  du  maté- 

1  Art.  10,  ordonnance  du  iîi  novembre  1846. 
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riel  doivent  se  trouver  à  proximité  des  dépôts  où  reviennent 
nécessairement  les  machines  et  les  wagons  après  leur  temps  de 
service.  Aussi,  à  l'origine  des  chemins  de  fer,  attribua-t-on  un 
atelier  pour  ainsi  dire  à  chaque  dépôt,  quelque  peu  important 
fût-il.  Dans  les  dernières  années,  diverses  considérations  :  faci- 
lité du  service,  —  unité  de  direction,  —  économie  de  frais 
d'installation,  de  surveillance  et  d'entretien,  —  ont  conduit  les 
administrations  à  concentrer,  sur  un  nombre  restreint  de  points 
convenablement  choisis,  toutes  les  ressources  applicables  à  cette 
branche  de  l'exploitation,  en  créant,  pour  chaque  réseau,  un 
atelier  principal  dont  l'importance  relative  dépasse  de  beau- 
coup celle  des  autres  ateliers  disséminés  de  distance  en  distance 
sur  la  ligne,  et  qui  ne  sont,  pour  ainsi  dire,  que  de  véritables 
succursales  du  premier.  Les  mômes  raisons  engageront  en- 
core à  restreindre,  autant  que  possible,  ce  nombre  d'ateliers 
secondaires  et  à  le  réduire  à  la  quantité  strictement  nécessaire 
pour  suffire  aux  exigences  du  service,  éviter  les  fausses  ma- 
nœuvres, les  pertes  de  temps  qui  résultent  des  longs  parcours 
entre  les  points  extrêmes  de  la  ligne  et  les  ateliers  principaux 
de  réparation. 

11  existe,  au  sujet  de  la  position  de  l'atelier  principal,  une 
certaine  divergence  d'opinions  qui  ne  permet  pas  d'établir  de 
règle  générale,  mais  qui  au  surplus  s'explique  parfaitement  par 
la  différence  de  conditions  d'établissement  des  réseaux  et  les 
exigences  particulières  qui  en  résultent  dans  chacun  d'eux  pour 
l'organisation  du  service  de  la  locomotion. 

Les  auteurs  du  Guide  du  mécanicien,  etc.,  résument  ainsi 
les  conditions  qui  doivent  guider  l'ingénieur  dans  le  choix  de 
l'emplacement  des  ateliers  principaux  : 

«  Les  éléments  à  prendre  en  considération  sont  :  l'étendue  de 
la  ligne  et  de  ses  embranchements,  la  configuration,  l'impor- 
tance et  la  nature  de  son  traGc,  la  distribution  des  relais  de 
machines,  la  position  des  villes  qui  fournissent,  par  la  nature 
de  leur  industrie,  des  ressources  pour  la  main-d'œuvre  des  ou- 
vriers spéciaux,  leur  position  par  rapport  aux  lieux  de  produc- 
tion des  matières  premières,  la  situation  du  siège  de  la  direction 
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de  l'entreprise,  la  disposition  du  terrain  aux  abords  des  gares 
principales  et  la  facilité  qu  elle  présente  pour  la  construction 
d'établissements  qui  couvrent  une  grande  superficie.  La  question 
est  nécessairement  très-complexe  et  d  une  solution  difficile  *.  » 

Les  ingénieurs  du  cliemin  de  la  Silésie  supérieure  sont  d'avis 
que  les  ateliers  principaux  doivent  occuper  le  milieu  du  réseau*  ; 
l'administration  des  chemins  rhénans  pense,  au  contraire,  que 
leur  meilleure  position,  à  quelques  exceptions  près,  est  indiquée 
par  le  point  de  la  ligne  sur  lequel  se  concentre  principalement 
le  trafic3.  Cette  dernière  opinion  paraît  devoir  l'emporter  sur 
les  autres  en  ce  qui  concerne  surtout  l'entretien  des  wagons; 
ceux-ci  se  trouvent  naturellement  ramenés  à  ce  point,  échappant 
ainsi  aux  longs  parcours  à  vide.  Quant  aux  machines,  lorsque 
la  longueur  de  la  ligne  atteint  7  à  800  kilomètres,  il  devient 
avantageux  de  choisir  plutôt  le  milieu  pour  y  placer  les  ateliers 
de  réparation,  les  machines  se  trouvant  réparties  entre  les  dé- 
pôts principaux,  et  cette  position  centrale  réduisant  au  mini- 
mum la  somme  des  chemins  à  parcourir  entre  chaque  dépôt  et 
les  ateliers  de  réparation  \ 

Les  ateliers  secondaires,  dont  l'installation  moins  importante 
doit  suffire  cependant  a  la  plupart  des  réparations  ordinaires 
ne  demandant  pas  un  démontage  complet  de  la  machine,  ac- 
compagneront toujours  les  dépôts  de  premier  ordre. 

G.  Ateliers  de  réparation  du  matériel  de  transport.  —  Les 
mômes  considérations  que  nous  venons  de  passer  en  revue 
s'appliquent  également  aux  ateliers  de  réparation  des  voitures, 
et  I  on  peut  dire  qu'à  quelques  exceptions  près,  résultant  des 
considérations  mentionnées  plus  haut,  ces  ateliers  accompa- 
gnent toujours  ceux  des  machines.  Quoique  les  deux  installa- 
tions appartiennent  quelquefois  à  deux  services  distincts,  on 

■  Guide  du  mécanicien  cotislructcur  cl  conducteur  de  machines  loco- 
motives, Ut.  VI,  g  1". 
«  Congres  de  Dresde,  186o. 
3  Idem. 

v  Organ  fur  die  Forlschrille  des  Eisenbahnwesens ,  1"  supplément, 
1800. 
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trouve  le  plus  souveut,  par  raison  d 'économie,  un  avantage  à 
les  réunir  en  un  seul  établissement. 

D.  Magasins.  — -  Afin  d'éviter  les  pertes  de  temps  en  cas  de 
besoins  pressants,  les  magasins  se  trouvent  à  proximité  des 
ateliers  ou  dépôts  qu'ils  sont  chargés  plus  spécialement  d'ali- 
menter. Quant  au  magasin  principal,  son  voisinage  du  siège 
de  l'administration  est  une  condition  essentielle  pour  la  sur- 
veillance et  le  contrôle  qu'il  est  de  toute  nécessité  d'exercer 
avec  soin  sur  ce  genre  d  établissements. 

Pour  fixer  les  idées,  étudions  la  répartition  des  prises  d'eau, 
dépôts  et  ateliers  sur  quelques  lignes  anciennes  et  nouvelles. 

Au  chemin  de  l'Est  (France),  la  ligne  principale  —  Paris 
à  Strasbourg,  502  kilomètres  — comprend  onze  dépôts  : 

Paris,  la  Villette,  tête  de  ligne  (combustible); 

Meaux,  45  kilomètres  de  Paris,  service  de  banlieue  ; 

Epernay,  97  kilomètres  de  Meaux  ;  embranchement  sur 
Reiras  (combustible)  ; 

Châlons-sur-Marne,  31  kilomètres  d'Epernay;  embranche- 
ment sur  Mourmelon,  Reims,  etc.; 

Blesme,  45  kilomètres  de  Châlons;  embranchement  sur 
Ghaumont; 

Bar-le-Duc,  36  kilomètres  de  Blesme  (combustible)  ; 

Lerouville,  35  kilomètres  de  Bar-le-Duc  (motivé  par  la  rampe 
de  Lerouville)  ; 

Nancy,  64  kilomètres  de  Lerouville  ;  tête  de  ligne  de  l'em- 
branchement de  Forbach  (combustible); 

Blainville,  23  kilomètres  de  Nancy  ;  tête  de  la  ligne  d'Epinal; 

Saverne,  82  kilomètres  de  Blainville  ; 

Strasbourg,  44  kilomètres  de  Saverne;  tête  de  ligne  et 
d'embranchements  (combustible). 

La  distance  moyenne  entre  les  dépôts  est  donc  de  50  kilo- 
mètres; quatorze  gares  d'alimentation,  réparties  entre  ces  dif- 
férents points,  représentent  avec  ces  derniers  un  total  de  vingt- 
cinq  prises  d'eau,  dont  l'espacement  moyen  est  de  20  à  2\  ki- 
lomètres. 
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Les  distances  entre  les  dépôts  de  combustible  et  matières 
grasses  varient  de  99  à  149  kilomètres.  (IIe  part.,  ch.  V,  §  l) 

La  longueur  totale  du  réseau  exploité,  y  compris  toutes  les 
lignes  secondaires,  s'élevait  en  1866  à  2  473  kilomètres;  le 
nombre  des  ateliers  correspondants  est  de  douze,  dont  quatre 
sur  la  ligne  principale  à  Paris  (La  Villette),  Epernay,  Nancy  et 
Strasbourg.  Tes  autres  sur  les  embranchements  :  Montigny, 
Forbach,  Flamboin,  Troyes,  Ghaumont,  Vesoul  et  Mulhouse, 
représentant  une  moyenne  de  un  atelier  pour  200  kilomètres. 
L'atelier  principal  des  machines  est  celui  d'Epcrnay,  à  142  ki- 
lomètres de  Paris,  au  point  d'embranchement  de  la  ligne  de 
Reims  qui  va  rejoindre  les  réseaux  du  Nord.  L'atelier  de  Mon- 
tigny est  spécialement  réservé  au  service  du  matériel  de 
transport. 

La  longueur  totale  du  réseau  dans  le  Hanovre  est  de 
9o0  kilomètres  environ  et  comprend  trois  ateliers  principaux  : 
l'un  à  Hanovre  —  centre  du  réseau,  —  un  autre  à  Lingen,  à 
210  kilomètres  du  premier,  sur  la  ligne  de  Hanovre  à  Emdem, 
et  le  troisième  à  Gottingen,dans  la  direction  de  Cassel.  La  ligne 
d'Emdcn  comprend,  en  outre,  trois  ateliers  secondaires,  L'un  à 
l'extrémité  (Emdcn),  318  kilomètres  de  Hanovre,  et  les  deux 
autres  à  Minden  et  Osnabrûck,  dont  les  distances,  à  partir  de 
la  tète  de  ligne,  sont  respectivement  de  64  et  132  kilomètres. 
La  moyenne  des  distances  entre  deux  ateliers  consécutifs  est 
donc  ici  de  80  kilomètres.  Sur  la  ligne  de  Hanovre  à  Harbourg, 
nous  rencontrons  deux  ateliers  secondaires  :  Uclzcn,  96  kilo- 
mètres ;  Harbourg,  170  kilomètres,  dont  la  distance  moyenne 
est  74  kilomètres;  et  de  même  sur  la  ligne  de  Hanovre  à  Bre- 
merhafen  (avec  ateliers  à  Brème,  122  kilomètres,  et  Gerste- 
munde,  183  kilomètres)  ;  —  sur  la  direction  de  Gassel  (atelier 
principal  à  Gottingen,  108  kilomètres,  et  secondaire  à  Gassel, 
166  kilomètres),  nous  trouvons  une  moyenne  de  93  et  83  ki- 
lomètres. On  peut  donc  dire  que  l'écartement  moyen  des  ate- 
liers de  réparation  sur  les  lignes  de  Hanovre  est  de  8o  kilomètres. 
Quelques  points  spéciaux  servant  de  têtes  d'embranchement, 
—  Lehrte,  Nordstemmen,  Wunstorf,  —  renferment  encore  des 
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installations  secondaires  nécessitées  par  la  position  môme  de 

ces  localités.  ' 

■ 

Le  chemin  I.  H.  du  sud  de  l'Autriche  comprend  : 

La  ligne  principale  de  Vienne  à  Trieste   576k,00 

Et  les  embranchements  de  :  Mœdling-Laxenburg   3  ,80 

—  Wiener- Neustadt-Kanisa  . .  2CI  ,00 

—  Marburg-Villach   167  ,00 

—  Pragen-Ofen  et  Stuhlweis- 

senburg-Komorn   HO  ,00 

—  Steinbruck-Sisseck  et  A- 

gram-Carlstadt   171  ,80 

Représentant  une  longueur  de  réseau  totale  de   1  ;i28k,00 

Sur  cette  étendue,  on  rencontre  sur  la  ligne  de  Trieste 
six  dépôts  principaux  : 

Vienne,  tète  de  ligne   40  machines. 

Gloggnitz,        i  dépôts  motivés  par  la  présence  i  15  — 

Miïrzzuschlag,   \    de  la  rampe  du  Semmering . .  i  24  — 

Marfourg,  embranchement   40  — 

Laibach   45  — 

Trieste,  tète  de  ligne   15  — 

L'embranchement  de  Mœdling-Laxenburg  est  desservi  par 
un  petit  dépôt  de  2  machines  établi  dans  la  première  de  ces 
stations  ; 

Celui  de  Pragen-Ofen,  par  les  dépôts  de  : 

Stuhlweissenburg,  embranchement  sur  Komorn. ...  24  machines. 
Kanisa,  servant  également  pour  la  ligne  de  Neustadt- 

Kanisa   24  — 

Peltau   16  — 

Celui  de  Marburg-Villach,  par  un  dépôt  de  8  machines  établi 
à  Villach;  et  celui  de  Steinbruck-Sisseck  par  deux  dépôts 
établis  : 

A  Sîsseck   24  machines. 

Et  à  Carlstadt   2  — 

T.  in.  52 
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Nous  trouvons  ainsi  un  total  de  13  dépôts,  représentant  une 
moyenne  de  i  dépôt  principal  par  127  kilomètres,  auxquels  il 
faut  ajouter  1 1  dépôts  secondaires  répartis  en  divers  points, 
donnant  un  total  de  24  dépôts  pour  1  «28  kilomètres,  soit 
1  dépôt  par  63", 6. 

Le  service  des  ateliers  est  concentré  principalement  dans  les 
deux  gares  de  Vienne  et  Marburg,  ateliers  principaux  ;  des 
ateliers  secondaires  se  rencontrent  à  Murzzuschlag,  Trieste  et 
Stublweissenburg,  ce  qui  représente  une  moyenne  de  1  atelier 
par  300  kilomètres  environ  !. 

Sur  le  chemin  du  Nord  de  l'Espagne,  le  service  delà  traction 
comprenait,  en  1866,  huit  dépôts  échelonnés  comme  suit  : 

1.  Madrid.  —  Dépôt  de  4  machines.  —  Service  entre 

•     Madrid  et  Avila   kilomètres. 

2.  Avila.  —  Dépôt  de  4  machines  de  rampe  pour  le 

passage  du  Guadarama  

3.  Valladolid.  —  Rotonde  de  22  machines.  —  Service 

entre  Aviia  et  Valladolid   128  — 

—  Service  entre  Valladolid  et  Burgos. .    121  — 

4.  Miranda.  —  Remise  de  4  machines.  —  Service 

entre  Burgos  et  Miranda   89  — 

—  Service  de  Miranda  à  Olazagoïtia ... .  7ii  — 

—  Service  de  Miranda  à  Quintanapalla. .  75  — 
i>.  Olazagoïtia.  -  Remise  recevant  les  machines  de 

Miranda  et  lrun . 

6.  Béasaïn.  —  Machines  de  rampe  pour  le  passage  des 

Pyrénées. 

7.  lrun.— Tète  de  hgne.—  Service  de  Miranda  à  lrun.    1  79  — 

8.  Alar  del  Rev.  -  Tète  de  ligne.  —  Service  entre 

Venta  de  Banos  et  Alar   91  — 

Ateliers  à  Madrid,  Miranda  et  lrun. 
A  partir  du  Tr  juillet  1867,  le  nombre  des  dépôts  a  été  res- 
treint à  trois,  de  la  manière  suivante  : 

1 .  Madrid.  -  Service  entre  Madrid  et  Valladolid. . . .    249 kilomètres. 

2.  Valladolid.—  Service  entre  Valladolid  et  Miranda.    210  — 

—  Et  entre  Venta  de  Banos  et  Alar. . .     91  — 

»  Zeitsrhr.  des  ostrr.  Ingenieur-u.  Archt.  Ver  ,  1863,  p.  211. 
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3.  Irun.  —  Service  des  voyageurs  entre  Miranda  et 

lrun   179  kilomètres. 

—        Service  des  marchandises  entre  Rurgos 

et  lrun.'   — 

Dos  machines  de  réserve  sont  conservées  à  Avila  (passage  du 
Guadarama),  et  à  Béasaïn  (Pyrénées).  A  Miranda  se  trouve 
également  un  service  de  réserve  recevant  les  machines  de  Val- 
ladolid  et  dlrun,  et  faisant  au  besoin  les  trains  facultatifs  de 
Miranda-Quintanapalla,  et  Miranda-Alsasua ,  75  et  77  kilo- 
mètres. 

On  espère,  par  cette  réduction  considérable  et  peut-Atre  pré- 
maturée du  nombre  des  dépôts,  amener  une  plus  grande  unité 
dans  l'entretien  et  une  économie  importante  sur  les  dépenses 
d'exploitation. 

394.  Dépôts.  —  Conditions  générales.  —  Les  dépôts  sont 
destinés  à  remiser  les  machines  en  état  de  service. 

Celles-ci  peuvent  se  diviser  en  deux  catégories  distinctes  : 

1°  Los  machines  appartenant  au  dépôt  et  y  rentrant  pério- 
diquement au  bout  d'un  certain  nombre  d'heures  de  travail, 
pour  y  être  nettoyées  et,  s'il  le  faut,  réparées,  puis  de  nouveau 
allumées  pour  reprendre  leur  service  ; 

2°  Les  machines  faisant  partie  du  matériel  des  autres  sec- 
tions de  la  ligne  et  s'arrétant  à  leur  passage  au  dépôt,- soit  pour 
y  séjourner  quelques  heures  en  attendant  le  moment  du  départ 
du  train  qu'elles  doivent  remorquer,  soit  simplement  pour  s'y 
alimenter  en  eau  et  on  combustible. 

Il  résulte  de  cette  double  destination  la  nécessité  d'avoir  dans 
les  dépôts  principaux  : 

1°  Une  remise  pour  les  machines  de  la  première  catégorie, 
contenant  l'installation  nécessaire  pour  y  exécuter  les  répara- 
tions du  petit  entretien,  et,  si  possible,  pour  abriter  les  loco- 
motives des  autres  dépôts  ; 

2°  Des  voies  de  service  convenablement  disposées  pour  pou- 
voir y  laisser  stationner,  pendant  un  certain  temps,  un  nombre 
donné  de  machines  en  feu,  sans  gôner  la  circulation  des  trains 
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sur  la  voie,  ou  le  service  du  matériel  dans  le  dépôt  ;  des  plaques 
tournantes  sur  lesquelles  on  puisse  retourner  à  la  fois  les  ma- 
chines avec  leurs  tenders  (Pe  part.,  ch.  VI,  §  4); 

3°  Des  réservoirs  d'eau,  des  appareils  d'alimentation  et  des 
quais  à  combustible  placés  à  proximité  des  voies  de  service  ; 

4°  Des  logements  et  dortoirs  pour  le  personnel  du  dépôt, 
—  chefs  de  dépôts,  employés ,  mécaniciens  et  chauffeurs  au 
besoin. 

Dans  les  dépôts  secondaires,  le  service  moins  actif  permettra 
de  réduire  plus  ou  moins  l'importance  de  ces  diverses  installa- 
tions, en  observant  les  conditions  qui,  dans  tous  les  cas,  doivent 
présider  à  leur  établissement,  et  que  nous  allons  développer. 

La  surface  de  terrain  occupée  par  les  dépôts  dépend  naturel- 
lement de  la  quantité  de  machines  qui  viendront  y  stationner 
ou  y  remiser.  On  commencera  donc  par  se  rendre  compte,  en 
examinant  le  tableau  de  la  marche  des  trains  (ch.  V,  §  {),  du 
nombre  des  locomotives  que  le  service  journalier  amènera  au 
dépôt  pour  y  passer  la  nuit  ou  seulement  pour  y  stationner1. 
Ces  deux  nombres  une  fois  obtenus  permettront  de  déterminer 
l'étendue  du  terrain  nécessaire  au  remisage,  l'importance  des 
,  magasins  de  combustible,  des  réservoirs  d'alimentation,  et  la 
puissance  des  moyens  d'alimentation.  A  l'égard  de  la  première 
question,  faisons  observer  que  la  surface  à  déterminer  se  com- 
posera de  deux  parties  :  l'une  couverte  et  représentée  par  des 
remises  où  les  machines  pourront  s'abriter;  l'autre  à  décou- 
vert et  consistant  en  voies  de  garage  ou  de  stationnement.  Il  y 
a  intérêt,  au  point  de  vue  de  l'entretien,  de  pouvoir  mettre  à 
couvert  toutes  les  machines  appartenant  au  dépôt,  que  leur 
service  ramène  régulièrement  pour  y  passer  la  nuit.  Aussi, 

1  On  remarquera,  ù  cet  effet,  que  le  travail  des  machines  est  nécessai- 
rement intermittent  en  raison  des  journées  consacrées  au  nettoyage  et  aux 
réparations  de  l'entretien  courant.  11  résulte  des  données  de  l'expérience 
qu'une  machine  ne  peut  travailler  que  les  deux  tiers  du  temps,  et  doit  en 
passer,  par  conséquent,  un  tiers  au  dépôt.  Le  nombre  des  machines 
nécessaires,  établi  d'après  le  tableau  de  la  marche  des  trains,  devra  donc 
être  augmenté  du  tiers.  (IIe  part.,  chap.  V.) 
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quoique  jusqu'ici  ce  résultat  n'ait  généralement  pas  été  atteint, 
on  peut  estimer  environ  à  60  pour  100,  en  moyenne,  le  nombre 
des  places  réservées  dans  les  remises  aux  machines  d'un  dépôt. 
Nous  ne  saurions  trop  recommander  à  l'ingénieur  chargé  de 
l'étude  d'un  dépôt  de  chercher  à  se  rapprocher  le  plus  possible 
de  cette  limite,  en  donnant  aux  surfaces  couvertes  une  étendue 
suffisante,  à  ménager  les  moyens  de  pouvoir  dans  l'avenir,  soit 
par  la  création  de  nouveaux  bâtiments,  soit  par  le  dévelop- 
pement de  ceux  déjà  existants,  leur  donner  une  extension  pro- 
portionnelle à  l'accroissement  du  service. 

Nous  avons  déjà  indiqué  (I"  part.,  ch.  VIII,  §  1)  la  posi- 
tion relative  à  donner  aux  remises  de  voitures  et  de  machines 
par  rapport  aux  autres  installations  de  la  station  ;  nous  n'y  re- 
viendrons pas  ici  et  nous  aborderons  immédiatement  l'étude 
particulière  de  chacune  des  divisions  du  dépôt. 

Remises  de  machines.  —  Les  bâtiments  de  remisage  doivent 
remplir  les  conditions  suivantes  : 

i°  Entrée  ou  sortie  facile  d'une  machine  sans  en  déplacer 
d'autres,  la  manœuvre  d'une  machine  qui  n'est  pas  en  feu 
exigeant  beaucoup  de  temps,  employant  beaucoup  d'hommes 
et  entraînant  des  frais  assez  considérables,  si  elle  se  renouvelle 
souvent  ; 

2°  Ecoulement  rapide  et  bien  ménagé  de  la  fumée  et  de  la 
vapeur  produites  lors  de  l'allumage  d'une  machine  ou  sa  mise 
en  mouvement,  afin  d'éviter  la  gêne  pour  les  ouvriers  et  l'oxy- 
dation des  pièces  des  autres  machines  ; 

3°  Abondance  de  lumière  en  tous  sens  pour  faciliter  le  tra- 
vail sous  les  machines  et  à  toutes  leurs  pièces; 

4°  Espace  suffisant  autour  de  chaque  machine  pour  que  l'on 
puisse  y  déposer  les  pièces  démontées  sans  gêner  les  mouve- 
ments ou  le  travail  aux  machines  voisines; 

ri0  Dispositions  propres  à  maintenir  en  hiver  dans  la  remise 
une  température  assez  élevée  pour  empêcher  la  congélation  de 
l'eau  l. 

Guide  du  mécanicien,  etc. 
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Examinant  d'abord  les  remises  au  point  de  vue  de  leur  dis- 
position générale  et  de  leur  forme,  nous  distinguerons  : 

(a)  Remises  rectangulaires  occupées  suivant  leur  longueur 
par  une  ou  plusieurs  voies  parallèles  communiquant  entre  elles 
à  l'extérieur  au  moyen  de  changements  de  voie.  —  (Voir 
I"  part.,  ch.  VIII,  0g.  318,  pl.  XV,  5.) 

{h)  Remises  rectangulaires  renfermant  une  série  de  voies 
parallèles,  perpendiculaires  à  la  longueur  et  qui  communi- 
quent avec  une  voie  de  service  extérieure  à  l'aide  de  plaques 
tournantes. 

(c)  Remises  rectangulaires  analogues  aux  précédentes,  mais 
desservies  par  un  chariot  roulant.  (Pl.  XXII,  K.) 

(d)  Rotondes  ou  remises  circulaires  ou  polygonales  munies 
de  voies  rayonnantes  desservies  par  une  seule  plaque  tournante 
qui  en  occupe  le  centre.  Cette  disposition  est  représentée  sur 
la  figure  505,  p.  510,  qui  donne  le  plan  d'une  rotonde  polygo- 
nale, —  station  de  Montargis.  (Chemin  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée,  section  de  Moret  à  Nevers.) 

(e)  Demi-rotonde  ou  remise  en  fer  à  cheval  desservie  par  une 
plaque  tournante  extérieure.  —  (Voir  1"  part.,  fig.  315, 
pl.  XV,  7,  station  du  Mans.) 

Les  remises  rectangulaires  à  voies  transversales  et  à  plaques 
tournantes,  qui  furent  assez  fréquemment  employées  dans  les 
premières  années  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer,  sont 
maintenant  abandonnées.  Le  grand  nombre  des  plaques  tour- 
nantes augmente  dans  une  proportion  notable  les  frais  de 
construction  et  d'entretien  ;  leur  faible  diamètre  nécessite  la 
séparation  de  la  machine  et  du  tender  pour  les  manœuvres 
d'entrée  et  de  sortie,  occasionne  ainsi  une  perte  de  temps  con- 
sidérable en  augmentant  beaucoup  les  frais  de  main-d'œuvre. 

On  substitue  très-avantageusement  à  ce  vicieux  emploi  des 
plaques  tournantes  l'application  d'un  chariot  roulant  transbor- 
deur auquel  il  devient  possible  de  donner  une  longueur  suffi- 
sante pour  porter  à  la  fois  la  locomotive  et  son  tender.  Et, 
en  fixant  sur  le  chariot  une  petite  machine  avec  sa  chaudière, 
on  obtient  ainsi  une  grande  rapidité  d'entrée  ou  de  sortie  des 
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machines.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  plaques  tournantes  ou 
le  chariot  placés  à  l'extérieur  et  à  découvert  sont  d'un  entretien 
délicat  et  coûteux,  et  le  grand  nombre  de  portes,  —  il  en  faut 
nécessairement  une  pour  chaque  voie,  —  rend  le  chauffage  des 
remises  à  peu  près  impossible  en  hiver;  aussi  est-on  conduit, 
dans  les  remises  desservies  par  chariot,  à  placer  ce  dernier  sous 
couvert  en  lui  faisant  desservir  deux  séries  de  voies  placées  de 
chaque  coté  de  la  fosse  du  chariot,  sous  une  mAme  halle  ;  il  en 
résulte  évidemment  une  augmentation  de  frais  de  couverture, 
mais  qui  se  trouve  largement  compensée  par  l'économie  réa- 
lisée sur  les  frais  d'entretien. 

Les  remises  à  voies  parallèles  et  à  changements  de  voie  sont 
très-avantageuses  au  point  de  vue  de  la  rapidité  du  service,  les 
machines  pouvant  entrer  et  sortir  sans  exiger  aucune  ma- 
nœuvre. Le  seul  inconvénient  que  présente  cette  disposition  est 
la  longueur  de  l'espace  nécessaire  pour  rétablissement  des 
changements  de  voie  ;  mais  dans  le  cas  particulier  où  l'on  ne 
peut  disposer  que  d'un  terrain  allongé  et  de  peu  de  profondeur, 
—  circonstance  qui,  d'ailleurs,  se  présente  fréquemment  dans 
les  gares, —  la  remise  dont  il  est  question  sera  sans  contredit  la 
plus  avantageuse. 

Comme  nous  le  verrons  plus  loin,  elles  présentent  le  mini- 
mum de  surface  couverte  par  machine,— par  suite  de  l'absence 
de  chariot  ou  de  plaque  tournante.  —  Aussi  conviennent-elles 
spécialement  au  remisage  d'un  petit  nombre  de  machines,  et 
trouveront-elles  une  application  utile  dans  les  dépôts  secondaires. 

Les  remises  circulaires  ont  joui,  dans  ces  dernières  années, 
d'une  grande  faveur  qui  ne  nous  paraît  pas  justifiée  dans  tous 
les  cas.  Il  est  certain  que  la  circulation  des  machines  peut  se 
faire  très-promptement  avec  une  plaque  tournante  à  deux  voies 
mise  en  mouvement  par  un  moteur  fixe,  mais  la  moindre  ava- 
rie survenant  à  cet  appareil  peut  compromettre  la  régularité 
du  service  de  la  traction  en  rendant  impossible ,  pendant  un 
temps  plus  ou  moins  long,  la  sortie  des  machines  enfermées 
dans  la  rotonde.  D'autre  part,  la  forme  circulaire  écarte  toute 
possibilité  de  développement  du  bâtiment  et  ne  peut  convenir, 
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en  conséquence,  que  pour  un  nombre  déterminé  de  machines; 
il  est  facile  de  se  rendre  compte  également  que  la  forme  de 
l'espace  réservé  à  chacune  d'elles  ne  se  prête  pas  dans  ce  cas 
à  toutes  les  circonstances  ;  plus  le  nombre  des  machines  aug- 
mentera, plus  elle  se  rapprochera  de  celle  du  rectangle  et 
mieux  elle  répondra  par  conséquent  aux  exigences  du  service  ; 
la  remise  circulaire  conviendra  donc  surtout  pour  un  grand 
nombre  de  machines. 

Pour  les  rotondes,  comme  pour  les  remises  rectangulaires, 
on  avait  commencé  par  laisser  la  plaque  tournante  à  découvert, 
et  les  mômes  inconvénients  que  nous  avons  signalés  plus  haut  à 
ce  sujet  ont  conduit  plus  tard  les  constructeurs  à  la  comprendre 
avec  les  fosses  dans  un  môme  bâtiment  couvert. 

Les  rotondes  enfer  à  cheval  et  les  demi-rotondes  ontà  l'égard 
des  précédentes  le  désavantage  d'ôtre  plus  coûteuses  de  frais 
d'établissement  relativement  au  nombre  de  machines  abritées; 
toutefois  elles  offrent  la  possibilité  d'une  extension  ultérieure 
et,  pour  cette  raison,  elles  peuvent  convenir  dans  quelques  cas 
particuliers,  malgré  leurs  inconvénients  très-réels. 

Comparaison  des  divers  systèmes  de  remise.  —  En  comparant 
les  frais  d'établissement  de  trois  des  principaux  types  dont  nous 
venons  de  parler,  on  pourra  apprécier  plus  complètement  en- 
core leurs  mérites  respectifs  et  les  conditions  particulières  dans 
lesquelles  l'un  d'entre  eux  pourra  trouver  une  application  avan- 
tageuse. 

Afln  de  rendre  la  comparaison  plus  facile  en  partant  des 
mômes  données,  nous  avons  supposé  le  cas  d'une  remise  à 
construire  pour  seize  machines,  et,  en  appliquant  les  principes 
que  nous  développerons  plus  loin,  nous  sommes  amené  pour 
chacune  d'elles  aux  conditions  d'établissement  suivantes  : 

1°  Rotonde  circulaire  de  seize  fosses  avec  plaque  tournante 
de  14  mètres.  —  Diamètre  intérieur,  49m,?>5. 

Longueur  des  fosses   \  iB,000 

Ecarte  ment  des  fosses  du  côté  de  la  plaque  tournante  (axe  en  axe).  3  ,250 

Ëcartcment  des  fosses  du  côté  du  mur  d'enceinte   8  ,715 

Passage  entre  les  tètes  des  fosses  et  la  plaque  tournante   i  ,275 

Passage  entre  les  tètes  des  fosses  et  les  murs  d'enceinte   2  ,500 


» 
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Murs  de  7  mètres  de  hauteur  et  0m,.v>00  d'épaisseur,  mainte- 
nus par  16  contre-forts  de  0m,30  sur  0m,40,  et  percés  de  28  fe- 
nêtres de  2  mètres  sur  o  mètres  et  de  2  portes  de  3m,30  sur 
6  mètres.  —  La  distance  de  la  rotonde  à  l'axe  de  la  voie  de 
service  est  de  2m,o0. 

2°  Remise  rectangulaire  avec  chariot  roulant  de  14  mètres. 


Largeur  totale  de  la  remise  dans  œuvre   KO"  ,000 

Longueur  totale  de  la  remise  dans  œuvre.   40  ,000 

Longueur  des  fosses   14,000 

Kcartemcnt  des  fosses  d'axe  en  axe   5  ,000 

Espace  ménagé  entre  les  tètes  des  fosses  et  le  chariot   1  ,jOO 

Espace  ménagé  entre  les  tètes  des  fosses  et  les  murs   2  ,500 


Hauteur  des  murs  7  mètres,  épaisseur  0*,o00,  avec  26  con- 
tre-forts de  0",30  surOm,40,  20  fenêtres  de  2  mètres  sur  5  mè- 
tres et  2  portes  de  3m,50  sur  6  mètres.  —  Distance  du  mur 'à 
l'axe  de  la  voie  de  service,  2m,o'0. 

3°  Remise  rectangulaire  avec  changements  lie  voie. 


Largeur  totale  de  la  remise  dans  œuvre   23m,000 

Longueur  totale  de  la  remise  dans  œuvre   59  ,000 

Longueur  des  fosses   14  ,000 

Ecartcment  des  fosses  d'axe  en  axe   5  ,000 

Espace  ménagé  entre  les  tètes  des  fosses  et  les  murs   1  ,500 


Hauteur  des  murs,  7  mètres;  épaisseur,  0" ,500, avec  26  con- 
tre-forts de  0n,,30sur0n,,40,  28  fenêtres  de  2  mètres  sur  5  mè- 
tres et  8  portes  de  3m,30  sur  6  mètres.  —  Distance  du  mur  à 


l'axe  de  la  voie  de  service,  2m,50. 

0 

Les  devis  pourront  s'établir  ainsi  : 

!•  Rotonde  circulaire. 

Terrain  occupé  \  S  983  mètres  carrés  à  1  fr.  le  mètre  carré.  5  983r,00 

À  reporter   5  983f,00 


1  Le  terrain  occupé  a  la  forme  d'un  trapèze  ayant  pour  hases  :  d'un  côté, 
la  longueur  de  la  voie  de  service  entre  les  deux  embranchements  qui  con- 
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Report.   5  983',00 

Maçonnerie1,  404  mètres  cubes  à  30  fr.  le  mètre  cube   12  120  ,00 

Surface  couverte,  2  007  mètres  carrés  à  70  fr.  le  mètre  carré.  140  190  ,00 

Portes  et  fenêtres,  320  mètres  carrés  à  10  fr   3  200  ,00 

16  fosses  à  visiter  de  14  mètres  à  500  fr.  l'une   8  000  ,00 

1  plaque  tournante  de  1 1  mètres  de  diamètre   20  000  ,0O 

Fondation,  145  mètres  carrés  à  35  fr   5  390  ,00 

Développement  de  voies  à  l'intérieur,  250m,40  à  16  fr   4  006  ,40 

Développement  de  voies  à  l'extérieur,  160  mètres  à  25  fr. . . .  4  000 ,00 

2  changements  de  voie  avec  accessoires,  à  t  000  fr   2  000  ,00 

Total   205  189r,4O 

2B  Remise  à  chariot. 

Terrain  occupé2,  3  741  mètres  carrés  à  1  fr.  le  mètre  carré»  3  741f,00 

»  Maçonnerie,  716  mètres  cubes  à  30  fr.  le  mètre  carré   21  480 ,00 

Fenêtres  et  portes,  302  mètres  à  10  fr   3  020  ,00 

Surface  couverte,  2  091  mètres  carrés  à  60  fr.  le  mètre  carré.  125  460 ,00 

16  fosses  à  visiter,  de  14  mètres  à  500  fr.  l'une   8  000 ,00 

1  chariot  roulant  de  14  mètres,  avec  fosse  de  46  mètres  de 

long   25  000,00 

Développement  des  voies  intérieures,  248  mètres  à  16  fr.  le 

mètre   3  968 ,00 

Développement  des  voies  extérieures,  88  mètres  à  25  fr.  le 
mètre   2  200,00 

2  changements  de  voie  avec  accessoires  à  1  000  fr.  l'un   2  000 ,00 

Total   194  869f,00 

duisent  à  la  remise  ;  et  de  l'aulre,  une  parallèle  menée  à  cette  ligne  à  2m,50 
de  distance  de  la  rotonde.  La  même  distance  est  observée  pour  les  deux 
côtés  non  parallèles  du  trapèze. 

Les  courbes  des  voies  d'entrée  et  de  sortie  sont  supposées  décrites 
avec  un  rayon  de  180  mètres,  tant  pour  la  rotonde  que  pour  les  deux 
autres  remises. 

>  Nous  n'entendons  parler  ici  que  de  la  maçonnerie  en  élévation  ;  le 
cube  des  fondations  étant,  à  peu  de  chose  près,  le  même  pour  les  trois  cas. 

1  La  surface  occupée  est  un  trapèze  ayant  pour  bases  :  d'une  part,  la 
longueur  comprise  sur  la  voie  de  service  entre  les  deux  croisements; 
d'autre  part,  la  face  opposée  du  mur  de  la  remise  prolongée  de  chaque 
côte  de  2»  50. 
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3°  Remise  à  changements  de  voie. 

Terrain  occupé  x,  6  509  mètres  carrés  à  1  fr.  le  métré  carré.  6  509f,00 

Maçonnerie,  505  mètres  cubes  à  30  fr.  le  mètre  cube   151 50  ,00 

Fenêtres  et  portes,  438",40  à  10  fr   4  384  ,00 

Surface  couverte,  1  i  10  mètres  carrés  à  50  fr.  le  mètre  carré.  72  000  ,00 

16  frsscs  à  visiter,  de  14  mètres,  à  500  fr.  l'une   8  000  ,00 

Développement  des  voies  intérieures,  240  mètres  à  16  fr.  le 

mètre   3  840  ,00 

Développement  des  voies  extérieures,  596  mètres  à  25  fr.  le 

mètre   14  900  ,00 

8  changements  de  voie  avec  accessoires,  à  1  000  fr.  l'un ....  8  000  ,00 

Total   132  783',  00 


Le  tableau  suivant  donne  la  comparaison  des  frais  d'instal- 
lation par  machine  établis  d'après  les  devis  précédents*. 


DÉSIGSATIOII. 

HOTOÎIDK. 

HF.MISK 

il  chariot. 

RKMISK 
h  rhangerneiiUi 

de  voie. 

Changements  de  voie. . . . 

571,43 
757,50 

8975.25 
500  > 

1 586,77 

250,05 
250  b 
125  * 

253.N0 
1  2.-8,75 
8050  » 

500  » 

1562.50 
248  » 
157,50 
125  » 

406,80 
940,85 
4774  » 
500  » 

D  » 
»  • 

240  v 

9Ô1 ,25 
500  » 

12821  D 

12095,55 

8298,9U 

39"i.  Disposition»  et  construction.  —  La  limite  inférieure 
d'écartement  des  fosses  d'axe  en  axe  dans  les  remises  de  loco- 
motives ne  doit  pas  descendre  en  dessous  de  4m,o0.  En  Ha- 
novre, le  règlement  donne  pour  distance  4m,81  au  minimum. 
Nous  pensons  qu'on  fera  bien  de  prendre  en  général  une 
moyenne  de  5  mètres. 

1  Rectangle  ayant  pour  sa  longueur  celle  de  la  voie  de  service  entre  les 
deux  croisements  extrêmes  et  une  largeur  de  28  mètres. 

*  Avec  les  grandes  rotondes  à  quarante-sept  machines  de  Lyon,  le  prix 
du  remisage  n'est  que  de  TOGO  francs  par  machine  [Annexes). 
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La  longueur  nécessaire  des  fosses,  pour  une  locomotive  à 
(i  roues  et  son  tender,  est  d'environ  14  mètres. 

On  laissera  entre  les  extrémités  des  fosses  et  les  parois  des 
remises  un  passage  libre  de  imJjO  au  minimum  à  2m,5'0  du 
côté  des  établis  d'ajusteurs. 

Les  dimensions  suivantes  sont  adoptées  sur  les  lignes  du 
Hanovre  : 


Lonirueur  intérieure 
,« 


Chaque  voie  contenant  une  machine  et  son  tender   14" ,60 

—  deux  machines  et  leurs  tenders.     28  ,61 

—  trois  machines  et  leurs  tenders.  42,34 


les  murs. 

Pour  le  cas  d'une  seule  voie   7  ,00 

—  de  deux  voies   H  ,92 

—  de  trois  voies   16  ,64 

Les  fosses  s'arrêtent  à  im,20  ou  1",50  des  murs  d'enceinte, 
de  manière  à  laisser  un  passage  libre  de  lœ,30  en  moyenne. 

Pour  les  remises  à  chariot  intérieur,  la  longueur  des  voies 
doit  être  de  15m,70  au  minimum  de  chaque  côté  du  chariot*. 
—  Dans  le  cas  de  chariot  extérieur,  cette  longueur  atteint 
18», 83. 

Pour  les  remises  circulaires,  on  comptera  lecartement  des 
fosses  sur  la  circonférence  movenne,  mais  en  aucun  cas  la  dis- 
tance  minimum  d'axe  en  axe  du  côté  de  la  plaque  tournante  ne 
devra  descendre  au-dessous  de  3-,2S,  cette  largeur  étant  né- 
cessaire pour  le  libre  passage  de  la  machine  \ 

Entre  la  plaque  tournante  et  les  têtes  des  fosses,  on  laissera 
un  espace  suffisant  pour  la  circulation. 

Toutes  les  machines  d'une  même  ligne  n'ayant  pas  la  môme 
longueur,  il  s'ensuit  qu'en  prenant  pour  base  du  calcul  les  di- 
mensions maxima,  on  perd  toujours  une  plus  ou  moins  grande 

1  A  voies  parallèles  et  à  changements  de  voie. 
■  Congrès  de  Dresde,  186'i. 

3  La  largeur  maxima  des  machines  a  été  lixéc  à  3Œ,0o  par  les  ingénieurs 
allemands.  Congrès  de  Dresde,  1865. 
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portion  de  surface.  Dans  le  but  d'éviter  cet  inconvénient,  le 
chemin  de  Berlin  à  Magdebourg  vient  d'installer  des  remises 
en  forme  de  polygones  if  réguliers  dans  desquelles  la  longueur 
des  fosses  varie  avec  celles  des  machines  *. 

Cet  exemple  ne  nous  paraît  pas  bon  a  suivre,  car  l'économie 
qui  en  résulte  est  largement  compensée  par  la  complication 
plus  grande  de  la  construction. 

D'ailleurs,  «  un  point  important  dans  la  construction  des 
remises,  »  disent  les  maîtres  en  la  matière,  a  c'est  de  ne  pas 
restreindre  les  dimensions  d'après  celles  en  longueur.  largeur 
et  hauteur  des  machines  existantes.  Lorsqu'on  construit,  il 
faut,  au  contraire,  réserver  de  larges  espaces  sur  les  voies 
de  remisage  et  dans  tous  les  passages,  ainsi  qu'autour  des 
chariots  ou  plaques  tournantes.  Faute  de  cette  prévoyance,  il 
arrive  aujourd'hui  sur  beaucoup  de  chemins  de  fer  que,  dans 
les  études  du  matériel ,  on  ne  peut  plus  profiter  des  progrès  de 
l'art  et  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  comme  on  le 
ferait  si  on  n'était  pas  entravé  par  les  conditions  fâcheuses 
dans  lesquelles  les  constructions  ont  été  établies  *.  » 

Élévation.  —  Les  parois  verticales  des  remises  de  loco- 
motives sont  généralement  formées  de  piliers  isolés  placés  au 
droit  des  fermes  et  réunis  par  une  maçonnerie  de  remplissage 
dans  laquelle  on  doit  ménager  de  hautes  et  larges  ouvertures 
donnant  toujours  dans  l'intérieur  de  la  rotonde  un  éclairage 
suffisant,  condition  es.-entielle  au  service  de  l'entretien. 

Les  portes  devront  avoir  au  moins  3m,rj0  de  large 3  et  une  hau- 
teur déterminée  d'après  celle  des  parties  les  plus  élevées  de  la 
machine  (chap.  I,  §  iv  ,  370).  Ces  portes  sont  tantôt  à  cou- 
lisses, tantôt  à  battants.  Bien  que  ces  dernières  exigent  un 
espace  assez  considérable  pour  leur  manœuvre,  elles  ont  sur 
les  portes  à  coulisses  deux  avantages  incontestables  :  —  grande 
facilité  de  manœuvre  ;— économie  de  construction  et  d'entretien. 

1  Organ  fur  die  ForUchrilte,  etc.,  186e  cahier. 
*  Guide  du  mécanicien,  etc  .  liv.  V,  ch.  I,  &  I. 

3  Le  règlement  des  lignes  de  Hanovre  porte  3*%3îi  de  lanre  et4m,66  de 
hauteur  au-dessus  du  niveau  des  rails. 
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Flg.  505-506.    Bemi**  de  mnchine*  (Pari»  h  Lyon).   Erhelle  «. 

A-  Rotonde  ntoc  plaque  tournante  de  12  mètre»  F.  Bureau  de  l'outillage- 

de  diamètre.  Bureau  du  chef  de  traction. 

Diitancedu  rentre  a  l'aie  de»  colonnes,  B". <0.  H.  Dortoir,  •  mèire*  «ur  *«" .75. 

balance  de»  rolonnes  aux  pilier»,  17m,55.  I.  Lampitterie.  6  mètre»  sur  4'».75. 

B.  Ate.icr.  8m,5o  sur  10  mètre*.  K.  Corp»  de  garde,  8«',«0  «ur  «"".75. 

C.  Magasin,  lu»,  50  «ur  10  mètre».  L.  Bureau  du  chef  et  du  «oua-chef  de  dépôt. 

V.  Bureau  du  garde- magatin.  M.  Pcwgede»  marhine».  li  mMre»  sur  tt»,80. 
E  Ye*tihu|e 
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Nous  donnons,  dans  les  figures  503-506,  le  plan  d'une  re- 
mise de  seize  machines  et  de  ses  annexes,  établie  à  Montargis, 
ligne  de  Paris  à  Lyon  par  le  Bourbonnais. 

■ 

Toiture.  —  Lorsque  la  largeur  de  l'espace  à  couvrir  n'excède  ' 
pas  48  à  20  mètres,  ainsi  que  cela  se  présente  généralement 
pour  les  remises  à  changements  de  voie ,  on  peut  couvrir 
avec  une  ferme  d'une  seule  portée.  Mais  dans  les  remises  à 
chariot  ou  dans  les  rotondes,  cette  largeur  est  généralement 
beaucoup  plus  grande,  puisqu'elle  comprend  l'espace  occupé 
par  le  chariot  ou  la  plaque  tournante  et  deux  locomotives,  soit 
environ  50  mètres;  on  la  divisera  donc  en  travées  par  un  ou 
deux  rangs  de  colonnes. 

Plusieurs  systèmes  de  couverture  pourront  être  employés 
dans  ce  cas  :  —  former  de  l'espace  à  couvrir  un  seul  vaisseau  ; 
—  jeter  sur  les  travées  latérales  un  appentis  au-dessus  duquel 
s'élèvera  le  comble  central;  —  couvrir  chaque  travée  d'un 
comble  à  deux  versants. 

La  première  disposition  reporte  le  sommet  du  comble  à  une 
très-grande  hauteur;  la  troisième  lui  serait,  dans  tous  les 
cas,  de  beaucoup  préférable  si  elle  n'entraînait  la  nécessité  de 
construire  des  chéneaux  intermédiaires  dont  l'entretien  est  dis- 
pendieux. Cependant,  en  disposant  convenablement  les  pentes 
et  en  ménageant  à  l'eau  un  écoulement  facile  par  l'intérieur 
des  colonnes  creuses  en  fonte  servant  de  supports  intermé- 
diaires, on  peut  échapper  en  partie  aux  embarras  de  cette  so- 
lution ;  on  arrive  alors  à  la  construction  indiquée  sur  la 
planche  XXI,  fig.  507  4,  représentant  une  coupe  verticale  de  la 
rotonde  de  Montargis.  (Voir  plus  loin  la  remise  de  Saarbruck.) 

Pour  faciliter  la  ventilation  des  remises,  il  est  nécessaire  de 
ménager,  à  la  partie  supérieure  des  combles,  une  lanterne  qui 
prendra  une  élévation  suffisante,  afin  que  l'air  et  la  lumière 
pénètrent  facilement  par  tous  les  côtés  ;  on  fera  bien  de  ne  pas 
la  garnir  de  châssis  vitrés  qui  se  couvrent  rapidement  de  suie. 

1  Bàlimenlt  de  chemins  de  fer,  par  M.  Pierre  Chabat,  architecte.  1866. 
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En  revanche,  on  ménagera  vers  le  bas  et  de  distance  en 
distance  sur  les  travées  latérales  dans  la  toiture  des  châssis 
vitrés.  L'entretien  de  ces  châssis  en  état  de  propreté  satisfai- 
sant exige  certaines  précautions  lors  de  la  mise  en  place  des 
carreaux.  Ces  derniers  sont  superposés  à  la  manière  des  tuiles, 
mais  ils  ne  doivent  pas  reposer  les  uns  sur  les  autres;  il  est 
nécessaire  de  laisser  entre  les  carreaux  un  vide  de  quelques 
millimètres  suffisant  pour  empêcher  l'eau  de  remonter  par 
l'action  de  la  capillarité.  On  évitera  ainsi  des  dépôts  de  pous- 
sière que  l'on  aurait  ensuite  beaucoup  de  peine  à  faire  dis- 
paraître/ 

Les  charpentes  de  remises  sont  en  bois  ou  en  fer.  Quoique  le 
premier  de  ces  deux  modes  de  construction  semble  au  premier 
abord  présenter  quelques  dangers  dans  un  bâtiment  où  se 
trouvent  sans  cesse  plusieurs  machines  en  feu  ,  l'expérience  a 
prouvé  qu'il  n'y  avait  pas  d'inconvénient  à  le  conserver.  Cepen- 
dant on  emploie  plus  généralement  aujourd'hui  les  charpentes 
mixtes  en  bois  et  fer,  analogues  à  celles  de  la  rotonde  figurée 
sur  la  planche  XXI . 

Il  existe  également  quelques  exemples  de  charpentes  en  fer  à 
grande  portée,  dans  le  but  peu  intéressant  de  couvrir  de  vastes 
espaces  sans  supports  intermédiaires.  Ainsi,  la  rotonde  de 
Mohon,  sur  le  chemin  des  Ardennes,  dont  le  diamètre  inté- 
rieur mesure  50  mètres,  nous  offre  l'exemple  d'un  seul  comble 
formé  d'une  série  d'arcs  en  treillis  convergents  vers  une  lan- 
terne centrale  \  ♦ 

Ce  mode  de  construction,  qui  ne  manque  pas  de  grandeur, 
est  coûteux.  —  Le  résultat  serait  aussi  complet  et  beaucoup 
moins  dispendieux,  si  l'on  avait  soutenu  les  fermes  par  des 
colonnes  intermédaires. 

Cette  dernière  disposition  a  été  appliquée  dans  les  rotondes 
du  dépôt  de  la  Guillotière,  à  Lyon.  {Annexes.) 

La  travée  intérieure,  de  35  mètres  de  diamètre,  est 
surmontée  d'urî  dôme  formé  d'arcs  en  treillis  aboutissant 

• 

1  Bâtiments  de  chemin  de  fer,  par  M.  Pierre  Cha!»at,  architecte.  1866. 
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h  une  couronne  centrale  qui  porte  elle-même  la  lanterne 

Sur  le  chemin  de  Saarbriick,  à  la  station  de  Saint-Jean,  il 
existe  également  une  remise  avec  charpente  en  fer  d'une  dis- 
position particulière.  La  partie  centrale  est  recouverte  par  une 
coupole  reposant  sur  seize  colonnes  qui  séparent  autant  de 
fosses  de  machines.  Ces  colonnes  sont  reliées  au  mur  d'enceinte 
par  des  poutres  en  treillis  supportant  seize  toitures  à  double 
pente  entre  lesquelles  sont  placées  les  gouttières  dirigées  suivant 
les  rayons.  (Voir  plus  loin  le  prix  de  revient  de  cette  rotonde.) 

La  couverture  des  remises  de  locomotives  doit  se  faire  en 
tuiles  ou  en  ardoises  très-épaisses  et  de  bonne  qualité;  l'emploi 
du  zinc  ou  de  la  tôle  n'offre  aucune  garantie  de  durée;  toutes 
ces  matières  sont  promptement  attaquées  par  la  vapeur  et  les 
gaz  qui  se  dégagent  des  machines  allumées. 

Ventilation.  —  Nous  avons  dit  que  les  produits  de  la  com- 
bustion devaient  être  expulsés  rapidement  au  dehors  pour  ne 
pas  gêner  le  travail  des  ouvriers  et  éviter  l'altération  des  pièces 
des  machines  remisées.  Dans  certains  cas,  on  leur  offre  simple- 
ment une  issue  par  les  lanterneaux  qui  surmontent  la  toiture. 
Cette  disposition  est  très-généralement  insuffisante  et  devrait 
être  complétée  par  une  Ventilation  mécanique;  on  pourrait 
rendre  la  position  moins  mauvaise  en  adaptant  au-dessus  de 
chaque  fosse  une  cheminée  d'allumage  en  tôle  ou  mieux  en 
fonte,  terminée  à  sa  partie  inférieure  par  un  cône  évasé  *:  Leur 
partie  supérieure  doit  être  assez  élevée  pour  que,  en  aucun  cas, 
la  fumée,  chassée  par  le  vent,  ne  puisse  rentrer  dans  le  hangar 
par  les  ouvertures  de  la  lanterne  ou  des  châssis  vitrés  ;  pour 
faciliter  le  tirage  dans  toutes  les  circonstances,  on  les  surmonte 
d'un  chapeau  mobile  armé  d'une  girouette  (fig.  507). 

Distributions  d'eau,  de  gaz,  de  chaleur.  —  Une  remise  de 

1  Exposition  universelle  de  1807.  (Voir  aux  Annexes.) 

*  On  fait  également  usage,  à  Berlin-Mapdcbourg,  de  cheminées  en  terre 
cuite  de  0m,3tt  de  diamètre  revêtues  à  Tint» rieur  d'un  vernis  vitrifié;  on 
Us  fixe  à  la  toiture  par  des  fils  de  1er  de  0*,0I.  Leur  hauteur  totale  est  de 
10  mitres,  et  leur  prix  de  330  francs  y  compris  la  pose.  {Organ,  1865, 
2e  cahier.) 

T.  m.  33 
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locomotives  bien  aménagée  contient,  en  outre  des  appareils 
décrits  plus  haut  : 

1°  Un  système  de  tuyaux  de  distribution  d'eau  partant  d'un 
réservoir  placé  à  proximité  de  la  remise  et  aboutissant  à  une 
prise  d'eau  par  couple  de  fosses  ; 

2°  Un  système  de  conduites  de  gaz  qui  permette  d'avoir 
toujours,  pendant  la  nuit,  un  éclairage  aussi  satisfaisant  que 
possible. 

Le  sol  des  remises  doit  être  pavé  dans  l'intérieur  des  voies 
et  garni  en  dehors  d'un  plancher  placé  au  niveau  de  la  face 
supérieure  des  rails. 

Le  chauffage  des  remises  se  fait  à  l'aide  de  réchauds  dans 
lesquels  on  brûle  du  coke,  quand  on  ne  peut  pas  l'opérer  au 
moyen  d'une  circulation  de  vapeur  ou  d'eau  chaude. 

Près  de  chaque  fosse  doit  se  trouver  placé  contre  les  parois 
de  la  remise  et  convenablement  éclairé  un  établi  d'ajusteur. 

Pour  la  construction  des  fosses  ,  nous  renvoyons  le  lecteur  à 
la  première  partie,  chap.  VIII,  §  u,  281,  et  pour  celle  des 
bâtiments  ainsi  que  leur  entretien  au  même  chapitre,  §  îv, 
a"  296  et  suivants. 

Prix  de  revient.  —  Nous  terminerons  ce  sujet  par  quelques 
exemples  de  prix  de  revient  empruntés  aux  diverses  lignes  de 
chemins  de  fer  en  exploitation.  . 

La  remise  rectangulaire  de  Nancy,  à  chariot  roulant,  conte- 
nant vingt-quatre  locomotives  et  une  machine  fixe  servant  à  ali- 
menter le  réservoir  du  dépôt,  a  coûté,  non  compris  l'achat  du 
terrain,  203  93V, 90,  soit  par  machine  (en  supposant  le  nom- 
bre de  vingt-cinq),  81£>7r,70.  La  surface  étant  de  2-877  mè- 
tres, le  prix  du  mètre  superficiel  couvert  se  trouve  porté  à 
70r,90. 

Dans  le  même  dépôt,  le  prix  de  la  construction  d'une 
rotonde,  pour  quatorzo  machines,  a  été  de  133  000  francs, 
soit  9  S00  francs  par  fosse. 

A  AYisscmhourg,  une  remise  rectangulaire  à  changements 
de  voie,  de  73  mètres  sur  20  mètres  dans  œuvre,—  avec  annexe 
contenant  atelier,  magasin  et  dortoirs,  de  37m,S0  sur  9ra,60,  — 
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pour  seize  machines,  a  coûté  96 325  francs,  non  compris  le  ma- 
tériel des  voies,  ce  qui  fait  par  machine  6  000  francs  environ. 

A  Haguenau,  la  petite  remise  pour  deux  machines  et  un 
magasin-dortoir  forme  un  bâtiment,  en  pans  de  bois  et  briques, 
de  20  mètres  sur  10  mètres  dans  œuvre.  11  a  coûté  45  72ir,02, 
ce  qui  fait,  par  mètre  carré,  78r,(>0  et  par  machine  7  800  francs. 

La  rotonde  du  dépôt  de  Saint-Jean,  sur  le  chemin  de  Saar- 
bruck,  a  coûté,  —  non  compris  le  matériel  des  voies,  les  ap- 
pareils d'alimentation,  —  179 131  francs,  se  décomposant  ainsi  : 

Fouilles,  maçonnerie  de  fondation  et  d'élévation.  — 
Fondation  de  plaque  tournante  et  canalisation.  — 
Compris  fourniture  des  matériaux,  main-d'œuvre 

de  taille  et  pose   63  075r,OO 

Charpente  en  bois,  compris  lattis  de  la  couverture  et 

fourniture  des  bois   \  2  337  ,00 

Menuiserie,  compris  fourniture   2  850  ,00 

Travaux  de  forge  et  petite  serrurerie.  —  Châssis  de 

fenêtres,  conduites  d'eau,  etc   50  250  ,00 

Plomberie,  solins,  gouttières,  chéneaux  et  tuyaux 

de  descente   a  475  ,00 

Couverture  en  ardoises,  6  409°»,26    8  062  ,00 

Vitrerie  et  peinture   6  \  87  ,00 

Plaque  tournante     15  000  ,00 

Charpente  en  fer,  30  000  kilogrammes   21 750 ,00 

Fontes  pour  colonnes  et  sabots,  47  150  kilogrammes.  5  \  45  .00 


Ce  qui,  pour  seize  machines,  donne  il  495  francs'. 

»  Dans  certains  cas,  on  peut  se  trouver  conduit  à  construire  une  remise 
provisoire.  Dès  lors,  il  devient  intéressant  de  pouvoir  être  fixé  a  l'avance 
sur  les  frais  d'une  semblable  installation.  —  Nous  donnons,  à  cet  effet, 
comme  exemple,  le  prix  de  revient  d'une  remise  provisoire  pour  huit  loco- 
motives, construite  sur  le  chemin  dje  l'Est  à  la  station  de  Strasbourg  (y 
compris  quatre  fosses  à  visiter)  : 


Total 


179  13if,00 


Terrassements  

Maçonnerie  

Pavage  aux  abords  et  taille  des  dés 

Charpente  

Couverlure  en  tuiles  

Menuiserie  el  cloisons  extérieures  . 

Serrurerie  

Aqutdues  


280f,00 
3 175  ,00 

250  ,00 
2  810,00 

2  700  ,00 
1  080,00 
290  ,1)0 
850,00 


Total 


H  435', 00 
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Il  est  intéressant  d'ajouter  ici  les  frais  d'installation  de  la 
remise  et  de  ses  dépendances  représentées  par  la  figure  506, 
que  l'on  pourra  comparer  avec  les  frais  détaillés  plus  haut. 

Maçonnerie   70  3Hf,38 

Charpente   2i  815  ,48 

Couverture   19852,59 

Menuiserie   t07H0,lti 

Serrurerie   C»9  075  ,{ 9 

Peinture  et  vitrerie   20  987  ,73 

Ardoises   473  ,58 

Total   2l2  376r,H 

La  surface  totale  des  bâtiments  mesurant  2802ro,85,  le  prix 
de  revient,  par  mètre  carré,  est  de  73f,o0.  Par  machine,  il  sera 
de  13  275  francs. 

Dépendances.  —  Voies  de  service.  —  Le  nombre  et  la  lon- 
gueur des  voies  de  service  dépendent  de  l'importance  du  mou- 
vement des  trains.  Ces  voies  devront  être  disposées  de  manière 
à  ne  pas  gAner  le  service  de  la  voie  principale,  avec  laquelle 
elles  communiqueront  par  des  changements  de  voie,  et  à  ce 
que  toutes  les  machines  qui  viendront  y  stationner  ou  s'y  ali- 
menter puissent  exécuter  leurs  manœuvres  sans  se  gêner  mu- 
tuellement. Sur  les  voies  de  service  des  fosses  à  visiter,  on  dis- 
posera une  grue  roulante  qui  permette  de  soulever  la  machine 
et  de  la  mettre  sur  tréteaux,  lorsqu'il  est  nécessaire  de  rempla- 
cer les  essieux  ou  les  coussinets  (P°  Partie,  chap.  VIII,  §  rr  et 

§<>)• 

Accessoires.  —  A  l'extrémité  d'une  des  voies  de  service,  on 
placera  la  grande  plaque  tournante  destinée  à  changer  l'orien- 
tation des  machines  attelées  à  leur  tender  avant  de  se  mettre 
en  tête  des  trains. 

Enfin,  à  proximité  d'une  de  ces  voies,  on  disposera  les  quais 
à  combustible  et  des  colonnes  d'alimentation. 

Les  réservoirs ,  la  machine  alimentaire  avec  ses  pompes  ,  se 
placent  généralement  à  côté  de  la  remise. 
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Bureaux  et  logements.  —  Ces  dépendances  comprennent, 
pour  un  dépôt  d'une  certaine  importance  : 

1°  Un  bureau  et  un  magasin  en  rapport  avec  l'importance 
du  dépôt  pour  le  distributeur  qui  tient  la  comptabilité  du  dépôt 
et  délivre  les  matières  autres  que  le  combustible;  2°  un  bu- 
reau pour  le  chef  du  dépôt  ;  3°  un  corps  de  garde  pour  les 
hommes  de  service,  avec  un  lit  de  camp  et  des  appareils  de 
chauffage,  disposés  de  manière  à  sécher  les  vêtements  mouil- 
lés ;  4°  un  dortoir  pour  les  mécaniciens  et  les  chauffeurs  qui, 
venant  d'autres  dépôts,  passent  la  nuit  hors  du  lieu  de  leur  rési- 
dence, ou  pour  ceux  qui  ont  besoin  de  repos  et  qu'il  est  sou- 
vent utile  de  ne  pas  laisser  s'éloigner;  5°  des  lieux  d'aisances 
pour  les  employés,  ouvriers  et  manœuvres;  6°  un  logement 
pour  le  chef  et  le  sous-chef  de  dépôt,  dont  la  présence  à  toute 
heure  du  jour  et  de  la  nuit  est  nécessaire  aûn  que  le  service  ne 
soit  jamais  en  souffrance !. 

Dans  quelques  cas,  ces  installations  occupent  des  bâtiments 
isolés  spéciaux  ;  mais  le  plus  souvent  on  les  réunit  à  la  remise, 
ainsi  qu'on  peut  le  voir  sur  les  figures  505-506. 

396.  Travaux  exécutés  dans  les  dépôts.  —  Les  travaux  d'en- 
tretien à  effectuer  dans  les  dépôts  peuvent  se  diviser  en  trois 
séries  : 

Première  série.  —  Travaux  de  visite  et  d'entretien  journa- 
lier des  machines  et  tenders,  tels  que  : 
Nettoyage  ; 

Lavage  des  chaudières  ; 
Matage  pour  étancher  les  fuites  légères  ; 
Redressage  des  barreaux  de  grille; 
Réfection  des  joints  ; 

Serrage  des  divers  organes  du  mécanisme; 

Règlement  de  la  course  des  tiroirs,  par  rapport  aux  orifices 
d'admission.  (Toutes  modifications  aux  organes  de  la  distribu- 
tion, aux  poulies,  aux  bielles,  aux  tiroirs,  etc.,  sont  générale- 
ment interdites  dans  les  dépôts.) 

'  Guide  du  mécanicien,       V,  chap.  I,  %  i,  DÉPÔTS  DE  machines. 
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Visite  des  tiroirs  et  des  pistons  ; 

Rodage  des  robinets  et  soupapes  î 

Renouvellement  des  garnitures  de  presse-étoupes. 

Deuxième  série.  —  Remplacement  des  pièces  usées  ou  bri- 
sées, par  des  pièces  de  rechange  préparées  d'avance  aux  ateliers, 
telles  que  : 

Pour  les  machines.  —  Balance  des  soupapes  de  sûreté  ; 
Soupapes  de  sûreté  et  leurs  sièges  ; 
Régulateurs  et  leurs  sièges; 
Cheminées  ; 

Mouvements  de  distribution  ; 
Tiroirs  et  pistons  ; 

Couvercles  de  boîtes  à  vapeur  et  de  cylindres  ; 
Bielles  ; 

Presse-étoupes  ; 

Tuyauterie,  robineterie  et  rotules; 

Pompes,  injecteurs  et  accessoires  ; 

Roues,  boîtes  à  graisse  et  ressorts  de  suspension  ; 

Traverses  ; 

Ressorts  de  traction  ; 

Tampons  de  choc  ; 

Ressorts  de  choc; 

Attelages. 

Pour  les  tenders. —  Tuyauterie,  robineterie,  soupapes  de 
prise  d'eau,  roues,  boîtes  à  graisse  et  ressorts  de  suspension  ; 
Attelages; 

Mouvements  et  sabots  des  freins. 

Troisième  série.  — Travaux  de  petit  entretien,  tels  que  : 
Pour  les  machines.  —  Remplacer  les  tubes  à  fumée,  les  en- 
tretoises, quand  ce  travail  n'exige  pas  récartement  des  lon- 
gerons ; 

Arrêter  les  fuites  aux  chaudières,  réparer  les  boîtes  à  vapeur 
et  les  cylindres  ; 

Dresser  la  table  du  régulateur: 
Changer  l'enveloppe  de  la  chaudière  ; 
Dresser  les  tables  des  tiroirs  ; 
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Rapporter  des  bagues  dans  les  pressc-étoupes  ; 
Réparer  la  tuyauterie  ; 

Remplacer  les  garnitures  eu  métal  blanc  des  tiroirs,  colliers 
d'excentriques  et  coussinets. 

Pour  les  tenders.  —  Réparer  la  caisse  à  eau,  le  mouvement 
des  soupapes  de  prise  d'eau  et  le  frein  \ 

L'exécution  de  ces  divers  travaux  exigera,  pour  un  dépôt 
secondaire,  en  dehors  des  établis  d'ajusteur  placés  dans  la  re- 
mise, l'installation  d'une  petite  forge  à  un  ou  deux  feux  ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  dit ,  d'un  magasin  pour  l'huile,  le  suif, 
le  chanvre,  le  mastic  et  les  pièces  de  rechange,  coussinets,  pis- 
tons, tiroirs. 

On  devra  placer  enfin  dans  la  remise  ou  à  proximité  un  pont 
à  bascule  sur  lequel  on  puisse  vériGer  la  charge  de  chaque 
roue  séparément. 

397.  Remisage  des  voitures  et  wagons.  ■ —  NoUS  distingue- 
rons deux  sortes  de  remises  : 

1°  Celles  qui  doivent  servir  à  remiser  les  trains  à  voyageurs 
au  moment  de  leur  arrivée  dans  les  gares  de  formation  ; 

2°  Celles  qui  sont  destinées  à  abriter  les  voitures  de  réserve 
distribuées  sur  les  différents  points  importants  du  réseau. 

Remisage  dos  trains.  —  Abstraction  faite  du  remisage  sous 
les  halles  de  départ  ou  d'arrivée,  —  mauvaise  solution  de  la 
question)  —  on  cherche  à  préserver  les  voitures  au  repos  des 
détériorations  provenant  dos  influences  atmosphériques  et 
des  hommes,  quand  la  dépense  n'est  pas  excessive.  C'est  par 
des  remises  spéciales  fermées  que  l'on  atteint  ce  but.  La 
longueur  des  remises  doit  être  telle  que  les  trains  ordinaires 
puissent  y  être  abrités  en  entier,  sans  que  l'on  soit  obligé  de 
séparer  les  véhicules  qui  les  composent.  De  là,  nécessité  de 
n'employer,  pour  cet  usage,  que  des  remises  à  changements 
de  voies,  et  orientées  parallèlement  à  la  direction  de  la  voie 

*  Chemins  rie  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditrrranéo.  —  Instruction 
concernant  les  travaux  d'entretien  des  machines  à  ellectuer  dans  les  dépôts. 
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principale.  Le  nombre  des  voies  à  placer  sous  la  remise  dé- 
pend évidemment  du  nombre  des  trains  qui  pourront  venir 
y  stationner  en  môme  temps,  condition  qui  ressortira  de  l'exa- 
men du  tableau  de  la  marche  des  trains  (chap.  V,  §  i).  Le 
plus  généralement,  il  suffira,  pour  répondre  aux  exigences  du 
service,  d'établir  deux  voies  communiquant  avec  la  voie  princi- 
pale par  leurs  deux  extrémités,  aGn  de  permettre  aux  trains  de 
direction  opposée,  d'y  arriver  sans  fausse  manœuvre. 

La  distance  des  voies,  d'axe  en  axe,  doit  être  de  5  mètres  au 
minimum,  —  cet  écartement  étant  nécessaire  pour  que  les 
agents  chargés  du  nettoyage  puissent  placer  leurs  échelles  sans 
gêner  la  circulation.  —  Des  fosses  seront  ménagées  sur  certains 
points,  pour  faciliter  la  visite  des  châssis  et  l'entretien  des 
freins.  Il  est  également  utile  de  placer  à  proximité  de  la  re- 
mise une  plaque  tournante  destinée  à  changer  le  sens  de 
marche  des  véhicules  munis  de  freins,  et,  dans  certains  cas,  de 
toutes  les  voitures,  pour  ne  pas  les  laisser  constamment  exposées 
du  même  coté  à  l'action  du  soleil. 

La  lumière  doit  pénétrer  facilement  de  tous  côtés,  afin 
d'éclairer  à  la  fois  toutes  les  parties  des  véhicules  et  en  faciliter 
la  visite  et  l'entretien.  Dans  ce  but,  on  perce  les  murs  d'en- 
ceinte de  larges  baies  descendant  près  du  sol,  et  la  toiture  de 
châssis  vitrés. 

Pour  diminuer  les  effets  de  la  poussière  sur  les  véhicules 
fraîchement  nettoyés,  le  sol  des  remises  doit  être  recouvert 
d'une  aire  en  pierres  ou  en  briques,  dont  l'entretien  est  beau- 
coup plus  facile  que  celui  d'un  plancher,  et  moins  exposé  à 
l'action  de  la  pourriture  qui  s'y  développe  rapidement. 

Nous  recommandons  enfin  l'installation,  dans  la  remise  : 

1°  Pour  le  lavage  des  voitures,  d'une  distribution  d'eau 
communiquant  avec  un  réservoir  placé  à  5  mètres  au  moins 
au-dessus  du  sol,  pour  obtenir  une  pression  qui  facilitera  le 
nettoyage  (chap.  III,  §  m); 

2°  D'un  éclairage  artificiel  aussi  complet  que  possible,  afin 
que  l'on  puisse  travailler  dans  la  remise  aussi  bien  de  nuit 
que  de  jour; 
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3°  D'un  système  de  chauffage  par  circulation,  l'emploi  du 
poêle  présentant  des  dangers  sérieux  d'incendie. 

Le  refroidissement  trop  prompt  de  l'intérieur  de  la  remise 
peut  être  facilement  combattu  par  l'application  d'une  toiture  à 
double  enveloppe. 


Fiç.  508.    Remise  de  Irnio.  Erlttlk  ~. 

Lorsqu'il  suffit  d'abriter  un  seul  train,  on  peut  se  con- 
tenter d'une  remise  analogue  h  celle  dont  la  figure  S08  indique 
la  coupe  transversale.  La  construction  se  compose  d'un  soubas- 
sement en  maçonnerie  surmonté  de  parois  en  planches  per- 
cées de  fenêtres  en  nombre  convenable.  En  lui  donnant  en 
largeur  «=4m, 40  et  en  hauteur  libre  au-dessus  des  rails 
A  =  4" ,60,  la  remise  répondra  aux  conditions  du  service. 

Hemisaf/e  des  voitures  de  réserve.  —  La  position  de  ces  re- 


Digitized  by  Google 


522  ATELIERS,   DÉPÔTS,  ALIMENTATION. 

mises,  par  rapport  aux  installations  de  la  gare,  se  trouve  suffi- 
samment indiquée  dans  la  première  partie,  chap.  VIII,  §  i. 

La  disposition  de  ces  bâtiments  est  analogue  à  celle  des  re- 
mises de  locomotives  rectangulaires;  comme  ces  dernières,  ils 
se  trouvent  desservis,  tantôt  par  des  changements  de  voie, 
tantôt  par  un  chariot  roulant  ou  dos  plaques  tournantes.  Ce 
dernier  arrangement  a  le  grave  inconvénient  d'entraîner  quel- 
quefois la  pose  des  piques  tournantes  sur  les  voies  principales, 
très-grave,  surtout,  dans  les  stations  de  passage.  —  11  ne  faut 
pas  hésiter,  alors,  à  employer  le  chariot  roulant  sans  fosse,  ou 
chariot  à  niveau  (lrP  partie,  chap.  VI,  §  iv). 

Le  chariot  se  place  tantôt  intérieurement,  tantôt  extérieure- 
ment à  la  remise.  —  Dans  le  premier  cas,  on  le  dispose  entre 
deux  rangées  de  voies.  La  longueur  de  ces  voies  est  générale- 
ment calculée  pour  contenir  deux  véhicules  et  laisser  un  espace 
libre,  soit  19  mètres  environ. 

En  Allemagne,  où  les  voitures  sont  généralement  plus  lon- 
gues qu'en  Angleterre  et  en  France,  les  dimensions  adoptées 
par  les  ingénieurs,  pour  ce  genre  de  remises,  sont  les  sui- 
vantes : 

Longueur  des  voi<'s   i9m,o0  de  chaque  côté.  :{8n,,00 

Largeur  du  chariot  placé  au  milieu  . .       8  ,50        —  8  ,."iO 

Espace  libre  de  chaque  côté  pour  la 
circulation  et  le  travail   i  ,7;i        —  9  ,">0 

Largeur  totale  du  hangar  dans  œuvre   58",00 

Sur  les  lignes  du  Hanovre,  on  construit  les  remises  de  voi- 
tures avec  chariot  extérieur,  en  appliquant  les  dimensions 
suivantes  : 

Longueur   *m,38  pour  une  seule  voir. 

—    8,18  pour  deux  voies. 

—    il  ,02  pour  trois  votes» 

Largeur   10  ,.r>i2  pour  un  seul  véhicule. 

—    19  ,86  pour  deux  véhicules. 

—    20  ,20  pour  trois  véhicules. 

Les  dimensions  correspondantes  de  la  porte  sont  3n,3!>0  en 
largeur  et  4m,234  en  hauteur,  et  la  distance  de  la  paroi  in  té  - 
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rieuredu  mur  d'enceinte  au  milieu  de  la  voie  extérieure  2*,  117 
au  minimum.  L'épaisseur  du  mur  —  en  briques  —  est  de 
0«n,360  àOm,440. 

Voici  les  dimensions  de  la  remise  à  voitures  de  la  gare  de 
Wissembourg,  bâtiment  à  deux  travées  comprenant  chacune 
trois  voies  desservies  par  un  chariot  roulant  à  fosse,  décrit 
dans  la  1"  partie,  chap.  VI,  §  iv,  204;  pl.  X. 

Nombre  de  voitures  remisées,  24. 

Longueur  (suivant  l'axe  des  voies)  dans  œuvre.  30*  ,00 
Largeur  de  chaque  travée  (à  3  portes  et  3  voies) .     \  2  ,o0 

Prix  de  revient. 


Terrassements   \  79f,40 

Maeonnerie-fondations   2  550  ,45 

Maçonnerie  en  élévation   12  201  ,20 

Charpente  ».  3  131J0 

Couverture                                      •  iO  022  04, 

Menuiserie   2  057  ,44 

Serrurerie   3  057  ,61 

Peinture  et  vitrerie   570  ,00 

Divers   350,44 


Total   34  980',  34 


Ce  qui  donne,  non  compris  le  matériel  des  voies,  par  mètre 
carré  de  surface  intérieure  4tir,o*0,  par  véhicule  (à  deux  essieux), 
1  400  francs. 

Le  prix  du  chariot  est  de  1  200  francs. 

A  Haguenau,  une  remise  a  deux  voies,  —  pour  six  voitures, 
—  de  21m,7o  sur  9  mètres,  dans  œuvre,  en  pan  de  bois  et 


briques,  a  coûté  : 

Terrassements  et  maçonnerie   3  30Of,00 

Charpente   i  908,42 

Couverture   2  544  ,50 

Menuiserie    703  ,65 

Serrurerie   1  000  ,77 

Peinture  et  vitrerie   484  ,43 


Total   9  947f,*7 

Soit  par  mètre  carré   50f,75 

Et  par  voiture  (à  2  essieux)   i  657  ,50 
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Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter  que  des  dispositions  de- 
vront être  également  prises  pour  assurer  le  chauffage  de  ces 
remises  et  leur  éclairage,  le  lavage,  le  nettoyage,  la  visite  et 
l'entretien  des  véhicules. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  dépôt  de  peu  d'importance,  devant  con- 
tenir seulement  un  ou  deux  wagons,  il  devient  avant  tout  inté- 
ressant d'adopter  une  construction  économique,  et  l'on  peut 
avoir  recours  à  de  simples  hangars,  fermés  latéralement  par  des 
cloisons  en  planches,  en  tôle  ou  en  zinc,  de  manière  à  préserver 
simplement  les  véhicules  de  la  pluie  et  des  rayons  du  soleil. 

L'administration  supérieure  impose  quelquefois  aux  compa- 
gnies l'onéreuse  obligation  de  tenir  disponibles,  dans  certaines 
stations  de  passage,  des  voitures  de  réserve  (Pe  partie,  ch.  VI II, 
§  i,  p.  270). 

Lorsque  le  service  du  matériel  est  forcé  de  subir  cette 
luxueuse  précaution,  et  qu'il  ne  dispose  pas  d'une  remise  au 
point  de  réserve  imposé,  il  fera  bien  d'abriter  les  véhicules  sa- 
crifiés aux  rigueurs  administratives  sous  des  bâches  descendant 
en  dessous  des  boîtes  à  graisse,  et  arrangées  pour  pouvoir  s'ou- 
vrir et  faciliter  la  visite  des  voitures. 

De  même  que  dans  les  dépôts  de  machines,  le  service  du 
petit  entretien  du  matériel  roulant  exige  l'installation  d'un  petit 
atelier  placé  à  proximité  de  la  remise.  Son  outillage  se  compo- 
sera de  quelques  feux  de  forge,  établis  d'ajusteur  et  de  menui- 
sier, et  d'une  petite  machine  à  percer  à  main.  On  y  installera 
également  un  fourneau,  avec  cuve  de  lessivage,  pour  le  net- 
toyage des  coussinets,  —  opération  que  nous  avons  décrite  au 
sujet  des  coussinets  de  machines  (ch.  I,  §  îv,  363).  Enlin,  pour 
compléter  les  dépendances  du  dépôt  des  voitures,  on  disposera 
un  logement  pour  le  chef  du  petit  entretien,  un  corps  de  garde 
pour  les  hommes  de  service,  un  magasin  de  matières  grasses  et 
de  peinture. 

398.  Ateliers  de  réparation.  —  Disposition  générale.  —  Les 
ateliers  principaux  sont,  avant  toutes  choses,  installés  pour  les 
grandes  réparations  des  machines  et  du  matériel  de  transport. 
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Par  là  même,  cotte  installation  répond  à  tous  les  besoins  de  la 
construction  de  ces  véhicules,  car  la  réparation  peut  conduire 
au  remplacement  complet  de  l'un  quelconque,  et  quelquefois 
même  de  tous  les  organes  successivement,  de  telle  sorte  que 
la  machiûe  ou  le  wagon  ont  été  réellement  reconstruits  en 
totalité. 

L'atelier  principal  présente  donc  toutes  les  ressources  né- 
cessaires au  travail  complet  de  la  fonte,  du  fer,  du  cuivre  et  du 
bois,  condition  qui  nécessitera  l'établissement  des  divisions 
suivantes  : 

Forges,  —  travaux  courants,  roues,  bandages,  ressorts,  etc.; 
Fonderie  de  cuivre,  —  et  quelquefois  de  fonte  ; 
Chaudronnerie  en  fer  et  en  cuivre,  —  chaudières,  tubes, 
caisses  à  eau,  etc.  ; 
Ajustage  ; 
Montage  ; 
Peinture  ; 
Carrosserie  ; 
Menuiserie  ; 
Sellerie  ; 
Force  motrice  ; 
Ateliers  des  modèles. 

Enfin,  l'atelier  principal  devra  comprendre  en  outre  : 
Un  parc  à  roues  de  réserve  ; 

De  vastes  magasins,  permettant  d'avoir  toujours  disponible 
une  quantité  suffisante  de  matières  brutes  ou  travaillées,  pour 
parer  aux  éventualités  et  répondre  à  cette  condition  essentielle 
dans  la  réparation  du  matériel  comme  dans  les  autres  branches 
de  l'exploitation,  —  rapidité  du  travail  ; 

Comme  annexes,  des  divisions  affectées  à  la  construction  ou 
h  la  réparation  des  voitures,  des  hangars  convenablement  aérés 
pour  l'empilage  et  le  séchage  des  bois  (378)  ; 

Enfin,  des  bureaux  pour  les  dessinateurs,  employés  de  la 
comptabilité,  chefs  d'atelier,  ingénieurs,  etc. 

Les  ateliers  secondaires,  dont  la  destination  est  de  suppléer 
aux  ateliers  principaux  dans  les  cas  de  réparations  de  moindre 
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importance  a  effectuer  au  matériel  do  la  section  à  laquelle  ils 
appartiennent,  devront  naturellement  présenter,  sur  une  échelle 
plus  petite,  une  composition  et  une  disposition  analogues.  Les 
circonstances  locales  et  les  exigences  du  service  pourront  seules, 
dans  chaque  cas  particulier,  déterminer  leur  importance  rela- 
tive, que  nous  ne  saurions  fixer  ici  d'une  manière  absolue. 
Toutefois,  les  principes  généraux  qui  devront  présider  à  l'instal- 
lation des  ateliers  principaux  seront  également  applicables  aux 
ateliers  secondaires. 

Cela  posé,  dans  l'établissement  des  ateliers  de  réparation 
entrent  en  ligne  de  compte  certaines  conditions  de  relations. 

Ainsi,  l'atelier  sera  placé  aussi  près  que  possible  de  la  ligne 
et  de  la  station  qui  l'accompagne,  de  manière  à  réduire  au  mi- 
nimum la  distance  à  parcourir  pour  y  arriver;  mais  il  doit 
aussi  être  aménagé  en  vue  d'un  développement  ultérieur  et  de 
la  station  et  de  l'atelier,  pour  lequel  développement  on  réser- 
vera aux  alentours  une  suffisante  étendue  de  terrain  libre,  de 
telle  sorte  que  les  extensions  ne  se  trouvent  pas  arrêtées  par  la 
présence  de  bâtiments  ou  d'installations  faisant  partie  d'un 
autre  service  ou  d'un  établissement  étranger  au  chemin  de  fer. 

La  même  considération  servira  de  guide  dans  les  dispositions 
intérieures,  chaque  bâtiment  devant  se  trouver,  autant  que 
possible,  indépendant  des  autres  et  construit  en  vue  d'agran- 
dissement possible,  au  moins  dans  un  sens. 

L'isolement  des  bâtiments  rend  d'ailleurs  plus  facile  leur 
éclairage  à  lintérieur,  et  apporte  un  obstacle  sérieux  à  la  pro- 
pagation du  feu  en  cas  d'incendie. 

La  facilité  et  la  rapidité  de  conduite  du  travail  exigent  aussi 
l'adoption  d'un  certain  ordre  dans  la  position  respective  des 
divers  ateliers,  de  telle  sorte  qu'une  pièce  quelconque,  devant 
sortir  à  l'état  brut  du  magasin  et  passer  successivement 
dans  les  ouvroirs  d'élaboration,  arrive  à  celui  du  montage  en 
poursuivant  le  chemin  le  plus  direct,  et  sans  donner  lieu  à 
des  transports  inutiles,  qui  augmentent 'les  frais  de  main- 
d'œuvre,  par  conséquent  les  prix  de  fabrication  et  les  dépenses 
d'entretien  du  matériel. 
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En  conséquence,  on  disposera  les  divers  bâtiments  dans 
Tordre  suivant  : 

■ 

Magasins, 

Forge  ou  fonderie,  etc., 

Ajustage, 

Montage. 

Les  magasins,  renfermant  à  la  fois  la  matière  première  et  les 
pièces  de  réserve,  doivent  être  situés  h  proximité  do  la  forge  et 
du  montage,  ou  divisés  en  doux  parties,  affectées  chacune  à  un 
service  différent  et  occupant  les  deux  extrémités  de  l'instal- 
lation. 

Le  parc  à  roues  sera  toujours  placé  à  proximité  du  montage 
et  de  l'ajustage  où  sont  tournés  les  fusées  et  les  bandages,  les 
tours  spéciaux  affectés  à  cet  usage  pouvant  communiquer  direc- 
tement avec  le  parc  (chemin  dê  fer  de  l'Ouest,  —  ateliers  de 
Batignolles). 

Tous  les  ateliers  seront,  si  faire  se  peut,  installés  au  niveau 
des  voies.  On  comprend  l'importance  de  cet  arrangement.  Ce- 
pendant, quelques  ateliers,  tels  que  la  menuiserie,  la  sellerie, 
la  fabrication  des  modèles  et  la  petite  serrurerie,  pourront,  au 
besoin,  être  placés  au  premier  étage,  pour  économiser  le  ter- 
rain, mais  ce  sera  au  détriment  de  la  bonne  gestion  du  service 
des  ateliers» 

Enfin,  on  évitera  les  fausses  manœuvres  et  les  pertes  de 
temps,  en  ménageant,  autour  de  tous  les  bâtiments,  de  larges 
espaces  munis  de  voies  de  serv  ice  rendant  la  circulation  prompte 
et  facile  dans  tous  les  sens. 

Les  bâtiments  des  bureaux  se  placent  à  proximité  des  divers 
ouvroirs;  les  agents  secondaires  sont,  par  là,  en  fréquentes  et 
rapides  communications  avec  les  chefs  d'atelier. 

Malheureusement,  les  diverses  considérations  que  nous 
venons  d'exposer  n'ont  pas  toujours  été  observées  par  les  con- 
structeurs des  ateliers  de  chemins  de  fer;  il  est  facile  de  s'en 
rendre  compte  à  l'inspection  de  leurs  plans.  Sous  prétexte  de 
symétrie,  ou  de  facilité  de  surveillance,  ou  d'économie  de  colle- 
tinage,  on  a  souvent  resserré  l'ajustage  et,  quelquefois,  les 
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forges,  entre  les  deux  ateliers  de  montage  des  locomotives  et 
des  wagons,  perpendiculairement  à  leur  direction,  de  manière 
à  rendre  tout  développement  économiquement  impossible. 

Nous  pensons  que  les  ateliers,  disposés  comme  l'indique  la 
fig.  oiO,  planche  XXII,  conformément  aux  principes  que  nous 
venons  de  poser,  satisfont  à  toutes  les  exigences  de  la  question. 

Un  premier  bâtiment  réunit  la  forge  C,  l'atelier  des  roues 
D  et  des  ressorts  E,  ainsi  que  la  machine  motrice  B  et  le  venti- 
lateur F,  qui  fournit  le  vent  aux  feux  de  forge  et  au  fourneau  de 
la  fonderie  de  cuivre  G,  placée  extérieurement  ;  en  A  se  trou- 
vent lés  chaudières  à  vapeur,  dont  le  bâtiment  est  également 
isolé.  Parallèlement  à  la  forge  se  trouve  l'ouvroir  d'ajustage  ï, 
communiquant  avec  elle  par  une  série  de  voies  parallèles  et  de 
plaques  tournantes  traversant  le  parc  aux  roues  H.  A  droite  de 
l'ajustage  est  l'ouvroir  de  montage  des  locomotives  K,  et,  vis- 
à-vis,  celui  des  voitures  M. 

Tous  les  ouvroirs  sont  desservis  par  un  même  chariot  roulant 
L,  dont  la  fosse  se  développe  entre  eux  sur  toute  la  longueur 
du  terrain  occupé  par  les  ateliers,  disposition  qui  facilite  la 
conduite  des  pièces  détachées  ou  des  véhicules  sur  tous  les 
points. 

Le  chariot  à  fosse  figuré  sur  la  planche  XXI  et  que  nous  dé- 
crirons (404)  est  de  construction  économique  et  de  roulement 
facile,  —  mais  sa  fosse  est  gênante  pour  la  circulation  des 
hommes.  —  On  pourrait  lui  substituer  le  chariot  sans  fosse 
dont  il  sera  question  plus  loin,  qui  permet  d'échapper  à  la  so- 
lution de  continuité  dans  la  surface  du  sol. 

A  l'une  des  extrémités  de  l'ouvroir  des  voitures  et  wagons, 
un  espace  P  est  réservé  pour  le  travail  du  bois  aux  machines, 
—  le  charronnage. 

Une  autre  portion  N  est  affectée  spécialement  au  travail  de 
la  peinture,  et  séparée,  à  cet  effet,  du  reste  de  l'atelier,  par 
une  cloison  transversale. 

La  partie  supérieure  de  ce  bâtiment  PMN  est  occupée  par  la 
sellerie,  la  menuiserie  et  la  fabrication  des  modèles. 

Enfin,  en  0,  les  magasins  à  rez-de-chaussée,  —  et  les  bir 
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reaux  au  premier  étage,  —  complètent  l'ensemble  de  l'instal- 
lation nécessaire  an  service  des  ateliers. 

On  voit  que  le  prolongement  de  tons  les  bâtiments  est  pos- 
sible an  moins  dans  un  sens,  et  sans  que,  pour  cela,  il  en 
résulte,  dans  l'ensemble  du  plan,  un  changement  de  disposition 
qui  pourrait  modifier  l'ordre  établi  dans  la  distribution  du  tra- 
vail et  du  service.  —  Des  voies  ferrées  pénètrent  en  tons  sens 
dans  les  onvroirs;  elles  communiquent  entre  elles  par  des  pla- 
ques tournantes  on  par  le  chariot  transbordeur,  établissent 
une  grande  facilité  de  rapports  entre  tous  les  points  intéressants, 
simplifient  considérablement  le  travail,  abrègent  le  temps  dn 
transport  et  contribuent,  en  définitive,  à  diminuer  les  frais  de 
main-d'œuvre. 

399.  Etablissement  des  ateliers.  —  Surface  OCCltpée.  — 

L'étendue  à  donner  aux  ateliers  dépend  de  la  longueur  de  la 
ligne  et  de  l'importance  du  trafic.  En  thèse  générale,  l'espace 
affecté  au  service  d'entretien  doit  être  snflisant  pour  contenir 
à  couvert  et  en  état  de  réparation  20  à  25  pour  100  du  nombre 
de  machines  en  service,  et  5  pour  100  de  celui  des  voitures  et 
wagons. 

Il  faut,  en  outre,  pouvoir  loger  à  découvert,  sur  des  voies 
ménagées  à  cet  effet  dans  l'enceinte  des  ateliers,  au  moins 
5  pour  100  du  matériel  de  transport  en  circulation,  et  disposer 
les  voies  de  service  de  manière  à  ce  que  les  véhicules  puissent 
entrer  et  sortir  des  ateliers  groupés  sous  forme  de  véritables 
trains. 

Les  dimensions  des  aménagements  divers  dépendent  du 
nombre  des  véhicules  à  réparer  et  du  temps  de  séjour  de  ces 
véhicules  dans  les  ateliers. 

Les  renseignements  a  ce  sujet  sont  très-peu  concordants  ;  en 
voici  qui  peuvent  donner  une  idée  du  mouvement  des  véhicules 
en  réparation  dans  un  grand  réseau  : 

En  1804,  sur  690  machines,  il  est  entré  en  réparation,  dans 
les  quatre  ateliers  principaux,  303  machines,  soit  45  pour  100 
de  la  totalité,  ce  qui  donne,  pour  la  durée  moyenne  de  la  ré- 
paration d'une  machine,  près  de  sept  mois. 

t.  m.  34 
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Sur  les  44  387  wagons  à  voyageurs  et  à  marchandises  en 
service  sur  le  môme  chemin,  il  en  est  entré  l>  374  dans  les  trois 
ateliers  de  réparation,  soit  44  pour  100  de  la  totalité,  nombre 
qui  indique  une  durée  de  deux  mois  environ  pour  les  grandes 
réparations  du  matériel  de  transport. 

Les  ateliers  do  réparation  doivent  de  plus  venir  en  aide  aux 
autres  services  de  l'entreprise  :  —  voie,  —  matériel  fixe,  etc.,  — 
petit  matériel  des  stations,  etc.,  —  et  pouvoir,  en  outre,  effec- 
tuer les  modifications  que  l'expérience  aura  fait  juger  néces- 
saires dans  la  construction  du  matériel  roulant.  Quelquefois 
enfin,  on  demandera  aux  ateliers  de  construire  tout  ou  partie 
des  machines  ou  des  véhicules  de  transport,  tantôt  comme  tra- 
vail courant,  tantôt  comme  travail  accessoire  pendant  les  épo- 
ques de  l'année  où  les  travaux  de  réparations  moins  importants 
les  exposeraient  à  un  chômage  partiel  et  momentané.  A  l'appui 
de  cette  observation,  nous  citerons  les  chiffres  suivants  résu- 
mant les  travaux  exécutés  par  les  ateliers  du  chemin  de  fer  que 
nous  avons  déjà  cité  plus  haut,  pendant  Tannée  1864. 

Valeur  des  travaux  exécutés  pendant  l'année  1864. 

Réparation  de  330  machines  et  tenders  |   ^  ^  ou 

—        de  6  371  véhicules  j  1 

Modification  du  matériel   1  800  000 ,00 

Construction  de  7  machines  et  3  tcuders  . .  . .  \ 

—  20  voitures  lrc  classe  i 

30  voitures  2-  classe  f    ,  ,.38  000  ,00 

—  60  wagons  t 

—  S  wagons  de  24  tonnes  l 

Mise  eu  état  de  59  trains  de  voitures  de  3e  classe,  y 

Travaux  exécutés  pour  divers  services   975  000  ,00 

Total  des  dépenses. . . . ,  fi  51 3  :>nof,00 

qui  peuvent  se  répartir  ainsi  : 

Entretien  et  réparations  du  matériel  roulant. . . .  45  pour  100 

Transformatinii  —    30   

Constructions  nouvelles   \'j  — 

Travaux  pour  les  autres  services   tn  — 
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Aucune  règle  spéciale  ne  permet  donc  de  Oxer  à  priori  l'im- 
portance relative  des  différentes  divisions  de  l'atelier  de  répa- 
ration ;  c'est  l'expérience  qu'il  faut  interroger,  en  prenant  pour 
hases  parmi  les  dimensions  adoptées  par  les  diverses  admi- 
nistrations celles  qui  semblent  donner,  dans  leurs  dispositions, 
les  résultats  les  plus  satisfaisants  au  point  de  vue  de  la  facilité 
du  service. 

■ 

Voici,  d'après  M.  À.  de  Kaven  *,  les  dimensions  convenables 
pour  les  ateliers  d'une  ligne  de  700  à  800  kilomètres,  employant 
cent  vingt-cinq  locomotives. 


1 .  Forge  principale  à  32  feux  avec  fours,  marteaux  et 

chaudières  à  vapeur. .     1  208«nq,00 

2.  Atelier  des  bandages     221  ,70 

3.  Ateliers  des  tours  avec  machine  motrice   3046  ,00 

i.  Ateliers  des  meules   22  ,17 

li.  Petite  forge  pour  la  réparation  des  locomotives.  ..  221  ,70 

6.  2  ateliers  de  montage  des  locomotives  avec  fosse  à 

roues  et  grue  de  levage,  à  IS  places  chacun   2  430  ,00 

7.  Fonderie  de  cuivre  à  3  fourneaux   216  ,70 

—                  passage   2!  ,15 

8.  Chaudronnerie  de  cuivre                                 , .  00  ,70 

9.  Petite  forge  pour  la  réparation  des  wagons   102  ,30 

1 0.  2  ateliers  de  montage  de  wagons  à  1 U  places  chacun .  2  130  ,00 

1t.  Sellerie   44  ,76 

12.  Atelier  de  peinture   44  ,76 

13.  Parc  à  charbon  pour  la  forge   27  ,54 

1  i.  Petit  magasin  pour  la  forge   27  ,54 

1;>.  Parc  à  charbon  pour  les  feux  de  forges  de  répara- 
tions des  locomotives  et  wagons   43  ,14 

10.  Parc  à  charbon  pour  l'atelier  des  bandages,  avec 

place  pour  le  ventilateur   46  ,38 

17.  Place  pour  la  machine  à  vapeur  et  le  chauffeur   09  ,.ri6 

18.  Escalier  et  réservoir   10  ,23 

19.  Bâtiments  des  chaudières.  —2  chaudières  de  20  che- 

vaux, dont  une  de  réserve   57  ,98 


A  reporter. ...        9  472^,31 


1  Vortraege  iïher  Ingénieur-  Wissenxchaflen  an  der  polylechnUchcn  Schule 
zu  Hannover,  von  A.  von  Kaven,  Baurath.—  Il  Abtheilung  ;  2°  Abschnitt, 
Hanovre,  1864,  p.  141. 
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tteport   9472»<131 

20  et  21.  Bureau  pour  le  contre  -  maître  de  l'ajustage 

et  des  tours  ,   53  .20 

22.  Atelier  de  dessin  pour  l'ajustage   27  ,(J3 

23.  Atelier  de  dessin  et  magasin  pour  la  construction 

des  wagons   110  ,08 

24.  Atelier  de  dessin  pour  les  locomotives   116  ,98 

25.  2  magasins  pour  l'alimentation  des  ateliers   1 G3  ,14 

26.  Magasins  pour  les  produits  achevés   125  ,23 

27.  Water-closets  et  urinoirs   58  .32 

28.  Portier   8  ,53 

29.  Cours  (mémoire)   »  » 

30.  Cour     34  ,10 

31.  Menuiserie  et  fabrication  des  modèles   1  008  ,80 

Total...  H  I85«»q,22 


Cette  surface  ne  comprend  que  la  partie  couverte  du  terrain. 
Comme  il  est  facile  de  s'en  rendre  compte  en  parcourant  la 
liste  précédente,  elle  correspond  par  fosse  de  machine  et  wagon 
à  392mq,50,  auxquels  il  faudrait  ajouter  au  moins  4  à  500  mè-. 
très  carrés,  pour  la  surface  des  cours,  voies  de  service,  chariot 
transbordeur,  etc.,  ce  qui  donnerait  un  total  de  8  à  900  mè- 
tres carrés  par  fosse  double. 

Dans  la  plupart  des  ras,  —  avec  le  matériel  de  transport  du 
système  anglais,  —  le  nombre  des  voitures  ou  wagons  en  répa- 
ration est  environ  quadruple  de  celui  des  locomotives. 

Prenant  pour  unité  la  superficie  nécessaire  à  la  réparation 
d'une  machine  et  quatre  véhicules  de  transport,  on  peut, 
jusqu'à  un  certain  point,  estimer  alors  de  la  manière  suivante 
les  surfaces  nécessaires  à  l'installation  d'un  atelier  de  répara- 
tion, dans  les  conditions  moyennes. 

Pour  une  machine  locomotive  et  quatre  wagons  en  réparation  : 

Surface  couverte. 

Emplacement  de  la  machine  on  montage,  compris 

fosse,  établi  et  espace  nécessaire  pour  le  travail  . . .  120^ 

Forges,  ajustage,  chaudronnerie]  en  fer  el  eu  cuivre.  135 

Wagonnage,  atelier  de  montage,  emplacement  pour 

quatre  wagons    180 

Bureaux,  magasins,  etc   15 

A  reporter .. .  450'^T  iJjnmq 
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Surface  découverte. 


Report . . . 

Parcs  à  charbon,  cours,  chemin  de  chariot,  voies  do  ser- 


1000™i 


Le  développement  de  voies  correspondant  peut  être  estimé  à 
200  mètres. 

Dans  le  cas  où  la  réparation  des  machines  et  des  wagons 
constituerait  deux  établissements  distincts,  on  devra  prendre 
pour  chacun  d'eux  à  peu  près  les  deux  tiers  des  quantités  sus- 
indiquées,  soit  630  mètres  carrés  de  surface  pour  une  machine 
ou  quatre  véhicules  de  transport  en  réparation  et  150  mètres 
de  \oies  de  service. 

400.  Forges.—  Le  Mtimcnt  de  la  forge  contiendra  un  certain 
nombre  de  feux  disposés  le  long  des  murs  latéraux,  et  une 
quantité  variable  de  fours  à  réchauffer  et  de  machines-outils, 
dont  nous  donnerons  plus  loin  la  nomenclature  (407).  Il  est 
de  première  importance  que  l'intérieur  du  bAtiment  ne  ren- 
ferme aucun  pilier,  poteau  ou  colonne  pouvant  gêner  la  circu- 
lation et  entraver  la  rapidité  des  manœuvres  indispensables, 
comme  nous  le  verrons,  à  la  bonne  exécution  du  travail.  Dès 
lors,  on  devra  jeter  le  comble  d'un  mur  à  l'autre  sans  employer 
de  support  intermédiaire,  à  moins  que  l'espace  à  couvrir  ne 
s'étende  démesurément  en  tous  sens  et  n'entraîne  la  construc- 
tion de  fermes  trop  dispendieuses. 

La  dimension  transversale  du  bAtiment  de  la  forge  ne  doit 
pas  descendre  au-dessous  de  18  a  20  mètres  dans  œuvre1,  et 
nous  considérons  24  mètres  comme  une  bonne  moyenne  à 
adopter.  Au  chemin  du  Nord  français,  la  largeur  de  20  mètres 
est  reconnue  incommode  ;  à  l'Est,  elle  est  de  24  mètres,  et,  au 
chemin  de  Lyon,  elle  atteint  30  mètres. 

La  longueur  du  bAtiment  dépendra  nécessairement  du  nombre 
de  feux  de  forge  et  de  fours  qu'il  sera  destiné  à  contenir.  La 

1  Les  ingénieurs  allemands  ont  fixé  cette  limite  à  06  pieds  (I7«°,58). 
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distance  d'axe  en  axe  de  deux  feux  de  forge  doubles  ne  descend 
pas  en  dessous  de9m,421.  Nous  verrons  plus  loin  le  rapport 
existant  entre  le  nombre  de  feux  de  forge  et  des  outils  néces- 
saires, et  celui  des  machines  en  réparation  (414). 

Les  murs  d'enceinte  s'élèveront  à  5", 65  au  minimum*,  et, 
la  grande  largeur  du  bâtiment  à  couvrir  nécessitant  générale- 
ment l'emploi  d'un  comble  à  double  inclinaison,  on  éclairera 
l'intérieur  du  bâtiment  par  des  ouvertures  latérales  percées 
sur  les  deux  murs  longitudinaux  au-dessous  du  niveau  du  toit. 
Le  meilleur  mode  de  construction  de  ces  murs  consiste  à 
monter  de  distance  en  distance —  4m,î)0  à  5  mètres  —  de  forts 
piliers  en  maçonnerie  très-résistants  destinés  à  supporter  la 
pression  des  fermes  de  la  couverture  et  à  réunir  ces  piliers  par 
une  maçonnerie  de  remplissage  aussi  légère  que  le  comportera 
la  nature  des  matériaux  de  la  localité,  et  dans  laquelle  on  mé- 
nagera les  baies  des  portes  et  des  fenêtres. 

On  sait  d'ailleurs  que,  le  travail  de  la  forge  n'exigeant  pas 
une  grande  clarté,  il  n'y  aura  pas  lieu  de  sacrifier  à  l'éclairage 
une  place  qui  pourrait  être  utile  à  l'installation  des  appareils  ; 
aussi  se  contente-t-on,  dans  certains  cas,  d'un  éclairage  par  la 
partie  supérieure,  éclairage  plutôt  nominal  que  réel  au  bout  de 
peu  de  temps,  car  les  vitres  sont  promptement  recouvertes 
d'une  couche  de  poussière  opaque. 

Le  mieux  serait  d'installer  de  nombreux  becs  de  gaz  dans 
l'atelier  de  la  forge,  afin  de  pouvoir  suppléer  en  tout  ou  en 
partie  au  manque  de  lumière.  Ce  dernier  moyen  paraît  même 
le  meilleur  mode  d'éclairage,  de  l'avis  de  certains  ingénieurs, 
qui  proposeraient  en  conséquence  de  supprimer  complètement 
les  jours  extérieurs. 

La  nature  des  travaux  exécutés  dans  le  bâtiment  de  la  forge 
doit  faire  écarter  autant  que  possible  le  bois  de  la  construc- 
tion des  combles.  Le  fer  présentera  de  grands  avantages  à  ce 
point  de  vue  et  sera  préféré  toutes  les  fois  que  des  circon- 
stances particulières  n'en  rendront  pas  l'emploi  difficile. 

J-2  Contres  de  Dresde.  1805. 
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Une  lanterne  dans  le  comble  sert  t\  donner  à  la  forge  la  ven- 
tilation nécessaire. 

L'inclinaison  de  la  toiture,  qui  dépend  absolument  de  la  na- 
ture des  matériaux  qui  la  constituent,  doit  être  assez  forte  pour 
permettre  un  prompt  écoulement  des  eaux  de  pluie,  empêcher 
le  séjour  de  la  neige,  et  faciliter  l'évacuation  par  la  lanterne 
des  fumées  et  des  gaz.  L'ardoise  ou  la  tuile  plate  au  besoin 
doivent  être  exclusivement  employées  à  la  confection  de  la 
couverture !. 

Le  sol  de  l'atelier  nécessite  également  une  attention  particu- 
lière ;  les  pièces  chauffées  au  rouge  projetées  souvent  sans  pré- 
caution sur  le  sol  se  déforment  facilement  au  contact  d'une 
surface  trop  résistante;  aussi  ne  conseillerons-nous  pas  l'emploi 
d'un  pavage  en  pierre  dure  appliqué  dans  beaucoup  de  forges1; 
nous  lui  préférons  une  aire  bien  damée  en  argile,  gravier  et 
lait  de  chaux2. 

Le  sous-sol  de  la  forge  sera  sillonné  par  plusieurs  systèmes 
de  canalisation  qu'il  importe  de  combiner  avec  la  distribution 
des  appareils  : 

—  Conduits  de  l'air  lancé  par  le  ventilateur  à  chacun  des 
feux  de  forge  et  des  fours.  Ces  conduits  se  feront  en  métal  ou 
en  maçonnerie  revêtue  intérieurement  d'un  enduit  en  ciment 
parfaitement  dressé  de  manière  à  éviter  les  aspérités.  Le  plan 
densemble  du  réseau  des  conduits  devra  être  étudié  en  vue  de 
réduire  au  minimum  le  nombre  des  changements  de  direction, 
et  d'éviter  les  coudes  brusques  qui  occasionnent  des  pertes  de 
vitesse  considérables. 

—  Distribution  d'eau  aboutissant  pour  chaque  feu  de  forge 
à  un  robinet,  et  partant,  si  possible,  d'un  réservoir  assez  grand 
et  assez  élevé  pour  avoir  toujours  une  quantité  notable  d'eau  en 
réserve,  à  une  pression  suflisante,  —  8  mètres  au  minimum. 

—  Aqueducs  pour  l'écoulement  des  eaux. 

—  Canalisation  pour  le  gaz. 

1  Voir  ïn  part.,  ch.  Il,  $  11.  et  ch.  VIII,  g  iv. 
*  Voir  lre  |»*irt.,Lh.  VIII,  28  t. 
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La  forge  doit  être  desservie  par  une  ou  plusieurs  voies  de 
service,  selon  son  développement. 

40i .  Ajustage.  —  Contrairement  à  la  forge,  l'atelier  d'ajus- 
tage réclame  un  parfait  éclairage.  A  cet  effet,  on  troue  les 
murs  latéraux  de  fenêtres  très-rapprochées  s* élevant  jusqu'au 
voisinage  des  sablières,  et  descendant  au  niveau  des  établis 
disposés  le  long  des  parois  latérales.  Cette  même  condition 
condamne  la  construction  des  ateliers  d'ajustage  divisés  par 
•  un  plancher,  en  deux  étages,  celui  du  haut  étant  réservé  au 
travail  du  bois  et  des  modèles. 

En  voici  les  inconvénients  :  transmissions  de  mouvement 
généralement  très  -  rapprochées  des  planchers  et,  par  consé- 
quent, mal  éclairées,  difficiles,  quelquefois  dangereuses  de  sur- 
veillance et  d'entretien.  Il  est  bien  préférable,  au  contraire,  de 
n'avoir  qu'un  seul  atelier,  dans  toute  la  hauteur  du  bâtiment, 
et  de  prendre  encore  des  jours  par  la  partie  supérieure  en  mé- 
nageant des  châssis  vitrés  dans  la  couverture.  Le  travail  de 
l'ajustage  exige  moins  de  manœuvres  que  celui  de  la  forge  ;  il 
s'effectue  sur  des  établis,  des  tours,  des  outils  de  différentes  es- 
pèces placés  à  poste  fixe,  mis  en  mouvement  par  des  arbres  de 
couche  dont  les  supports  doivent  être  tout  a  fait  invariables. 
11  s'ensuit  que  ce  travail  se  prête  parfaitement  à  la  disposition 
du  bâtiment  en  trois  allées  parallèles  :  —  celles  do  côté  réser- 
vées à  l'outillage,  et  celle  du  milieu  au  transport  des  pièces 
ouvrées  ou  brutes. 

Ce  transport  doit  pouvoir  s'effectuer  par  des  voies  au  niveau 
du  plancher  et  par  des  treuils-chariots  suspendus,  à  double  mou- 
vement, pour  desservir  les  outils  (1"  part.,  ch.  VII,  §m,  234). 

La  dimension  transversale  du  bâtiment  ne  sera  pas  inférieure 
a  celle  de  la  for<re,  2i  mètres  en  movenne.  —  Le  fer  et  le  bois 
entreront  sans  inconvénient  dans  les  constructions  de  la  char- 
pente des  combles,  ainsi  que  la  tuile  ou  l'ardoise  pour  les  parties 
non  vitrées  de  la  couverture. 

La  division  du  bâtiment  en  trois  allées  permet  d'employer 
]M)iir  la  toiture  un  système  de  trois  combles  à  double  incli- 
naison, ou  de  couvrir  l'allée  du  milieu  par  un  comble  à  deux 


• 


CONSIDÉHATIONS  GÉNÉRALES.  o37 

• 

égouts,  et  les  bas  côtes  par  des  appentis.  Dans  le  premier  cas, 
les  fermes  reposent  sur  des  colonnes  creuses  servant  à  l'écoule- 
ment des  eaux  des  chéneaux  intermédiaires.  Malgré  cette  pré- 
caution, le  bâtiment  se  trouve  toujours  exposé  à  des  fuites  qui 
nécessitent  de  fréquentes  réparations  et  un  entretien  coûteux . 
—  La  seconde  disposition  est  en  général  préférable. 

Il  est  convenable  à  tous  égards  de  maintenir  la  température 
des  ouvroirs  d'ajustage  à  un  degré  suffisant  pour  que  le  froid  ne 
gène  pas  le  travail  manuel.  Cette  condition  essentielle  exige 
l'installation  d'un  système  de  chauffage  continu  et  de  préférence 
à  circulation  de  vapeur. 

Enfin,  l'administration  fera  bien  de  recouvrir  le  sol  de 
l'ajustage  en  asphalte  ou  en  bois,  pour  que  les  pièces  en  tom- 
bant ne  se  déforment  pas 

402.  Montage.  —  Locomotives  et  tenders.  —  La  dispo- 
sition intérieure  d'un  ouvroir  de  montage  de  locomotives  com- 
prend l'établissement  d'une  série  de  voies  parallèles  abou- 
tissant à  une  voie  transversale  ou  plus  souvent  à  une  fosse 
desservie  par  un  chariot  transbordeur.  Quelquefois  Ja  fosse  et  les 
voies  de  montage,  distribuées  symétriquement  de  chaque  côté, 
sont  comprises  dans  un  même  bâtiment;  il  en  résulte  la  néces- 
sité de  couvrir  tout  l'espace  correspondant  à  la  fosse.  Par  mesure 
d'économie  et  si  le  climat  le  permet,  on  installe  aussi  la  fosse 
en  dehors  du  bâtiment,  celui-ci  ne  contenant  qu'une  rangée  de 
voies,  et  se  trouvant  situé  à  une  distance  suffisamment  éloignée 
du  bout  de  la  fosse  pour  qu'il  y  ait  entre  eux  la  place  d'un  véhi- 
cule. Cet  arrangement  permettra  en  outre,  en  disposant  symé- 
triquement de  l'autre  côté  le  montage  des  wagons,  ainsi  que 
cela  est  indiqué  sur  la  figure  510,  pl.  XXI,  de  faire  servir  le 
même  chariot  au  service  de  tous  les  ouvroirs. 

Gela  posé,  nous  adopterons  des  dimensions  de  bâtiment 
telles  qu'elles  embrassent,  outre  les  machines  en  montage, 
l'espace  nécessaire  : 

1°  Pour  un  établi  d'ajusteur  en  face  de  chaque  machine  ; 

1  I"  part.,  chap.  VIII,  294. 
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2°  Pour  la  circulation  des  ouvriers  ; 

3°  Pour  le  dépôt  des  pièces  démontées  et  le  transport  des 
machines  mômes  au  moyen  du  treuil-chariot  à  chevalet,  qui 
doit  pouvoir  circuler  ail-dessus  de  chaque  fosse  et  dans  chaque 
travée. 

En  conséquence,  la  longueur  du  bâtiment  se  détermine  d'a- 
près le  calcul  suivant  : 


Longueur  de  la  machine   8m,00 

Place  des  roues  enlevées   5  ,00 

Dépôt  des  pièces  détachées   i  ,âO 

Passage  et  établis  le  long  du  mur  de  fond   3  ,00 

Passage  le  long  du  mur  de  face  i .  i  ,50 

1 

Total  dans  œuvre   19m,00 

Epaisseur  des  murs  à  0m,.'»0  *  1  ,00 


Total  hors  œuvre   20»,  00 


La  longueur  du  bâtiment  dépend  naturellement  du  nombre 
des  voies  de  montage,  celles-ci  devant  se  trouver  à  Técarte- 
ment  de  6  métrés,  mesuré  d'axe  en  axe1. 

Les  ingénieurs  allemands,  au  congrès  de  Dresde**  ont  adopté 
les  dimensions  suivantes,  qui  diffèrent  peu  de  celles  que  nous 
venons  d'indiquer  : 

Largeur  minima  intérieure  pour  un  montage  simple..  18m,8:J 
Ecartement  minimum  des  fosses  (d'axe  en  axe)   5  ,34 

l)ans  le  cas  d'un  montage  double  avec  fosse  à  chariot  au  mi- 
lieu, ils  ont  tixé  la  longueur  des  voies  de  montage  de  chacune 
des  rangées  à  : 

lo,",G9  pour  les  locomotives  (i  machine). 
G  ,28  largeur  de  passage  du  chariot. 

Ce  qui  donne  pour  largeur  totale  d'un  montage  à  double 
rangée  de  machines  ;i7m,66. 

1  Ces  dimensions  correspondent  au  chiffre  que  nous  avons  donné  plus 
haut  pour  la  place  occupée  par  une  machine  en  montage  :  6  x  20  —  12um<L 

1  Organfûr  die  Fortschrilte  des  Eisenbahnwcsens.  1er  supplément,  1860, 
p.  87. 
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Voitures  H  wagons.  —  Cet  atelier  diffère  peu  du  précédent 
dans  ses  dispositions  générales  :  —  une  ou  deux  rangées  de 
places  desservies  par  un  chariot,  extérieur  ou  intérieur. 

Le  Congrès  de  Dresde,  déjà  cité,  a  trouvé  convenables  pour 
cet  ouvroir  les  dimensions  suivantes  : 

Longueur  des  voies  pour  deux  voitures   1 8m,8.'ï 

Passage  de  service   \  ,71 

Passage  du  chariot   8  ,17 

Passage  de  service     l  ,71 

Longueur  des  voies  »...  18  ,8.'l 

La  largeur  totale  d'un  montage  de  wagons  ainsi  disposé 
atteint  dans  œuvre  55", 65. 

L'écartement  minimum,  d'axe  en  axe  des  fosses,  a  été  arrêté 
dans  la  même  réunion  à  r)m,02. 

Cette  dernière  dimension  nous  paraît  un  peu  faible,  et  nous 
croyons  nécessaire  d'adopter  pour  le  montage  des  wagons  un 
entr'axe  des  fosses  de  om,25  ;  la  longueur  variant  naturellement 
avec  celle  des  véhicules,  mais  devant  être  telle  que  sur  la  même 
voie  on  puisse  en  placer  deux  à  la  suite  l'un  de  l'autre*  en  ré- 
servant 4  à  5  mètres  pour  la  circulation  et  la  place  des  établis 
d'ajusteurs. 

Nous  adopterons  également  pour  la  hauteur  des  murs  d'en- 
ceinte du  montage  des  machines  la  cote  de  ora,50,  nous  rappro- 
chant ainsi  des  limites  un  peu  faibles  des  ingénieurs  allemands 
(5m,34  à  5,œ,49). 

I^es  murs  du  montage  des  wagons  sont  souvent  surmontés 
'd'un  étage  (3  à  4  mètres)  réservé  à  l'atelier  de  menuiserie,  à 
la  fabrication  des  modèles  et  à  la  sellerie,  disposition  gênante 
et  applicable  là  seulement  où  l'espace  fait  défaut. 

Si  nous  abordons  maintenant  la  question  de  la  construction, 
nous  conseillerons  de  composer  les  murs  d'enceinte  de  piliers 
en  croix  supportant  les  fermes  de  la  toiture,  séparés  par  de 
hautes  et  larges  baies  descendant  jusqu'à  (P, 50  ou  0W,60  du 
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sol,  et  distribuant  la  lumière  avec  profusion,  condition  né- 
cessaire à  la  bonne  exécution  du  travail.  Les  fenêtres,  ainsi  que 
les  portes  d'entrée,  seront  fermées  par  des  châssis  vitrés.  Cet 
atelier,  comme  ceux  dont  nous  avons  déjà  parlé,  sera  ventilé  et 
chauiré  par  circulation  de  \apeur. 

Si  la  dépense  n'est  pas  exagérée,  le  comble  s'étendra  d'un 
mur  à  l'autre,  et  sa  composition,  ainsi  que  celle  de  la  couver- 
ture, sera  exempte,  autant  que  possible,  de  matériaux  combus- 
tibles: 

En  vue  de  réaliser  quelque  économie,  on  pourra  supporter 
le  comble  par  des  colonnes,  mais  l'entraxe  des  travées  ne  sera 
pas  inférieur  à  6  mètres. 

Le  sol  sera  le  môme  que  celui  de  l'atelier  d'ajustage.  Cha- 
cune des  voies  de  montage  sera  munie  d  une  fosse  de  Om,7ôO 
à  0m,8"j0  de  profondeur1,  avec  escalier  pour  y  descendre,  et 
d'une  longueur  de  8  mètres  environ.  Un  conduit  parcourant 
la  longueur  du  bâtiment  recevra  l'eau  de  toutes  les  fosses  et  la 
rejettera  dans  l'aqueduc  collecteur  qui  dessert  toutes  les  dépen- 
dances de  l'atelier. 

A  Tune  des  extrémités  on  placera  un  pont  à  bascule  disposé 
pour  vérifier  la  charge  des  ressorts  à  chaque  réparation  nouvelle. 

403.  Bureaux.  —  Dans  ce  bâtiment  doivent  se  trouver 
réunis  : 

4°  Un  bureau  pour  l'ingénieur  des  ateliers  ;  —  surface  mi- 
ni ma  :  20  mètres  carrés; 

2°  Un  bureau  pour  le  sous-chef,  ayant  une  superficie  d'en- 
viron 15  mètres  carrés; 

3°  Un  atelier  de  dessin,  dont  la  surface  sera  calculée  à  raison 
de  4  mètres  carrés  environ  par  dessinateur; 

4°  Un  bureau  spécial  pour  le  dessinateur  archiviste  ; 

"iJ  Un  bureau  pour  la  comptabilité  des  ateliers. 

Le  bureau  de  dessin  peut  être,  sans  inconvénient,  situé  au 
premier  étage,  mais  il  est  de  toute  importance  qu'il  soit  par- 

i  Technische  Vercinbarungen,  etc.,  Dresde  t8Ci>.  —  Voir  aussi  Iro  part., 
rhap.  VIII,  281. 
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faitcmcnt  éclairé  ;  les  jours,  pris  dans  les  murs,  autant  que  pos- 
sible du  coté  du  nord;  et  les  tables  à  dessiner  rangées  devant 
les  fenêtres,  parallèlement  à  leur  façade. 

Le  chef  du  bureau  ne  doit  pas  être  séparé  des  employés  ou 
des  dessinateurs;  précaution  importante,  car  elle  donne  à  la 
fois  facilité,  surveillance,  régularité,  rapidité  de  travail  néces- 
saires dans  cette  partie  du  service  qui  règle  et  précède  toutes 
les  autres.  Chaque  dessinateur  a  besoin  d'une  place  suffisante 
pour  pouvoir  exécuter  sans  difficulté  dans  l'atelier  non-seule- 
ment des  dessins  d'ensemble  de  tous  les  types  de  véhicules, 
a  une  échelle  sirffisamment  grande  pour  les  rendre  facilement 
intelligibles,  mais  encore  toutes  les  pièces  détachées  en  gran- 
deur d'exécution. 

Le  bureau  de  l'archiviste  renfermera  des  armoires  à  ca- 
siers suffisamment  vastes  pour  pouvoir  y  classer  avec  ordre  et 
facilité  tous  les  dessins,  en  les  réunissant  en  groupes  con- 
cernant chacun  des  types  du  matériel  roulant.  Une  capacité 
de  2  mètres  cubes  doit  être  réservée  pour  chacun  de  ces 
groupes. 

Les  armoires  seront  placées  perpendiculairement  au  mur 
qui  donne  le  jour,  de  manière  à  ce  que  les  étiquettes  affectées  à 
chacun  des  casiers  soient  parfaitement  éclairées  et  prompte- 
ment  distinguées  par  l'archiviste.  Le  bureau  contiendra  éga- 
lement une  table  à  dessin,  sur  laquelle  tous  les  plans  puissent 
être  développés  sans  peine. 

A  proximité  des  ouvroirs  et  des  bureaux,  on  placera  des 
urinoirs  et  des  water-closets  pour  le  service  spécial  du  per- 
sonnel (lre  partie,  chap.  VIII,  §  ni,  p.  292). 

404.  Mouvements  dans  l'intérieur  des  ateliers.  —  Nous  avons 

décrit  dans  la  première  partie  de  ce  traité,  chap.  VI,  §  iv,204, 
les  appareils  de  la  voie  qui  servent  à  établir  la  communication 
entre  les  diverses  voies  de  service  :  —  changements  et  croise- 
ments de  voies,  —  plaques  tournantes,  —  chariots  transbor- 
deurs. En  parlant  de  ces  derniers  appareils  appliqués  au  trans- 
port des  wagons,  nous  avons  dit  qu'ils  pouvaient  être  également 
appropriés  au  transport  des  machines,  en  les  munissant  de 
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transmissions  de  mouvement  convenables,  et  de  moteurs  spé- 
ciaux, placés  à  demeure  sur  le  chariot. 

Il  nous  reste  à  entrer  dans  quelques  détails  à  ce  sujet, 

La  première  question  intéressante  pour  l'ingénieur,  c'est  la 
profondeur  de  la  fosse.  La  présence  d'une  fosse  dans  les  ateliers 
est  en  effet  une  cause  perpétuelle  de  danger  pour  le  personnel 
du  service  et  de  retard  dans  la  circulation.  —  Plus  la  fosse  est 
profonde,  plus  graves  sont  les  vices  de  cette  disposition.  Il  y  a 
donc  grand  intérêt  à  en  réduire  la  profondeur. 

Nous  avons  vu  —  Ire  part.,  chap.  VI,  §  iv  —  par  quelle  modifi- 
cation on  était  parvenu,  pour  les  wagons,  à  tourner  cet  em- 
barras en  installant  des  chariots  à  niveau  des  voies;  mais  cette 
solution  est  difficilement  applicable  aux  chariots  de  machines. 
Nous  en  donnerons  cependant  aux  annexes  un  spécimen,  que 
nous  devons  h  l'obligeance  de  M.  Sambuc,  ancien  ingénieur 
aux  chemins  autrichiens. 

La  charge  de  ces  chariots  étant  quelquefois  considérable,  la 
mise  en  mouvement  de  l'appareil  exige  un  effort  mécanique 
assez  développé,  que  l'on  obtient  tantôt  à  bras  d'homme,  tan- 
tôt par  moteur  inanimé,  et  qu'il  faut  transmettre  aux  roues  du 
chariot. 

L'étude  de  la  transmission  de  cet  effort  mécanique  est  très- 
importante,  car  cette  transmission,  placée  près  du  bord  et  à 
l'extrémité  du  chariot,  peut  produire  sur  les  essieux  des  efforts 
obliques  qui  augmentent  les  résistances,  s'ils  ne  sont  pas 
combattus  par  un  entretoisement  convenable. 

Le  choix  du  mode  de  transmission  du  mouvement  au  chariot 
n'est  pas  non  plus  indifférent.  Après  avoir  employé  tantôt  une 
roue  appliquée  à  une  chaîne  fixée  au  fond  de  la  fosse,  tantôt  un 
pignon  engrenant  avec  une  crémaillère,  —  disposition  d'un 
entretien  difficile  et  dispendieux,  —  on  adopte  aujourd'hui  la 
transmission  de  mouvement  directe  à  l'arbre  des  galets  de  roule- 
ment, telle  qu'elle  est  indiquée  sur  les  figures  511  et  512  ;  le 
mouvement  de  l'appareil  s'obtient  par  simple  adhérence  sur  les 
rails  de  la  fosse. 

La  figure  511  représente  en  coupe  transversale  à  la  voie 
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mobile  un  type  de  chariot  roulant  pour  machines,  adopté  par 
le  chemin  de  fer  de  l'Est;  avec  cet  appareil,  la  profondeur  de 
la  fosse,  —  du  dessous  des  rails  de  l'atelier  au-dessus  des  rails 
logés  au  fond  de  la  fosse  —  peut  être  réduite  à  0m,475. 

LÉGENDE  DES  FIGIRES  î>H-oi2. 
A.  Houe  d'angle  montée  sur  l'arbre  du  volant.    L.  Manivelle  roolrlcc  montée  sur  l'arbre  du  treuil. 

omrasions  mixcimlu. 

a.  Largeur  totale   6-.I38         Diamètre  des  essieux*   0»,t00 

b.  Distance  des  axes  de»  galets...     3  ,600     d.  Distanre  des  galeU   8  .500 

Diamètre  des  galets  (jante   0,000      e.  Distance  d'axe  en  axe  d«s  treuils.  '2.110 

Diamètre  a  la  gorge  de  contact      0  ,075     Lxî.  Longueur  totale   li  .600 

La  ligure  VA2  indique  en  coupe  longitudinale  la  moitié  du 
chariot  :  vers  le  milieu,  l'extrémité  de  la  chaudière  de  la  loco- 
mobile,  à  la  suite  le  volant  et  l'axe  vertical  transmettant  par 
engrenage  d'angle  le  mouvement  de  rotation  à  l'essieu  des  galets 
à  gorge.  —  Vers  la  travée  de  gauche,  on  voit  la  projection  du 
treuil  à  bras  employé  quand  la  locomobile  ne  fonctionne  pas. 

Le  poids  de  ce  chariot  est  de  : 

Fer   t6  2.r;6  kilogrammes. 

Fonte   3GI8  — 

Bronze   220  — 

Bois   i  388  — 

Total...    21482  kilogrammes. 
Non  compris  la  locomobile  et  deux  treuils. 

La  vitesse  de  manœuvre  est  de  0m,30  par  seconde. 

Quelle  que  soit  la  disposition  adoptée  pour  la  transmission 
de  mouvement,  il  ne  faut  pas  oublier,  —  comme  on  Ta  fait 
dans  le  chariot  de  l'Est,  —  de  disposer  les  organes  de  manière 
à  pouvoir  communiquer  au  besoin  le  mouvement  à  la  main, 
lorsque  par  une  circonstance  imprévue  la  machine  motrice 
refuse  le  service. 
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405.  conditions  unie  raies.  —  L'importance  de  l'outillage 
d'un  atelier  dépend  évidemment  de  la  nature  et  de  la  quantité 
des  travaux  à  exécuter.  Fixer  à  priori  et  d'une  manière  pré- 
cise, invariable,  le  nombre  et  l'espèce  d'outils  qui  feront  utile- 
lement  partie  de  l'outillage  d'un  atelier  de  chemin  de  fer,  est 
un  problème  très-difficile.  Dans  chaque  cas  particulier,  l'ingé- 
nieur chargé  de  cette  installation  devra  commencer  par  sè 
rendre  compte  de  la  nature  des  travaux  qui  se  présentent  dans 
l"atelier  considéré,  ainsi  que  de  leur  importance,  conditions  qui 
varieront  naturellement  avec  la  destination  de  l'atelier  —  prin- 
cipal ou  secondaire  —  et  le  nombre  des  machines  et  véhicules 
de  transport  qui  pourront  y  entrer  (396)  pendant  une  période 
déterminée. 

Dans  un  atelier  secondaire,  où  le  travail  n'est  pas  toujours 
régulier  ni  continu,  et  où,  par  conséquent,  des  outils  spéciaux 
seraient  exposés  à  chômer  une  partie -du  temps,  on  emploiera 
avec  avantage  des  machines-outils  à  usages  multiples.  Il  n'en 
sera  plus  de  même  pour  les  ateliers  principaux,  où  cet  incon- 
vénient n'est  pas  à  redouter,  et  où  l'on  devra  employer  surtout 
des  outils  spéciaux,  construits  pour  un  but  unique  et  parfaite- 
ment déterminé,  qui  présenteront  toujours,  relativement  aux 
précédents,  une  supériorité  incontestable  en  précision  et  en 
facilité  de  manœuvre. 

Quel  que  soit  d'ailleurs  le  cas,  on  devra  toujours  exiger  d'un 
outil  une  grande  célérité  d'action,  qualité  essentielle,  nous 
l'avons  dit,  dans  les  travaux  de  réparation  d'un  matériel  aussi 
important  que  celui  des  chemins  de  fer,  —  donnant,  d'ailleurs, 
la  préférence  aux  machines  simples  et  d'entretien  facile. 

Une  autre  condition,  non  moins  importante,  c'est  la  consti- 
t.  m,  3r» 
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tution  de  la  machine-outil,  c'est  la  résistance  relative  de  cha- 
cune des  pièces  qui  la  composent;  le  bâti  devant  posséder  une 
masse  suffisante  pour  annuler  toutes  les  réactions  du  travail  à 
effectuer,  réactions  qui,  sans  cette  précaution,  ne  tarderaient 
pas  à  fausser  les  divers  organes. 

Dans  la  combinaison  de  l'ensemble,  l'ingénieur  recherchera 
donc  à  réaliser  les  conditions  suivantes  :  Stabilité,  —  guidage 
parfait  de  l'outil  travailleur,  —  une  grande  course  de  l'outil  pour 
attaquer  les  pièces  de  fortes  dimensions,  —  faculté  de  resserrer 
toutes  les  parties  frottantes  en  cas  d'usure,  —  enfin,  facilité 
de  montage  et  de  démontage  des  pièces  à  travailler. 

Telles  sont  les  considérations  qui  pourront  guider  l'ingénieur 
dans  le  choix  des  outils. 

Quant  à  leur  répartition,  il  adoptera  naturellement  l'ordre  ré- 
pondant à  la  marche  méthodique  du  travaille  manière  à  éviter 
toutes  fausses  manœuvres.  Enlin,  nous  appellerons  particu- 
lièrement son  attention  sur  l'entretien  de  l'outillage,  dont  le 
service,  qui  doit  être  très-régulier,  réclame  des  soins  scru- 
puleux et  incessants. 

Nous  allons  passer  en  revue  l'outillage  des  diverses  sections 
d'un  atelier,  en  adoptant  l'ordre  suivant  : 

Travail  de  la  fonte,  —  du  fer  et  de  l'acier,  —  du  cuivre,  du 
bronze  et  des  alliages,  »—  ajustage,  —  fabrication  des  roues, 
des  ressorts,  —  chaudronnerie,  —  travail  du  bois. 

406.  Travail  de  la  fonte.  —  Le  travail  spécial  de  la  fonte 
^'exécute,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  (396),  dans  un  atelier  par- 
ticulier, la  fonderie.  L'entretien  du  matériel  roulant  des  chemins 
de  fer  n'exige  pas  la  coulée  de  pièces  d'un  poids  très-considé- 
rable; ce  sont  généralement  des  boîtes  à  graisse,  des  moyeux 
de  roues  et  quelques  pièces  de  machines,  telles  que  cylindres 
et  plateaux,  tuyaux,  régulateurs,  tiroirs,  poulies  d'excen- 
trique, etc.  Le  choix  des  matières  premières  employées  et  leur 
mélange  en  proportion  convenable  présentent  un  grand  in- 
térêt. 11  ne  sera  donc  pas  inutile  de  rappeler  ici,  en  quelques 
mots,  les  principales  conditions  à  observer  dans  les  diverses 
opérations  que  comporte  la  fabrication  des  objets  en  fonte 
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moulée,  sans  nous  arrêter,  toutefois,  à  la  fabrication  des  mo- 
dèles dont  nous  parlons  plus  loin  (413). 

Moulage.  —  Il  existe  quatre  modes  de  moulages  :  le  moulage 
en  sable  vert,  le  moulage  en  sable  d'étuve,  le  moulage  en 
terre  et  le  moulage  en  coquille.  Le  moulage  en  terre  ne  con- 
vient qu'aux  pièces  de  fortes  dimensions;  nous  n'en  parlerons 
donc  pas  ici.  Parmi  les  trois  autres  procédés,  le  premier  sera 
celui  que  l'on  emploiera  le  plus  fréquemment.  Il  consiste  à 
faire  le  moule  en  sable  humide,  dans  lequel,  sans  l'avoir  préa- 
lablement séché,  on  coule  le  métal.  Il  est  important,  pour  que 
l'opération  réussisse,  de  prendre  certaines  précautions,  que 
nous  allons  rappeler  en  quelques  mots. 

Choix  des  sables.  —  Les  sables  doivent  Hrc  à  la  fois  un  peu 
argileux  et  un  peu  siliceux;  il  suffit  qu'ils  aient  assez  de  cohé- 
sion pour  ne  pas  s'ébouler  quand  on  retire  le  modèle  ou  quand 
ils  reçoivent  la  pression  du  métal  fondu. 

On  emploie  rarement  les  sables  neufs,  môme  pour  sables 
d'étuve,  sans  y  ajouter  une  certaine  proportion  de  sables  vieux, 
c'est-à-dire  ayant  déjà  servi.  Cette  proportion  augmente  d'au- 
tant plus  que  les  sables  neufs  sont  plus  argileux  4  ;  on  ne  peut 
donc  pas  la  déterminer  à  l'avance  d'une  manière  absolue,  et  il 
importe  au  fondeur  de  rechercher,  par  une  série  d'essais,  le 
mélange  le  plus  convenable.  Les  proportions  usuelles  sont,  pour 
le  moulage  en  sable  vert,  de  2/5  à  1/5  de  sable  neuf  pour  3/3 
à  4/3  de  sable  vieux,  et,  pour  le  moulage  en  sable  d'étuve, 
1/3  à  1/4  de  sable  vieux  pour  2/3  à  3/4  de  sable  neuf. 

Suivant  la  qualité  des  sables  et  le  volume  des  modèles, 
on  môle  au  sable  vert  1/20  jusqu'à  1/3  de  houille  broyée  et 
tamisée,  qui  sert  à  décaper  les  pièces  et  à  favoriser  le  dégage- 
ment des  gaz  ;  quelquefois,  on  le  remplace  par  du  poussier  de 
charbon  de  bois.  Dans  les  sables  d'étuve,  la  proportion  est  moins 
forte.  Les  sables,  mélangés  en  proportion  convenable,  sont 
séchés,  broyés  et  tamisés,  puis  mouillés  pour  qu'ils  puissent 
se  lier  dans  le  chôsbis.  Les  mélanges  ainsi  préparés  sont  broyés 

1  Guettier,  De  la  fovderie  en  France. 
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au  rouleau  à  main  ou  à  la  machine,  et,  après  cette  opération, 
le  sable  vert  doit  être  doux,  coulant  et,  pour  ainsi  dire,  moel- 
leux au  toucher,  le  sable  d'étuve  plus  âpre,  plus  liant  et  plus 
résistant. 

Les  sables  étant  préparés,  on  pourra  procéder  au  moulage, 
en  observant  les  conditions  suivantes  : 
1°  Moulage  en  sable  vert  : 

Serrer  les  sables,  de  manière  qu'ils  ne  présentent  pas  une 
dureté  suffisante  pour  résister  à  la  pression  du  doigt,  mais  de 
telle  sorte,  cependant,  qu'ils  offrent  assez  de  solidité  pour  ne 
pas  s'ébouler  au  moment  de  la  coulée  ou  céder  sous  la  pression 
du  métal,  ce  qui  donnerait  des  pièces  à  surfaces  inégales  et 
sans  ressemblance  avec  le  modèle  ; 

Avoir  soin,  en  foulant  les  sables  qui  doivent  reproduire  les 
objets  d'une  certaine  épaisseur,  de  donner  un  peu  plus  de 
dureté  aux  couches  destinées  à  former  le  fond  des  moules,  afin 
qu'elles  ne  souffrent  pas  plus  de  la  pression  du  métal  que  les 
couches  supérieures  ; 

Lier  toutes  les  couches  entre  elles,  de  façon  qu'elles  forment 
des  parois  uniformément  serrées,  ou,  autrement  dit,  éviter  la 
juxtaposition  de  points  mous  à  côté  d'endroits  plus  durs,  ce  qui 
amènerait  des  bosses  à  la  surface  des  pièces  ; 
'  Placer  les  coulées,  ou  jets  destinés  à  l'introduction  du  métal 
dans  les  moules,  de  telle  sorte  que  la  fonte  ne  tombe  pas,  soit 
de  trop  haut,  soit  avec  trop  de  rapidité,  sur  des  parties  qui 
pourraient  être  facilement  endommagées  ; 

Tirer  de  l'air,  au  moyen  des  aiguilles  à  air,  sur  tous  les 
points  où  l'on  peut  atteindre  le  modèle,  et  môme  à  travers  les 
couches  de  sable  qui  l'environnent. 
2°  Moulage  en  sable  d'étuve  : 

Serrer  les  portions  de  châssis  assez  solidement  pour  qu'elles 
puissent  résister  au  séchage  et  supporter  sans  dégradations  les 
manœuvres; 

Sécher  dans  une  étuve  les  moules  avec  d'autant  plus  de  pré- 
cautions qu'ils  ont  été  plus  serrés  et  que  le  sable  contient  plus 
d'argile  ou  plus  d'eau; 
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Consolider  toutes  les  parties  du  moule  susceptibles  de  se 
crevasser; 

Avoir  soin,  en  refoulant,  de  lier  intimement  toutes  les  cou- 
ches de  sable  entre  elles,  de  manière  à  éviter  les  galettes  qui 
pourraient  se  détacher  et  tomber  pendant  le  séchage  et  le  re- 
moulage \ 

Fonte  et  coulée.  —  Les  fontes  de  moulage  sont  ordinaire- 
ment obtenues  par  un  mélange  de  fontes  brutes  de  provenances 
différentes,  en  proportions  variables,  suivant  la  qualité  de  ces 
dernières  et  la  nature  des  produits  à  obtenir. 

Les  fontes  de  moulage  doivent  présenter  les  qualités  sui- 
vantes (F0  part.,  ch.  IV,  §  iv)  : 

i°  Prendre  un  degré  de  fluidité  suffisant  pour  pénétrer  dans 
toutes  les  anfractuosités  du  moule  et  en  épouser  exactement  la 
forme  dans  ses  détails  les  plus  délicats  ; 

2°  Se  figer  lentement  ; 

3°  Après  refroidissement,  présenter  une  surface  unie  et 
exempte  de  soufflures  ; 
4°  Prendre  peu  de  retrait; 

5°  Se  laisser  facilement  travailler  au  burin  et  à  la  lime; 

6°  Etre  bien  homogènes,  compactes  et  tenaces. 

Ce  sont  les  fontes  grises  et  les  fontes  truitées  qui  satisfont  le 
mieux  à  ces  conditions.  La  fonte  grise  possède  le  plus  de  téna- 
cité et  donne  les  meilleurs  moulages  ;  elle  offre  également  un 
frottement  doux  et  convient  particulièrement  à  la  construction 
des  pièces  de  machines  ;  on  ne  devra  pas,  toutefois,  oublier 
que  sa  ténacité  est  d'autant  moins  grande  qu'elle  a  été  obtenue 
à  une  plus  haute  température. 

Une  petite  quantité  de  phosphore  dans  la  fonte  de  moulage 
augmente  ses  propriétés  plastiques,  mais  la  rend  plus  cassante. 
La  présence  du  soufre,  au  contraire,  nuit  beaucoup  à  la  bonne 
exécution  des  moulages,  et  amène  généralement  des  soufflures; 
on  devra  donc  écarter  avec  soin  toutes  les  fontes  de  nature 
sulfureuse  et  ne  faire  usage ,  pour  la  même  raison ,  que 

1  Guettier,  De  la  fonderie  en  France. 
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de  coke  provenant  de  houilles  exemptes  de  pyrite  de  fer. 

Cela  posé ,  la  série  des  appareils  et  outils  nécessaires  au 
travail  de  la  fonderie  pourra  se  résumer  de  la  manière  suivante  : 

1°  Travail  des  sables,  —  moulin  à  triturer  les  sables,  mé- 
langeur ; 

2°  Travail  du  moulage,  —  une  série  de  châssis  à  moules,  — 
une  étuve; 

3°  Travail  de  la  fonte  et  de  la  coulée,  —  un  cubilot,  une 
série  de  poches  de  différentes  grandeurs,  une  grue  desservant 
le  cubilot.  (lre  part.,  ch.  VIII,  §  m.) 

La  surface  du  bâtiment  devra  être,  en  outre,  calculée  pour 
contenir  un  magasin  à  sables,  un  parc  à  combustible  et  une 
réserve  de  fontes  brutes  suffisante  pour  assurer  l'alimentation 
du  cubilot.  11  suffit  que  ce  dernier  soit  établi  en  vue  d'une  pro- 
duction de  2  000  kilogrammes  par  heure  environ;  deux  à  trois 
heures  de  travail  par  jour  répondront  alors,  en  général,  aux 
besoins  du  service. 

Le  chargement  du  cubilot  demande  la  construction,  au  ni- 
veau du  gueulard,  d'un  plancher  auquel  on  accède  par  un 
escalier  ;  puis  d'un  monte-charge,  pour  élever  jusqu'à  cette 
hauteur  les  matières  premières  et  le  combustible. 

La  fonderie  doit  former  un  bâtiment  isulé,  en  raison  des 
dangers  d'incendie  que  présente  son  voisinage  pour  les  con- 
structions adjacentes.  Cependant,  on  ne  s'éloignera  pas  trop 
de  la  forge,  afin  de  pouvoir  se  servir  du  môme  ventilateur 
pour  souffler  les  feux  de  forge  et  le  cubilot. 

407.  Travail  du  fer  et  de  racler.  —  Nous  comprendrons, 
sous  cette  dénomination,  le  travail  de  la  forge  et  de  la  chau- 
dronnerie proprement  dit,  indépendamment  des  opérations 
spéciales  de  la  fabrication  des  roues  et  des  ressorts,  que  nous 
traiterons  à  part,  en  raison  de  leur  importance  particulière 
(410  et  411). 

La  matière  première  qui  sert  de  base  aux  opérations  qui 
s'exécutent  dans  la  forge  est  généralement  le  fer  en  barres.  Il 
importe  de  rappeler  ici,  comme  nous  l'avons  l'ait  pour  la  foute, 
les  qualités  et  les  défauts  du  fer. 
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Le  fer  du  commerce  présente  deux  textures  bien  distinctes  : 
le  grain  et  le  nerf.  Lorsque  la  cassure  présente  une  surface 
plane  à  grains  Ans  et  lameUeux  ou  à  gros  cristaux  brillants, 
c'est  du  fer  à  grains.  Présente-t-elle,  au  contraire,  des  arra- 
chements fibreux,  le  métal  est  du  fer  à  nerf.  La  texture  na- 
turelle du  fer  parait  être  celle  du  grain  ;  la  seconde  provient 
d'un  arrangement  particulier  des  molécules  dû  au  mode  de 
travail  employé;  la  température  n'est  pas,  non  plus,  indiffé- 
rente à  la  nature  de  la  texture,  et,  à  l'appui  de  cette  assertion, 
nous  renverrons  le  lecteur  aux  observations  que  nous  avons 
exposées  à  propos  du  travail  des  essieux  (chap.  I,  §  iv,  364, 
p.  235).  Les  fers  obtenus  au  marteau  sont  habituellement  des 
fers  à  grains,  tandis  que  les  fers  laminés  ont,  généralement, 
une  texture  à  nerf  qui  provient,  sans  aucun  doute,  du  glisse- 
ment des  molécules  refoulées  par  les  cylindres.  Ainsi,  lorsque 
l'on  étire  une  barre  de  fer  à  grains,  on  le  transforme  en  fer  à 
nerf;  en  prenant  plusieurs  de  ces  barres  ainsi  travaillées,  les 
soudant  ensemble  et  les  laissant  refroidir  lentement,  le  métal 
reprend  sa  nature  première. 

Le  fer  est  peu  ductile  à  froid  ;  par  la  compression  et  le 
martelage,  on  arrive  à  changer  peu  la  forme  et  les  dimen- 
sions de  la  pièce,  mais  on  durcit  la  surface  et  l'on  obtient  ce 
qu'on  appelle  le  fer  écroui,  dont  la  résistance  et  l'élasticité  sont 
beaucoup  plus  considérables  que  celui  du  fer  ordinaire.  Un 
recuit  et  un  refroidissement  lent  suffisent  à  lui  faire  perdre  ses 
nouvelles  propriétés. 

Le  fer  à  grains  présente  une  résistance  moindre  à  la  traction 
que  le  fer  à  nerf,  mais  il  possède  une  raideur  plus  considérable  ; 
il  est  moins  flexible  à  froid  et  se  brise  avant  d'avoir  atteint  une 
flèche  aussi  grande  que  le  fer  à  nerf.  Plus  compacte  et  plus  ho- 
mogène que  ce  dernier,  il  supporte  mieux  le  travail  à  chaud, 
condition  importante  s'il  s'agit  de  perçage  à  chaud,  rivure  et 
soudage.        ,  . 

11  résulte  de  ces  considérations  que  pour  les  pièces  soumises 
à  des  efforts  de  traction,  —  boulons,  brides,  chapes,  etc.,  — 
on  devra  faire  usage  de  fer  à  nerf,  tandis  que  dans  la  fabrica- 
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tion  de  celles  qui  devront  résister  à  la  torsion,  à  la  flexion  et 
au  frottement,  —  corps  de  bielles,  tiges  de  piston,  coulisseaux, 
essieux,  —  on  emploiera  le  fer  à  grains  ;  il  en  sera  de  môme 
pour  les  pièces  de  forme  compliquée  exigeant  de  nombreuses 
soudures. 

Le  fer  du  commerce  peut  présenter  les  défauts  suivants  : 
Les  criques  ou  gerces.  —  Fentes  dirigées  perpendiculai- 
rement à  la  direction  de  la  barre,  provenant  d'un  mauvais 
affinage,  ou  pour  le  fer  de  bonne  qualité,  de  ce  qu'il  a  été  brûlé. 
La  présence  de  ce  défaut  doit  toujours  faire  rejeter  le  fer. 

Les  travers.*—  Fentes  dirigées  en  tous  sens  provenant  d'insuf- 
fisance de  chauffage,  —  défaut  qui  peut  disparaître  par  le  travail 
de  la  forge. 

Doublures.  —  Fentes  intérieures  remplies  d'oxyde,  de  sco- 
ries ou  de  matières  étrangères. 

Pailles.  —  Pellicules  ou  plaques  tendant  à  se  soulever  de  la 
•  surface.  Si  elles  sont  peu  nombreuses,  elles  proviennent  géné- 
ralement de  ce  que  le  travail  a  été  mal  conduit,  et  rien  ne  s'op- 
pose à  ce  que  le  fer  puisse  malgré  cela  être  employé  ;  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  lorsqu'elles  se  présentent  en  grande 
quantité,  car  elles  proviennent  sans  doute  d'une  qualité  de  fer 
défectueuse  ou  d'un  mauvais  affinage. 

Les  cendrures. — Points  noirs  formés  par  l'oxyde  ou  les  scories  ; 
n'ont  aucun  inconvénient  si  la  pièce  ne  doit  pas  être  polie; 
mais  dans  ce  dernier  cas,  de  même  que  pour  les  pièces  sou- 
mises à  des  frottements,  il  faudra  les  rejeter. 

L'essai  sommaire  du  fer  se  fait  à  froid  et  à  chaud  (Ire  partie, 
chap.  IV,  §  îv)  : 

1°  A  froid  :  —  en  cassant  la  barre  au  marteau,  après  l'avoir 
entaillée  à  la  tranche.  Le  nombre  de  coups  nécessaires  pour 
produire  la  rupture  et  l'examen  de  la  cassure  donnent  une  me- 
sure de  sa  qualité.  Si  le  fer  est  à  grains,  sa  texture  doit  être 
fine  et  serrée,  et  la  cassure,  de  couleur  gris-blanc  argenté,  pré- 
sentera des  arrachements  crochus.  Les  facettes  larges  et  bril- 
lantes seront  l'indice  d'un  fer  de  mauvaise  qualité.  S'il  s'agit, 
au  contraire,  de  fer  à  nerf,  les  fibres  compactes  et  serrées, 
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d'un  blanc  soyeux,  annoncent  un  bon  produit;  une  cassure 
terne,  vue  en  tous  sens,  en  motivera  le  rejet. 

2°  A  chaud  :  —  en  le  soumettant  à  l'étirage,  au  perçage,  au 
soudage,  au  corroyage,  etc.,  suivant  sa  destination  ;  dans  ces 
opérations,  il  ne  devra  présenter  aucun  défaut. 

Les  essais  de  la  tôle  se  font  également  à  froid  et  à  chaud  en 
la  repliant  et  l'emboutissant. 

Le  travail  du  fer  à  chaud  s'effectue  à  des  températures  va- 
riables suivant  sa  qualité  et  l'opération  qu'on  veut  lui  faire 
subir.  Les  bons  fers  doivent  se  travailler  à  une  température 
voisine  du  blanc,  tandis  que  ceux  de  qualité  inférieure  ne 
peuvent  supporter  que  des  températures  voisines  du  rouge. 

Une  forge  bien  outillée  renferme  généralement  les  appareils 
suivants  : 

1°  2  fours  à  réchauffer  pour  utiliser  les  déchets  et  faire  les 
grosses  réparations  ; 

2°  2  ou  3  marteaux -pilons,  l'un  de  2  000  à  3  000  kilo- 
grammes, les  autres  de  500  à  1 000  kilogrammes,  avec  leurs 
grues  de  manœuvre  ; 

3°  1  martinet; 

4°  \  cisaille; 

5°  1  feu  de  forge  à  boulons  ; 

6°  Un  nombre  suffisant  de  feux  de  forge  ; 

7°  Des  voies  de  service  et  des  appareils  de  levage  pour  trans- 
porter les  grosses  pièces. 

La  disposition  relative  de  ces  outils  doit  être  telle  que  le  tra- 
vail suive  un  ordre  méthodique,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit 
plusieurs  fois.  Nous  rappellerons  aussi  que  l'intérieur  du  bâti- 
ment de  la  forge  doit  être  complètement  libre  (400),  afin  de  fa- 
ciliter le  transport  des  pièces  et  la  circulation  autour  des  prin- 
cipaux outils,  —  marteaux,  martinets,  cisailles,  —  rangés  dans 
l'axe  du  milieu.  Les  feux  de  forge  et  les  fours  à  réchauffer  trou- 
veront naturellement  leur  place  le  long  des  murs  d'enceinte. 

Fours  à  réchauffer,  —  Pour  activer  le  réchauffage  du  fer 
clans  les  fours,  on  fera  bien  de  leur  appliquer  l'insufflation  de 
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vapeur,  connue  sous  le  nom  de  son  propagateur,  M,  Chaumé- 
Delabarre,  et  dont  nous  avons  déjà  parlé. 

Marteaux-pilons.  —  Les  marteaux-pilons  seront  placés  à 
proximité  du  four  à  réchauffer,  aûn  que  les  pièces  à  forger 
n'aient  qu'à  faire  un  court  trajet,  évitant  ainsi  un  refroidis- 
sement nuisible  à  l'opération  et  un  ralentissement  dans  le  tra- 
vail général,  lorsque  l'importance  des  pièces  à  forger  le  néces- 
sitera, on  desservira  le  marteau  principal  et  le  four  à  réchauffer 
par  une  grue  à  volée  mobile  (P6  part.,  ch.  VIII,  §  m). 

Les  essieux  de  machines  ou  de  tenders  et  les  longerons  de 
châssis  étant  généralement  exécutés  dans  les  grands  établisse- 
ments métallurgiques4,  et  livrés  à  l'atelier  de  chemin  de  fer, 
prêts  à  passer  à  l'ajustage,  on  voit  qu'un  marteau  de  2  000  à 
3  000  kilogrammes  de  puissance,  ainsi  que  nous  l  avons  indiqué 
plus  haut,  sera  suffisant  pour  répondre  aux  besoins  du  service. 

Comme  martinets,  ou  emploiera  avec  avantage  un  marteau 
à  cames  ou  un  marteau  à  ressort,  du  genre  de  ceux  de 
M.  Schmerber. 

Feux  de  forge.  —  Un  feu  de  forge  se  compose  d'une  aire 
en  fonte  reposant  sur  un  bâti  en  fonte,  le  métal  rempla- 
çant ainsi  la  maçonnerie  employée  autrefois  à  cet  usage.  Le 
contre-feu,  —  petit  mur  en  briques  de  0n,,45  sur  0m,30  en- 
viron, —  reçoit  la  tuyère  par  laquelle  arrive  le  vent  et  qui  doit 
être  à  circulation  d'eau.  A  0m,G0  au-dessus  du  loyer,  se 
trouve  la  hotte  qui  conduit  les  produits  de  la  combustion  dans 
la  cheminée.  On  fera  cette  hotte  en  tôle.  En  avant  de  chaque 
feu  de  forge  se  trouve  un  baquet  en  fonte  ou  en  tôle  rempli 
d'eau  servant  à  refroidir  les  pièces  et  les  outils.  La  hauteur 
d'un  feu  de  forge  est  de  0ra,70;  sa  profondeur  de  i  mètre 
sur  iœ,20  de  large,  et  la  distance  du  bord  au  nez  de  la  tuyère, 

1  Nous  ferons  ici  exception  pour  les  ateliers  des  chemins  de  fer  anglais, 
qui  sont  de  véritables  ateliers  de  constructioa  de  machines,  et  travaillent 
comme  tels  pour  l'industrie.  Leur  outillage  répond  naturellement  à  cette 
double  destination  ;  ut,  par  cela  même,  il  ne  saurait  eu  être  question  dans 
cet  ouvrage. 
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O^O.  Le  diamètre  de  l'ouverture  de  tuyères  varie  de  0a,03 
à  0ra,05.  Au-dessus  de  chaque  feu  se  place  un  réservoir  destine 
à  fournir  le  courant  d'eau  de  la  tuyère.  Lorsque  l'on  dispose 
deux  feux  de  forge  adossés  l'un  contre  l'autre,  1  ecartement  dos  4 
deux  contre-feux  est  de  0n,î80. 

L'écarteraent  des  feux  de  forge  doit  être  de  9m,50  au  moins 
Le  travail  de  la  chaudronnerie  exigera  d'autre  part  l'instal- 
lation : 

i°  D'un  four  à  réchauffer  les  tôles  ; 
2°  D'un  certain  nombre  de  tas  ; 
3°  D'une  machine  à  poinçonner  ; 
4°  D  une  machine  à  cisailler  ; 

5°  D'une  machine  à  river  (dans  le  cas  où  la  nature  des  tra-  • 
vaux  à  exécuter  comporterait  l'emploi  de  cet  appareil)  ; 
6°  D'une  machine  à  cintrer  les  tôles; 
V  D'une  pompe  à  essayer  les  chaudières. 

408.  t  Tra  vail  dn  eu  ivre,  du  bronze  el  des  alliages.  —  Dans 

cet  ordre  de  matières,  les  ateliers  ont  à  exécuter  les  réparations 
des  boîtes  à  feu,  des  entretoises,  des  tubes  à  air  chaud,  de  la 
tuyauterie  constituant  le  travail  de  la  chaudronnerio  en  cuivre 
et  la  fabrication  des  coussinets  de  bielles,  colliers  d'excen- 
triques, coussinets  de  boites  à  graisse,  qui  sont  du  ressort  de  la 
fonderie  de  cuivre. 

L'entretien  des  tubes  formant  un  travail  tout  à  fait  spé- 
cial à  l'exploitation  des  chemins  de  fer  et  nécessitant  par  son 
importance  une  installation  particulière,  nous  traiterons  cette 
question  séparément  (412). 

Le  cuivre  pur  du  commerce  est  un  métal  rouge,  très-ductile  à 
froid,  se  travaillant  très-bien  au  marteau,  surtout  en  feuilles 
minces.  Son  poids  spécifique  atteint  8,75  et  sa  ténacité  25  ki- 
logrammes par  millimètre  carré.  On  peut,  sans  altérer  ses  pro- 
priétés, l'étendre  ou  le  rétreindre  sur  lui-même.  —  Le  cuivre 
se  forge  au  rouge  clair;  à  cette  température  il  s'étire  et  se  la- 
mine en  feuilles.  Frappé  à  froid,  il  durcit. 

1  Organ,  etc.      supplément,  1866. 
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En  pratique,  il  est  prudent  de  ne  pas  l'exposer  à  un  effort 
permanent  supérieur  à  3k,500  par  millimètre  carré. 

La  qualité  du  métal  dépend  essentiellement  du  mode  d'af- 
finage appliqué  au  cuivre  rosette  provenant  des  usines  de 
production.  11  importe,  dans  cette  opération,  de  s'arrêter 
à  une  certaine  période,  et  cette  précaution  demande  une  habi- 
leté toute  particulière  de  la  part  des  ouvriers  chargés  de  ce  tra- 
vail. 

Le  cuivre  affiné  peut  renfermer  en  dissolution  une  assez 
grande  quantité  de  sous-oxyde  de  cuivre l,  qui,  en  certaine  pro- 
portion, paraît  nécessaire  pour  conserver  au  métal  son  maxi- 
mum de  malléabilité. 

Si  l'on  arrête  l'affinage  vers  le  moment  où  cette  proportion 
d'oxydule  se  trouve  au  maximum,  le  métal  présentera  une  cas- 
sure grenue,  mate,  terne,  d'un  rouge  brique  presque  dé- 
pourvu d'éclat  métallique  ;  à  cet  état,  il  peut  contenir  jusqu'à 
13  pour  100  de  sous-oxyde.  Les  Anglais  lui  donnent  le  nom  de 
Dry  copper  (cuivre  sec),  les  Allemands  Ueber-gaar, 

Dépasse-t-on  au  contraire  le  degré  voulu,  c'est-à-dire  fait-on 
disparaître  la  presque  totalité  de  ce  sous-oxyde,  le  métal  affecte 
alors  une  texture  largement  fibreuse  et  d'une  couleur  jaunâtre; 
mais,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  il  n'offrira  pas 
les  conditions  de  malléabilité  et  de  résistance  requises  pour 
son  emploi.  Une  cassure  à  fibres  fines  et  déliées,  d'un  aspect 
soyeux,  à  éclat  métallique  très-prononcé  et  d'un  rouge  pâle 
tirant  sur  le  rose,  serait  au  contraire  l'indice  d'une  opération 
bien  conduite.  Le  métal  contient  alors  de  2  à  3  pour  100  de 
sous-oxyde. 

D'après  M.  le  docteur  Percy,  le  cuivre  exposé  à  l'action  des 
gaz  réducteurs,  —  hydrogène,  oxyde  de  carbone,  gaz  d'éclai- 
rage, —  perd  de  sa  malléabilité  par  suite  de  la  porosité  occasion- 
née par  la  réduction  du  sous-oxyde  disséminé  dans  le  cuivre'. 

1  Traité  de  métallurgie  du  docteur  Percy,  traduit  par  MM.  Petitgand  et 
Etonna,  t.  V. 
«  ld.,  id.,  t.  V,  p.  *2. 
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Ne  trouverait-on  pas  là  une  explication  de  la  destruction  de 
certains  foyers  de  locomotives? 

Il  ne  suffira  donc  pas  d'imposer  au  fournisseur  la  prove-, 
nance  du  métal  (Gorocoro,  —  Chili,  —  lac  Supérieur),  puisqu'un 
excellent  cuivre  peut,  mal  affiné,  ne  donner  jamais  un  produit 
satisfaisant;  l'ingénieur  attirera  son  attention  sur  cette  con- 
dition, en  lui  rappelant  les  caractères  que  nous  venons  de  men- 
tionner et  à  l'aide  desquels  il  pourra  se  rendre  compte  de  la 
conduite  de  l'opération. 

1  Gomme  première  épreuve,  on  fait  sur  le  cuivre  une  entaille 
au  ciseau.  Un  des  côtés  de  l'entaille  est  fixé  dans  les  mâchoires 
d'un  étau;  —  l'autre,  pris  dans  les  pinces  d'une  tenaille,  est 
plié  et  replié  sur  lui-même  jusqu'à  ce  qu'il  se  détache.  — 
Le  nombre  de  fois  qu'il  faut  plier  la  pièce  avant  d'atteindre  la 
rupture  donne  une  appréciation  relative  de  sa  ténacité. 

On  peut  faire  plus,  soumettre  l'échantillon  à  la  traction  et 
calculer  son  coefficient  de  résistance. 

Le  cuivre  doit  subir  le  martelage  à  chaud  et  à  froid  sans 
s'égrener,  et  ne  présenter  ni  gerces,  ni  criques.  —  Toute  pièce 
affectée  de  pailles  ou  soufflures  n'est  pas  admissible.  —  Enfin, 
par  l'analyse,  on  s'assure  que  la  matière  ne  contient  ni  plomb, 
ni  antimoine,  métaux  que  les  fondeurs  introduisent  souvent 
lors  de  la  coulée  et  qui  nuisent  à  la  qualité  du  cuivre. 

OiHils  de  la  chaudronnerie  en  cuivre  : 

■ 

1°  Chevalet, 
2°  Bigorne, 
3°  Enclume, 
4°  Tasseaux, 

5°  Marteaux,  —  à  élargir,  à  rétreindre,  etc.,  en  bois; 

6°  Forge, 

7°  Four  à  souder, 

8°  Tenailles, 

9°  Règles,  compas,  équerres  ; 
10°  Banc  à  étirer. 
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Le  four  à  souder  se  compose  d'une  enveloppe  en  tôle  de 
forme  cylindrique,  divisée  en  deux  parties  par  une  cloison  ho- 
rizontale, munie  en  son  milieu  d'une  grille.  A  la  partie  infé- 
rieure vient  déboucher  un  tuyau  du  ventilateur;  la  partie 
supérieure,  garnie  d'un  revêtement  en  briques,  forme  four- 
neau. 

Une  des  principales  opérations  de  la  chaudronnerie  en  cuivre, 
ce  sera  le  remplacement  des  eotretoises  de  la  boîte  à  feu.  Nous 
avons  donné  (ch.  1er,  §  m)  la  forme  et  les  dimensions  usuelles 
de  ces  pièces;  nous  rappellerons  que  leur  montage  doit  être 
fait  avec  le  plus  grand  soin  et  exiger  une  surveillance  très-ac- 
tive.  Lorsque  l'entretoise  est  mise  en  place,  il  est  nécessaire, 
avant  de  la  river,  de  couper  la  partie  supplémentaire  qui  a 
servi  de  tète  pour  la  saisir  et  la  visser  dans  les  parois  du  foyer; 
ce  travail  se  fait  ordinairement  à  la  scie,  afin  de  ne  pas  ébran- 
ler les  entretoises  voisines  en  employant  le  burin.  Dans  les 
ateliers  de  réparation,  à  Esslingen,  on  effectue  ce  travail  à  l'aide 
d'un  outil  spécial,  imaginé  par  M.  Gross,  contre-maître  des 
ateliers,  et  consistant  en  une  petite  cisaille  à  main,  à  double 
lame,  manœuvrée  à  l'aide  d'une  vis.  Cet  instrument  agit  plus 
promptement  que  la  scie  et  donne  un  travail  plus  régulier'. 

Le  perçage  des  plaques  tubulaires,  qui  d'ordinaire  se  fait 
dans  l'atelier  d'ajustage  avec  la  machine  à  percer  radiale  à 
grande  portée,  exige  l'emploi  d'un  outil  spécial,  en  raison  du 
grand  diamètre  des  trous,  et  demande  une  exécution  très- 
soignée.  La  position  des  trous  est  tracée  avec  la  plus  rigoureuse 
exactitude.  Ordinairement  le  centre  de  chacun  d'eux  se  perce 
à  l'aide  d'un  foret  qui  pratique  un  trou  destiné  à  servir  de 
guide  pour  découper  ensuite  la  circonférence.  Cette  double 
opération  peut  Être  remplacée  par  une  seule,  au  moyen  de  la 
perçeuse  de  MM.  Hice  et  Evered,  dont  le  porte-outil  formant 
gaîne  entoure  un  pointeau  qui  lui  sert  de  guide  et  le  maintient 
constamment  dans  la  même  direction  f. 

1  Voir  la  description  de  l'appareil  dans  VOrgan,  etc.,  4867,  p.  431. 
»  Armeufraud,  Génie  industriel,  févr.  1866,  p.  77. 
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La  fonderie  de  cuivre  doit  renfermer  : 
!°  Un  four  à  vent  forcé  renfermant  un  ou  deux  creusets  ; 
2°  Des  châssis  pour  les  moules  en  sable  et  des  moules  en 
fonte  pour  les  pièces  coulées  en  coquille  ; 
3°  Des  lingotières  pour  le  coulage  des  alliages  blancs  ; 
4°  Une  étuve  pour  le  séchage  des  moules  ; 
5°  Un  magasin  à  sables  et  des  établis  poirt  les  mouleurs; 
6°  Un  tamis  et  un  moulin  à  sables. 

Le  sable  de  moulage  employé  pour  fonderie  de  cuivre  doit 
être  beaucoup  plus  sec  que  celui  dont  on  se  sert  pour  la  fonte  *, 
car  la  température  moins  élevée  de  la  fusion  du  métal  ne  faci- 
lite pas  autant  le  dégagement  des  vapeurs  et  des  gaz.  Il  doit 
être  tamisé  h  l'étamine  avant  son  emploi,  et  desséché  à  l'étuve 
après  le  moulage. 

Les  creusets  qui  servent  à  la  fonte  sont  d'une  contenance  de 
25  kilogrammes  environ,  en  terre  réfractaire  pour  les  alliages 
et  en  plombagine  pour  le  cuivre  rouge.  Les  premiers  suppor- 
tent environ  dix  fusions;  les  seconds  peuvent  servir  jusqu'à 
cinquante  et  soixante  fois. 

Quand  on  coule  le  cuivre  ou  ses  alliages  dans  les  moules»  il 
faut  prendre  les  plus  minutieuses  précautions  pour  exclure  du 
creuset,  de  la  poche  à  couler,  de  la  lingotière  ou  du  moule 
la  présence  de  l'air,  qui  parait  être  la  cause  des  rochages, 
soufflures  qui  détériorent  les  pièces  coulées.  —  L'injection  de 
gaz  d'éclairage  dans  ces  différents  vaisseaux  est  recommandée 
comme  efficace  contre  l'apparition  de  ces  phénomènes  si  fré- 
quents et  si  redoutés  du  fondeur. 

S'agit-il  de  fondre  un  alliage  en  parties  définies  de  plusieurs 
métaux,  on  commencera  par  fondre  le  moins  fusible,  et  on  in- 
troduira successivement  les  autres  par  ordre  de  fusibilité  dé- 
croissante. 

1  Les  fondeurs  en  cuivre  ou  en  bronze,  de  Paris,  emploient  avec  grand 
avantage  le  sable  très-siliceux  de  Fontenay-aux- Roses,  qui  permet  d'ob- 
tenir des  moulages  très-fins,  mais  pour  les  petites  pièces.  Quand  la  fonte 
prend  un  grand  volume  et  développe  une  grande  chaleur,  il  faut  un  sable 
moins  siliceux,  moins  fusible. 
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Dans  la  fabrication  de  certaines  pièces,  telles  que  les  coussi- 
nets de  boîtes  à  graisse,  par  exemple,  il  importe  de  conserver 
toujours  exactement  la  môme  composition  d'alliage.  A  cet  effet, 
les  bronzes  provenant  des  coussinets  usés  ou  brisés  en  service 
et  qui,  soumis  à  une  seconde  fusion,  perdraient  une  certaine 
proportion  d'étain,  seront  réservés  pour  les  pièces  de  robine- 
terie,  tandis  que  la  fonte  des  coussinets  ne  se  fera  qu'avec  des 
alliages  nouvellement  préparés  et  de  composition  bien  déter- 
minée. Dans  le  cas  d'alliages  blancs,  l'emploi  des  pièces  hors 
de  service  devient  plus  difficile,  par  suite  du  nombre  restreint 
de  leurs  applications.  On  pourra  alors  déterminer  par  quelques 
essais  la  proportion  exacte  des  déchets  qu'ils  subissent  dans 
une  nouvelle  fusion,  et  par  suite  la  quantité  de  matière  qu'il 
convient  (l'ajouter  avant  la  refonte.  Ainsi,  sur  le  chemin  de 
Berlin  à  Stettin,  on  ajoute  aux  vieux  coussinets  dont  nous 
avons  donné  la  composition  (p.  402)  5  pour  100  environ  d'an- 
timoine. 

409.  ©utils  de  l'ajustage.  Les  opérations  de  l'ajustage 
s'effectuent  à  la  main  ou  à  la  machine. 

Pour  l'ajustage  à  h  main,  il  faut  un  certain  nombre  d'éta- 
blis, avec  étaux  et  tiroirs  renfermant  chacun  un  outillage  as- 
sorti de  règles*,  compas,  marteaux,  burins,  limes,  etc. 

L'ajustage  mécanique  s'effectue  à  l'aide  d'un  certain  nombre 
de  machines-outils  que  l'on  peut  classer  eh  différents  groupes, 
suivant  le  travail  à  effectuer  : 

t    Machines  à  percer  simples. 


I  Machines  à  percer  radicales. 

Perçage       1  Machines  à  aléser  verticales. 

et  /  Machines  à  aléser  horizontales, 

alésage.       J  Machines  à  aléser  les  cylindres,  de  locomotives  sur 
f  place. 

\  Alésoir  universel. 

Tournage,     i  Tours  doubles  pour  roues  motrices, 

taraudage      l  Tours  doubles  pour  roues  de  support  et  de  tenders. 

et  filetage.     '  Tours  doubles  pour  roues  de  wagons 1 . 


1  La  quantité  de  ces  outils  doit  être  le  double  de  celle  des  tours  pour 
roues  de  machines. 
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Tournage, 
taraudage, 
et  filetage. 


Machines 
à  raboter 
et  tailler. 


Tours  additionnels  ou  simples. 

Tours  pour  fusées  d'essieux. 

Tours  simples  pour  roues  de  machines  et  tenders. 

Tours  parallèles. 

Tours  à  fileter. 

Tours  sphériques. 

Machines  à  tarauder. 

Machine  à  tailler  les  écrous. 

Machines  à  mortaiser. 

Machines  à  raboter1. 

Etaux  limeurs. 

Machines  à  planer. 

Machines  à  tailler  les  coulisses. 

Machines  à  fraiser. 

Meules  à  aiguiser. 


C'est  aux  outils  de  l'ajustage  que  doivent  s'appliquer  tout 
spécialement  les  deux  conditions  que  nous  avons  signalées  en 
commençant  :  —  rapidité  de  marche,  —  résistance  de  l'outil 
aux  efforts  de  réaction  de  la  pièce  h  travailler.  La  précision  in- 
dispensable à  cette  partie  du  travail  exige  un  soin  tout  particu- 
lier dans  le  choix  de  l'outillage  et  dans  son  entretien,  qui  sol- 
licitent toute  l'attention  de  l'ingénieur  dirigeant  ce  service. 

11  convient  de  rappeler  ici  l'opportunité  de  disposer  dans 
l'atelier  d'ajustage  deux  arbres  de  transmission  pouvant  se 
suppléer  au  besoin  l'un  l'autre,  et  d'avoir  toujours  une  machine 
de  réserve  que  l'on  puisse  substituer  au  moteur  ordinaire  dans 
le  cas  où  celui-ci  viendrait  à  cesser  de  fonctionner.  Une  loco- 
motive usée,  posée  sur  chevalets,  remplit  parfaitement  cet 
office. 

Tours.  —  Au-dessus  des  tours  doivent  être  disposés  des 
poulies  et  treuils  différentiels  (Ire  part.,  ch.  VII,  §  ni)  pour 
soulever  les  pièces  lourdes,  les  essieux*  en  particulier,  et  les 
mettre  en  place.  Malgré  cette  disposition,  la  mise  sur  pointes 
ne  laisse  pas  que  de  demander  un  certain  temps  et  une  cer- 
taine habileté.  Dans  les  ateliers  du  chemin  de  l'Est,  en  Bavière, 

i  La  plus  grande  doit  pouvoir  raboter  les  longerons  de  locomotives,  ce 
qui  exige  une  course  d'au  moins  8  mètres. 
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ce  travail  est  effectue  par  le  tour  lui-même,  au  moyeu  d'une 
disposition  ingénieuse  qui  permet  à  un  seul  ouvrier  de  mettre 
en  place  les  roues  des  locomotives  les  plus  lourdes.  Sur  les 
deux  plateaux,  et  près  des  bords  du  tour,  sont  articulées  deux 
tringles.  Ces  tringles,  dont  la  longueur  est  à  peu  près  égale  à  la 
distance  de  leur  point  d'articulation  au  centre  du  plateau,  for- 
mant bielles,  se  terminent  par  un  crochet  que  l'on  engage  sous 
les  fusées  de  l'essieu  placé  à  proximité  sur  la  voie  de  service.  En 
mettant  le  tour  en  mouvement,  la  paire  de  roues  se  trouve  en- 
traînée, soulevée,  et  vient  se  placer  d'elle-même  dans  Taxe  du 
tour,  si  on  a  soin  d'arrêter  le  mouvement  de  ce  dernier  à  l'in- 
stant convenable  '. 

Dans  le  tournage  des  grandes  roues  de  locomotives,  on 
éprouve  toujours  quelque  difficulté  à  obtenir  une  grande  ré- 
gularité de  mouvement  lorsque  l'on  veut  enlever  en  une  passe 
une  épaisseur  de  métal  un  peu  forte.  Il  se  produit  des  vibra- 
tions dans  tout  l'appareil,  des  brouttements ;  les  outils  s'enfon- 
cent inégalement  dans  le  métal,  cassent  souvent  quand  ils 
pénètrent  trop  avant  et  donnent  difficilement  une  surface  régu- 
lière. Ces  effets  sont  surtout  sensibles  dans  les  tours  où  les 
essieux  sont  montés  sur  pointes,  et  lorsque  les  fusées  exté- 
rieures et  les  boutons  de  manivelles  nécessitent  un  porte-à- 
faux  considérable  des  supports.  On  peut  remédier  à  cet  incon- 
vénient en  montant  l'essieu  sur  ses  fusées,  disposition  qui  pré- 
sente quelques  difficultés  lorsqu'elles  sont  extérieures  aux 
roues.  Une  disposition  plus  commode,  dans  tous  les  cas,  con- 
siste à  soulager  les  pointes  du  tour  d'une  partie  du  poids  de 
l'essieu  et  des  roues,  en  faisant  reposer  le  premier  en  son  mi- 
lieu sur  un  support  spécial  monté  sur  un  ressort  dont  on  règle 
la  tension  suivant  le  cas,  de  manière  a  ne  jamais  faire  suppor- 
ter aux  pointes  un  effort  trop  considérable.  Le  support  d'ail- 
leurs doit  pouvoir  se  prêter  à  de  petites  irrégularités  de  dia- 
mètre, les  parties  centrales  des  essieux  n'étant  pas  toujours 
exactement  centrées 2. 

1  Qrgan,  etc.,  18f>7,  p.  7. 
*  M.,p,  132. 
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Tournage  des  roues.  —  C'est  la  partie  du  service  d'entre- 
tien la  plus  importante.  Nous  avons  signalé  (366)  les  diffi- 
cultés que  présente  le  tournage  des  bandages  en  acier  ou 
en  fer  cémenté  qui  ont  subi  l'action  des  freins.  Quoique, 
pour  d'autres  considérations,  nous  ayons  engagé  l'ingénieur  à 
proscrire  dans  ces  circonstances  l'emploi  des  bandages  ou  des 
roues  en  acier,  il  nous  paraît  intéressant  de  rappeler  que,  pour 
enlever  la  croûte  durcie  qui  résiste  complètement  à  l'action  de 
l'outil  en  acier,  on  se  sert  de  meules  en  pierre  pour  user  les 
parties  à  enlever.  —  La  surface  de  ces  dernières  doit  être  dure 
et  unie;  dans  les  meules  à  texture  poreuse,  la  boue  métallique 
produite  par  son  action  sur  le  bandage  ne  tarde  pas  à  remplir 
les  cavités  et  à  former  une  surface  lisse  sans  action  sur  la  pièce 
à  travailler 

L'emploi  de  bandages  mixtes  en  fer  et  acier  trempé  amena 
le  Great  Western  Railway  à  construire  des  tours  à  meules  qui 
sont  actuellement  employés  [au  rafraîchi ssage  des  bandages  de 
toute  espèce.  Les  meules  sont  montées  sur  des  porte-outils  ana- 
logues à  ceux  des  tours  ordinaires,  de  manière  à  pouvoir  se  dé- 
placer latéralement  et  perpendiculairement,  et  reçoivent  par 
l'intermédiaire  de  courroies  un  mouvement  très-rapide  de  sens 
contraire  à  celui  de  la  roue  à  travailler.  Le  rafraîchissage  ainsi 
effectué  est,  pour  des  bandages  faciles  à  tourner,  moins  éco- 
nomique que  par  la  méthode  ordinaire;  mais  il  n'en  est  plus  de 
même  lorsque  les  surfaces  ont  acquis  une  certaine  dureté.  Enfin 
il  existe  aux  ateliers  de  Swindon  un  tour  à  meules  construit  par 
M.  Armstrong  sur  le  même  principe  que  les  tours  doubles  de 
Witworth,  et  qui  présente,  quel  que  soit  le  cas,  une  supériorité 
réelle,  au  point  de  vue  économique,  sur  les  tours  à  burins'.  En 
présence  de  ces  divers  résultats,  .nous  pensons  que  la  question 
mérite  un  examen  sérieux  de  la  part  des  ingénieurs  chargés 
de  l'entretien  du  matériel  roulant  ;  il  est  désirable  que  de  nou- 

1  Organ  filr  die  Forlschrilîc  des  Eisenbnhniresenx ,  1 806,  p.  43.  — 
Description  d'un  tour  à  meules  fonctionnant  dans  les  ateliers  de  répara- 
tion des  voitures  du  chemin  de  Cologne  à  Minden. 

1  Enqineering,  21  déc.  i8fifl,  p.  470. 
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velles  expériences  viennent  bientôt  fixer  d'une  manière  certaine 
l'opinion  des  praticiens  à  ce  sujet. 

Les  tours  à  roues  seront  accessibles  par  des  voies  spéciales 
reliant  directement  le  parc  à  ces  outils  sans  traverser  l'atelier 
—  si  faire  se  peut. 

La  surface  occupée  par  ces  différentes  machines  peut  Être 
estimée  comme  suit 1  : 

2*1,00  pour  une  machine  ù  poinçonner. 

15  ,80  pour  un  grand  tour  à  grandes  roues  motrices  de  locomotives. 

10  ,70  pour  un  tour  pour  petites  roues  de  machines. 

7  ,20  pour  les  tours  à  roues  de  wagons. 

5  ,04  pour  un  tour  à  fileter  avec  support,  de  4m,20  de  long. 

3  ,78  pour  un  autre  tour  à  fileter. 

3  ,78  pour  un  tour  de  0m,30  de  hauteur  de  pointes. 

3  ,15  pour  un  tour  de  0m,27  de  hauteur  de  pointes. 
2  ,16  pour  un  tour  de  0m,2t  de  hauteur  de  pointes. 

2  ,16  pour  un  tour,  avec  plateaux  en  bois,  de  0m,21  de  hauteur  de 
pointes. 

8  ,19  un  grand  tour  à  supports,  pointes,  à  fileter. 

4  ,89  un  autre  tour  à  supports,  plateaux  en  bois. 

15  ,12  pour  une  machine  à  raboter  de  4«»,35  de  longueur  de  banc. 

2  ,02  pour  une  petite  machine  à  raboter. 

2  ,97  pour  un  ctau  limeur  avec  mouvement  circulaire. 

0  ,81  pour  une  machine  à  fraiser. 

1  ,35  pour  une  grande  machine  à  percer. 

2  ,97  pour  une  machine  à  aléser  les  coussinets  de  boites  à  graisse. 
2  ,18  pour  une  machine  à  aléser  les  cylindres  de  machine. 

2  ,52  pour  une  machine  à  tarauder. 

5  ,76  pour  une  grande  machine  à  raboter  verticale. 
1  ,08  pour  une  petite  machine  à  raboter  verticale. 

3  ,60  pour  une  petite  presse  hydraulique  à  caler  les  roues. 

9  ,00  pour  un  ventilateur  alimentant  douze  feux  de  forges. 

D'après  le  môme  auteur,  la  force  absorbée  en  chevaux-vapeur 
est  de  : 

0ch,75  à  1  ch,25  pour  un  grand  tour  à  roues  motrices. 
0    ,?0  à  0   ,75  pour  un  tour  à  roues  de  wagons. 
0   ,30  pour  un  tour  à  grosses  pièces. 

1  Der  Strasscn  unil  Eiscnhahubau ,  M.  Ueeker,  10e  partie.  1855. 
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0«*,20  à  0«;»>,2o  pour  ua  tour  à  petites  pièces. 

0   ,30  pour  une  grande  machine  à  raboter. 

0   ,40  pour  une  grande  machine  à  raboter  verticale. 

0   ,30  pour  une  grande  machine  à  percer. 

0   ,40  pour  une  grande  machine  à  aléser  les  cylindres. 

0    v*)0  pour  un  ventilateur  (1 200  à  1400  tours  par  minute). 

La  résistance  de  la  transmission  absorbe  environ  10  pour  100 
de  la  force  totale. 

410.  Appareils  pour  la  fabrication  des  roues.  —  NOUS  n  011- 

tendons  parler  ici  que  de  la  fabrication  des  roues  en  fer  laminé 
et  moyeu  en  fonte,  en  rappelant  que  nous  en  avons  distingué 
deux  espèces  particulières  (383)  :  les  roues  sans  faux  cercle  et 
les  roues  à  faux  cercle.  Dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  la  pre- 
mière opération  consiste,  ainsi  que  nous  l'avons  vu, dans  le  cin- 
trage des  rais,  lesquels,  entaillés  à  leurs  extrémités,  sont  intro- 
duits dans  un  moule  spécial  et  portés  à  la  fonderie, où  s'effectue 
le  coulage  du  moyeu  (398).  De  là,  la  pièce  passe  à  l'ajustage, 
où  le  moyeu  s'alèse  et  les  faces  se  dressent.  Le  centre  de  roue 
ainsi  travaillé  revient  à  la  forge,  où  l'on  effectue  le  dressage 
des  bras,  la  rivurc  des  secteurs,  le  soudage  des  coins  ou  la  pose 
du  faux  cercle,  suivant  le  cas,  et,  enfin,  l'embattage  du  ban- 
dage. Ces  diverses  opérations  nécessitent,  dans  l'atelier  spécial 
réservé  à  ce  genre  de  travail,  l'installation  des  outils  et  appa- 
reils suivants  : 

Machine  à  cisailler  les  barres  de  longueur, 

Forme  et  mandrin  pour  cintrer  les  rais, 

Petite  machine  à  cintrer, 

Forge  à  un  ou  deux  feux  pour  chauffer  les  rivets  et  souder 
les  coins  ou  le  faux  cercle, 
Enclumes, 

Matrice  pour  souder  les  coins, 
Fosse  à  embattre  les  bandages, 

Grue  pour  manœuvrer  les  roues  montées  pendant  l'embattage, 
Presse  hydraulique  pour  caler  les  roues  sur  les  essieux,  avec 
sa  grue  à  chariot », 

1  Nous  avons  donné  —  305,  p.  247  —  le  détail  de  cette  opération  pour 


Digitized  by  Google 


566  ATELIERS,  DÉPOTS,  ALIMENTATION . 

Feu  de  forge  circulaire  pour  enlever  les  bandages, 

Four  à  réchauffer  les  barres  droites, 

Four  à  réchauffer  les  bandages  mandrinés. 

Les  bandages  sont  généralement  livrés  prêts  à  embattrc  par 
les  usines  de  production.  Cependant,  quelques  ateliers  reçoi- 
vent des  barres  droites  protilées,  les  cintrent,  les  mandrinent 
et  les  soudent. 

Ces  diverses  opérations  demandent  l'installation  sui\ante  : 

Un  four  à  réchauffer  à  proximité  de  la  machine  à  cintrer  et 
mandriner  horizontale  ou  verticale, 

Un  feu  de  forge, 

Un  marteau-pilon  de  4  à  500  kilogrammes, 

Des  grues  à  volée  pour  la  manœuvre  des  pièces. 

Bien  que  la  fabrication  des  bandages  en  acier  fondu  semble 
devoir  prendre  une  extension  toujours  plus  considérable,  elle 
n'arrivera  cependant  pas,  selon  toute  apparence,  à  remplacer 
les  bandages  en  fer  aciéreux,  qui  peuvent,  sans  inconvénient, 
supporter  l'action  prolongée  des  freins. 

Aussi  compléterons-nous  ce  qui  précède  par  les  indications 
suivantes,  extraites  d'un  mémoire  de  M.  Pinat,  sur  le  soudage 
des  cercles- bandages  de  roues  pour  locomotives,  voitures  et 
wagons  l. 

Le  soudage  des  bandages  rencontre  deux  difficultés  :  un  bon 
chauffage,  —  un  forgeage  normal  au  joint.  Pour  vaincre  la  pre- 
mière, on  a  construit  à  Allevard  un  appareil  particulier  consis- 
tant en  un  foyer  établi  dans  un  vide  à  trois  pointes  en  étoile. 
Dans  ce  foyer  brûle  la  houille  en  talus  incliné  à  45°,  frappé  ho- 
rizontalement par  le  vent  de  trois  tuyères.  L'enceinte  réfrac- 
taire  enveloppant  le  vide  triangulaire  est  recouverte  par  un 
bouchon  mobile,  qui  permet  d'introduire  dans  le  foyer  les  bouts 
du  bandage  à  souder.  Avant  de  l'y  placer,  on  ouvre  le  bandage 
avec  une  barre  d'écartement,  et  on  intercale  dans  le  joint  une 

le  montage  des  roues  de  locomotives  ;  pour  les  roues  de  wagons,  la  pres- 
sion ne  dépasse  pas  en  général  20  000  à  30  000  kilogrammes. 

1  Mémoires  et  comptes  rendus  des  travaux  de  la  Société  des  ingénieurs 
civils.  1859. 
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mise  de  fer  doux.  —  Ainsi  disposé,  le  joint  placé  au  centre  de 
l'étoile,  le  couvercle  en  place,  on  donne  le  vent.  La  chaude  dure 
de  quinze  à  dix-huit  minutes. 

Le  forgeage  commence  dans  le  foyer.  —  Pour  cela,  le  ban- 
dage ayant  été  forcé  de  s'ouvrir  au  moyen  de  la  barre  d'écarte- 
ment  placée  suivant  un  diamètre,  quand  on  juge  la  chaleur  des 
amorces  suffisante,  on  fait  tomber  la  barre  d  ecartement,  et  les 
deux  bouts  se  serrent  par  l'élasticité  du  bandage.  Puis,  avec 
un  fort  tendeur  à  rochet,  on  serre  encore  le  bandage,  en  rap- 
prochant de  plus  en  plus  les  surfaces  du  joint  toujours  mainte- 
nues dans  le  foyer.  Ensuite  le  bandage  entier  est  placé  sous  un 
marteau-pilon  qui  frappe  suivant  le  diamètre  perpendiculaire  à 
celui  de  la  soudure,  pendant  que  trois  frappeurs  contre-forgent 
au  marteau  à  main.  On  enlève  à  la  tranche  tout  ce  qui  peut 
avoir  été  altéré  au  feu,  en  conservant  le  noyau  de  la  soudure. 

Le  bandage  est  alors  porté  à  la  forge  ordinaire,  où  les  vides 
sont  remplis  au  moyen  de  deux  mises-liens  soudées  à  chaude 
portée  sur  les  faces  verticales  du  cercle. 

L'outillage  précédemment  décrit  suffit  amplement  à  ces  di- 
verses opérations. 

411.  Appareil»  pour  la  fabrication  de*  ressorta.  —  Les  ex- 
plications données  sur  la  méthode  de  fabrication  des  ressorte 
(302-381)  sont  suffisantes  pour  n'avoir  pas  à  y  revenir  ici.  En 
voici  l'outillage  : 

1  Cisaille, 

1  Laminoir, 

1  Petite  machine  à  percer, 

1  Machine  à  fentes  et  étoquiaux, 

1  Machine  à  poinçonner, 

1  Machine  à  cintrer  les  feuilles, 

1  Hassin  à  tremper, 

1  ou  2  Grosses  meules, 

1  Marbre  en  fonte  de  1  mètre  de  long,  1  mètre  de  large,  el 
0m,040  d'épaisseur,  monté  sur  châssis,  avec  armoire  pour  les 
ajusteurs, 

1  Tas  en  fer  aciéré,  avec  entailles  pour  dégauchir  les  feuilles, 
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1  Marteau  en  acier  fondu  à  panne  transversale,  du  poids  de 
2k,500, 

i  Paire  de  tenailles  pour  ajusteur, 
Etaux  d'ajusteur, 

1  Four  à  réchauffer  les  extrémités  des  feuilles, 

1  Four  à  tremper, 

1  Four  à  recuire, 

4  Presse  à  essayer  les  ressorts. 

Four  à  chauffer  les  feuilles.  —  Il  est  important  d'avoir  la 
plus  complète  égalité  de  température  dans  toutes  les  parties 
du  four,  et  cette  condition  exige  la  construction  de  fours  spé- 
ciaux, à  voûte  très-surbaissée,  la  grille  étant  placée  parallè- 
lement à  la  plus  grande  dimension  de  la  sole;  la  flamme 
s'échappera  par  un  certain  nombre  de  carnaux  également 
espacés,  les  deux  extrêmes  ayant  une  section  un  peu  plus 
grande  que  les  autres,  afin  de  forcer  la  flamme  à  y  passer  et  à 
chauffer  ainsi  les  parties  les  plus  éloignées.  Les  feuilles  s'intro- 
duisent par  deux  portes  latérales  placées  à  chacune  des  extré- 
mités du  four,  sur  les  petits  côtés,  et  se  posent  sur  la  sole, 
parallèlement  à  la  longueur  de  la  grille.  Le  recuit  peut  se  faire 
dans  le  môme  four,  au-dessus  de  la  grille,  au  moyen  de  petites 
ouvertures  laissées  à  l'une  des  extrémités  de  celle-ci. 

Nous  ne  connaissons  pas  encore  d'application  du  système  de 
chauffage  et  de  recuit  dans  les  bains  métalliques,  appliqués 
avec  tant  de  succès  par  M.  Limet  à  la  fabrication  des  limes  et 
des  outils. 

Four  à  recuire.  —  D'autres  fois,  au  contraire,  un  four  spé- 
cial se  trouve  affecté  à  cette  opération.  Ce  sera  généralement 
un  four  en  tôle  et  fonte,  ouvert  à  ses  deux  extrémités  pour  per- 
mettre à  deux  ouvriers  d'introduire  deux  feuilles  à  la  fois.  La 
grille,  longue  et  étroite,  formée  par  quatre  barreaux,  reçoit  une 
couche  de  coke  brûlé  par  un  courant  d'air  forcé. 

Presse  à  essayer.  —  Nous  avons  indiqué  (362)  les  divers 
systèmes  de  presses  employés  à  cet  usage,  —  presse  à  vis, 
presse  à  vapeur. 

442.  Appareil»  pour  la  fabrication  des  tube*. —  L'entretien 
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et  la  réparation  de  la  partie  tabulaire  des  chaudières  et  loco- 
motives demandent  une  installation  spéciale.  Nous  avons  vu 
(IIe  part.,  ch.  I,  §  iv)  que  l'on  pouvait  estimer  de  250  000  à 
300000  kilomètres  le  parcours  d'un  tube;  d'où  il  suit  que, 
pour  une  machine  faisant  annuellement  un  parcours  de  30  000 
kilomètres,  dont  la  garniture  comprend  180  tubes,  un  renou- 
vellement complet  devient  nécessaire  au  bout  de  huit  à  neuf 
années  de  service. 

Ce  travail  demande  trois  opérations  distinctes  : 

1°  Le  démontage  de  la  partie  tubulaire  ; 

2°  La  réparation  des  tubes  ; 

3°  Le  montage  de  la  nouvelle  garniture. 

Nous  rappellerons  en  quelques  mots  les  principales  condi- 
tions de  ce  travail. 

1°  Démontage  des  tubes.  —  Comprend  deux  opérations  : 
l'enlèvement  des  viroles  et  l'enlèvement  des  tubes. 

Si  les  viroles  sont  peu  adhérentes,  on  peut  employer  le  chasse- 
virole  à  tringle  ;  dans  le  cas  contraire,  il  faut  avoir  recours  à 
l'action  du  burin.  Nous  avons  vu  (3o6)  l'inconvénient  de  ce 
mode  d'enlevage, auquel  on  devra  pféférer  l'appareil  de  M.  d'Er- 
lach,  consistant  en  un  boulon  à  talon,  divisé,  suivant  sa  lon- 
gueur, en  deux  parties  que  l'on  introduit  séparément  dans  le 
tube,  et  que  l'on  réunit  ensuite;  un  écrou  avec  bague,  ap- 
puyant sur  la  plaque  tubulaire,  permet  de  faire  avancer  le 
boulon  dont  le  talon  ramène  la  virole;  on  ménage  ainsi  l'extré- 
mité du  tube,  et  l'on  n'ébranle  pas  les  joints  des  tubes  envi- 
ronnants. 

L'enlèvement  des  tubes  demande  les  plus  grandes  précau- 
tions. Il  se  trouve  facilité  par  la  différence  de  diamètre  de  trous 
des  deux  plaques  tabulaires  (356).  Lorsque  cette  différence  n'est 
pas  suffisante,  il  est  nécessaire  de  trèfler  le  tube  du  côté  de  la 
boîte  à  feu,  pour  aider  la  sortie,  et  cette  opération  compromet 
à  la  fuis,  non-seulement  l'extrémité  du  tube  lui-même,  mais, 
quelquefois  aussi,  le  trou  de  la  plaque  tubulaire,  lorsque  l'opé- 
ration n'est  pas  faite  avec  le  plus  grand  soin. 

Après  avoir  fait  avancer  le  tube  de  quelques  centimètres,  à 
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laide  du  mandrin  chasse-tube,  on  fixe,  à  l'extrémité  libre, une 
corde  sur  laquelle  on  tire  au  moyen  d'un  treuil. 

Sur  le  chemin  rhénan,  on  fait  usage  d'un  instrument  spécial, 
espèce  de  pince- tenaille  dont  les  longues  branches  aboutissent, 
par  l'intermédiaire  de  deux  bielles,  à  un  levier  dont  le  point  de 
rotation  se  fixe  aux  parois  de  la  boîte  à  fumée.  En  imprimant 
un  mouvement  de  va-et-vient  au  levier,  on  fait  avancer  le  tube 
d'une  certaine  quantité  â. 

Quant  ii  la  méthode  encore  employée  de  faire  tirer  les  tubes 
par  une  machine  ou  un  wagon  lourdement  chargé  et  lancé  à 
une  certaine  vitesse  sur  la  voie,  il  faut  en  proscrire  l'usage, 
comme  tout  à  fait  nuisible  à  la  conservation  de  la  plaque  titu- 
laire et  des  assemblages  des  tubes  environnants. 

2°  Montage  des  tubes.  —  Nous  avons  exposé  (336)  la  manière 
de  procéder  à  cette  opération  et  quelles  sont  les  précautions  à 
prendre  pour  la  mener  à  bonne  fin.  La  longueur  exacte  des 
tubes  doit  être  déterminée  par  un  montage  provisoire,  après 
lequel  les  extrémités,  coupées  de  longueur,  sont  recuites  dans  un 
petit  fourneau  spécial,  afin  qu'on  puisse  les  rétreindre,  les  em- 
boutir et  les  mandriner,  sans  craindre  d'altérer  la  résistance  du 
métal.  Dans  le  recuisage,  il  faut  avoir  soin  d'enduire  de  suif  les 
parties  exposées  au  feu,  afin  d'égaliser  la  température  et  d'éviter 
les  coups  de  feu. 

Dans  les  ateliers  de  Grewe,  on  coupe  les  tubes  sur  place  au 
moyen  d'un  outil  spécial,  imaginé  par  M.  Romsbottom.  Il  se 
compose  d'une  tige  dont  l'extrémité,  parfaitement  tournée  sui- 
vant le  diamètre  intérieur  des  tubes,  sert  de  guide  à  un  couteau 
attaché  à  un  levier  articulé  sur  la  tige  et  pressé  contre  la  sur- 
face intérieure  du  tube  par  un  ressort.  Un  arrêt  qui  vient  buter 
contre  la  plaque  tubulaire  fixe  la  position  de  la  tige  dans  le 
tube;  il  ne  reste  plus  qu'à  lui  imprimer,  au  moyen  de  la  poi- 
gnée qui  la  termine,  un  mouvement  de  rotation  pour  coupel- 
le tube  exactement  à  la  longueur  convenable  *. 

1  Voir  YEngineer,  16  février  1866. 

*  Organ  der  ForlschriUe  des  Eisenbahnwesens ,  1807,  2«  cahier. 
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Le  tube  une  fois  monté  définitivement,  on  place  la  virole, 
qui  doit  pouvoir  entrer  à  la  main  sur  un  tiers  de  sa  longueur, 
et  on  la  chasse  avec  le  chasse-virole. 

3°  Réparation  des  tubes.  —  La  première  opération  à  faire 
subir  aux  tubes  est  le  décapage.  Tantôt  on  les  plonge,  pendant 
douze  à  dix-huit  heures,  dans  un  bain  acide  contenant  environ 
20  parties  d'eau  en  poids  pour  1  d'acide  chlorhydrique  du  com- 
merce ;  puis  on  les  rince  à  l'eau.  Si  l'on  veut  leur  donner  l'aspect 
de  tubes  neufs,  il  suffit  de  les  plonger  alors  pendant  quelques 
instants  dans  de  l'acide  chlorhydrique  non  étendu,  après  quoi 
on  les  rince  de  nouveau  en  les  frottant  avec  un  linge  imprégné 
de  sable.  Comme  il  peut  arriver  que  des  traces  d'acide  persis- 
tent après  ce  chlorage,  ce  qui  produirait  l'oxydation  ultérieure 
du  métal,  on  fait  chauffer  le  tube  en  le  suspendant  verticale- 
ment pendant  quelques  instants  au-dessus  d'un  fourneau  à 
coke.  A  chaque  opération,  on  renouvelle  le  bain  acide,  et, 
lorsque  les  sédiments  commencent  à  former  une  couche  d'une 
certaine  épaisseur,  on  nettoie  le  bassin  après  l'avoir  vidé  et, 
avec  un  peu  de  calcaire,  neutralisé  les  résidus  avant  de  les 
lancer  dans  les  égouts. 

Plus  généralement,  et  lorsque  les  dépôts  ne  sont  pas  très- 
adhérents,  on  se  contente  de  les  enlever  par  le  choc  et  le  frot- 
tement des  tubes  les  uns  contre  les  autres,  en  les  introduisant 
dans  une  sorte  de  tambour  cylindrique  rempli  d'eau,  auquel 
on  imprime  un  mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe.  On 
arrive,  par  ce  moyen,  à  un  nettoyage  tout  aussi  complet,  et  on 
évite  l'emploi  du  bain  acide,  qui  nuit  toujours  plus  ou  moins  à 
la  conservation  des  tubes. 

Après  le  décapage,  on  peut  classer  les  tubes  en  deux  caté- 
gories :  les  uns,  jugés  irréparables,  sont  mis  de  côté  ;  les  autres 
se  trouvent  simplement  hors  de  service  par  suite  de  déchirures 
ou  écrasement  des  extrémités,  soit  pour  défauts  ou  ruptures. 
Dans  tous  les  cas,  on  recèpe  les  mauvais  bouts  à  la  scie  circu- 
laire, on  les  dresse  sur  le  poteau,  et  on  fait  revenir  au  marteau 
et  au  mandrin  les  bosses  et  enfoncements.  Gela  fait,  à  l'aide 
d'une  presse  hydraulique,  on  les  essaye  à  20  atmosphères,  afin  de 
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mettre  en  évidence  les  défauts  qu'ils  pourraient  encore  présenter. 

Si  le  tube,  après  cette  opération,  est  reconnu  bon,  on  ar- 
rondit l'extrémité,  qu'il  convient  de  raboutir  en  la  forçant  sur 
un  mandrin;  puis,  on  la  soumet  à  l'action  de  la  fraise  montée 
sur  le  tour.  Les  bouts  de  raboutissage,  préparés  à  l'avance, 
sont  classés  méthodiquement  dans  des  étagères.  Avant  le  mon- 
tage, on  rafraîchit  les  parties  à  souder  par  deux  ou  trois  tours 
de  fraise  à  main,  et  on  donne  un  léger  coup  de  lime  sur  l'ex- 
trémité du  tube,  un  peu  au-dessus  de  la  pénétration,  pour  per- 
mettre à  la  soudure  d'adhérer  extérieurement  en  augmentant 
la  solidité  de  l'opération.  L'extrémité  raboutie  devant  se  trouver 
montée  du  côté  de  la  boîte  à  fumée  (afln  d'égaliser  l'usure  du 
tube),  il  s'ensuit  que,  pour  que  la  saillie  intérieure  du  joint  ait 
le  moins  d'influence  possible  sur  le  tirage,  il  faudra  faire  péné- 
trer le  tube  dans  le  bout  de  raboutissage.  On  maintient  les  deux 
parties  en  place  à  l'aide  d'une  tringle  munie  de  deux  rondelles 
échancrées,  d'un  écrou  à  manche  et  d'un  ressort  a  boudin  qui 
cède  sous  la  pression  du  tube,  lorsque  celui-ci  se  dilate  par 
suite  de  l'élévation  de  température. 

Dans  les  ateliers  de  Witten  (Bergisch-Markische-Eisenbahn), 
le  tube  à  souder  est  maintenu  verticalement  par  un  support 
spécial  au-devant  du  four.  Le  support  soutenant  le  petit  bout, 
le  tube  le  plus  long  pèse  de  tout  son  poids  sur  le  joint,  l'action 
de  la  pesanteur  remplaçant  ainsi  la  pression  du  ressort  dont 
nous  venons  de  parler. 

Quand  l'opération  est  terminée,  on  ébarbe  la  soudure  méca- 
niquement, à  la  fraise  ;  on  redresse  le  tube  une  seconde  fois 
s'il  est  nécessaire,  et  on  le  soumet  à  l'essai  sous  la  pression  de 
20  atmosphères  ;  puis,  on  le  classe  d'après  son  poids  (350). 

L'atelier  de  réparation  des  tubes  devra  donc  contenir  : 

1  Scie  circulaire  pour  receper  les  tubes  ; 

i  Balance; 

1  Presse  hydraulique  pour  essayer  les  tubes; 
\  Tour  recevant  alternativement  les  différentes  fraises  ; 
Des  établis  garnis  chacun  d'un  étau  et  ayant  comme  annexe 
un  poteau  à  rouleau  pour  soutenir  les  tubes; 
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1  Fourneau  à  chalumeau  pour  le  soudage ,  ayant  comme  an- 
nexe un  treuil  horizontal  pour  le  levage  des  tubes; 

1  Chevalet  pour  le  redressage  des  tubes; 

2  Auges  à  décaper,  en  bois  de  chêne,  de  la  contenance  de 
\  500  litres,  placées  en  dehors  du  bâtiment,  pour  que  les  va- 
peurs acides  ne  gênent  pas  les  ouvriers  ; 

l  Cylindre  horizontal  à  rotation  pour  le  nettoyage  des  tubes; 

1  Fourneau  de  dessiccation  des  tubes  décapés. 

Tubes  en  fer.  —  Nous  avons  vu  (chapitre  Ier,  §  m,  3.v>6) 
que  l'emploi  des  tubes  en  fer  tend  à  se  généraliser  dans  cer- 
taines contrées1.  Leur  entretien  nécessitera  une  installation 
particulière. 

Comme  pour  les  tubes  en  laiton,  l'usure  se  produit  principa- 
lement du  côté  de  la  boîte  à  feu,  et  les  tubes  démontés  peuvent 
être  également  classés  suivant  leur  état  en  un  même  nombre 
de  catégories  distinctes. 

Le  raboutissage  des  tubes  en  fer  présente  plus  de  difficultés 
que  celui  des  tubes  en  laiton.  La  soudure  des  bouts  peut  se  faire 
par  deux  procédés  différents  :  brasure  ou  soudure  directe.  L'em- 
ploi de  la  brasure  ne  donne  pas  toujours  de  très-bons  résul- 
tats, et  l'on  a  souvent  remarqué  que  les  tubes  raboutés  par  ce 
procédé  s'amincissent  promptement  à  l'endroit  du  joint,  effet 
que  l'on  doit  sans  doute  attribuer  en  partie  à  l'action  galva- 
nique résultant  du  contact  des  deux  métaux.  Le  raboutissage 
par  soudure  directe,  employé,  depuis  quelques  années,  sur  les 
lignes  du  Hanovre,  semble  jusqu'ici  devoir  donner  des  résul- 
tats plus  satisfaisants.  Cette  opération  exige  : 

1°  Un  petit  feu  de  forge; 

1  Extrait  d'un  rapport  de  M.  Prisse,  ingénieur,  directeur  du  chemin  de 
fer  d'Anvers  à  Gand,  par  Saint -Nicolas  : 

a  Nous  avons  renouvelé  deux  foyers  de  cuivre  ;  ils  avaient  effectué 
chacun  un  parcours  de  30  S.'iU  lieues  (à  5  kilomètres,,,  tandis  que  le  par- 
cours moyen  de  n<>s  anciens  foyers  de  fer  n'était  que  de  3  ;J37  lieues. 

«  Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  constater  en  même  temps  qu'à  l'inverse  de 
ce  qui  a  lieu  pour  les  foyers,  l'emploi  du  fer  pour  les  tubes  des  locomotives 
nous  donne  des  résultats  beaucoup  plus  avantageux  que  celui  du  cuivre.  » 
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2°  Un  marteau  très-léger  du  poids  de  0k,250  environ  ; 

3°  Un  mandrin  tixé  horizontalement,  dont  le  diamètre  doit 
Aire  un  peu  inférieur  à  celui  du  tube  h  travailler; 

4°  Une  matrice  de  même  diamètre  que  le  tube  ; 

5°  Une  série  de  marteaux  ordinaires  et  une  enclume. 

Le  feu  de  forge,  l'enclume  et  le  mandrin  se  trouvent  placés 
parallèlement  à  peu  de  distance  les  uns  des  autres,  de  ma- 
nière à  éviter  de  faire  parcourir  trop  de  chemin  au  tube, 
dont  l'autre  extrémité  est  suspendue  par  une  rhaîne.  Le  prin- 
cipe de  l'opération  est  d'introduire  les  deux  pièces  à  souder 
dans  le  feu  de  forge  et  de  les  y  souder  à  la  plus  basse  tempé- 
rature possible  sans  les  en  sortir.  Pour  cela,  le  forgeron  com- 
mence par  amincir  les  bouts  à  réunir,  en  los  frappant  sur  la 
pointe  de  l'enclume  et  en  les  élargissant  un  peu,  afin  que  le 
soudage  puisse  s'effectuer  sans  diminuer  la  section  du  tube. 
Cela  fait,  il  introduit  la  partie  mâle  dans  la  partie  femelle  préa- 
lablement chauffée,  de  manière  que  la  contraction  produite 
par  le  refroidissement  les  maintienne  en  contact  et  facilite  leur 
manœuvre.  Les  parties  extérieures  au  joint  étant  garnies  et  pro- 
tégées par  une  couche  de  terre  argileuse,  la  pièce  ainsi  dispo- 
sée est  introduite  dans  le  feu  de  forge.  Aussitôt  qu  elle  a  atteint 
un  degré  suffisant  de  chaleur,  le  forgeron  ,  par  quelques  coups 
de  marteau,  fait  pénétrer  complètement  Tune  dans  l'autre  les 
deux  parties,  et  trappe  ensuite  doucement  sur  tout  le  pourtour 
du  joint  avec  son  petit  marteau  de  0k,2o0.  Cela  fait,  on  retire 
le  tube  du  feu  et  on  le  dresse  au  marteau  successivement  sur 
le  mandrin  et  dans  la  mat  rire  \ 

413.  Machines  il  travailler  le  bols.  —  Ces  machines  com- 
posent l'outillage  de  l  atelier  de  charronnage  et  de  menuise- 
rie, spécialement  affecté  au  service  du  matériel  roulant.  Nous 
avons  vu  (378)  que  les  parties  des  caisses  les  plus  sujettes  à 
se  détériorer  sont  les  pieds  corniers,  qui  périssent  souvent  par 
suite  de  pourriture  dans  les  assemblages  inférieurs.  Plus  rare- 
ment on  aura  à  remplacer  des  pieds  intermédiaires  ou  des  tra- 

1  (frgnn  fiir  été  ForUchriUe  des  Eisenbahnwesens ,  18Hfi,  <or  rahirr. 
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verses.  Quelquefois,  par  suite  d'un  choc  violent»  d'un  déraille- 
ment ou  de  quelque  autre  accident  fortuit,  une  partie  de  la  caisse 
se  trouvera  complètement  défoncée  et  exigera  un  remaniement 
plus  ou  moins  complet  ;  dans  le  même  cas,  il  arrivera  souvent 
que  les  traverses  ou  les  longerons  des  châssis  seront  en  partie 
brisés  et  demanderont  à  être  remplacés.  Dans  les  wagons  à 
marchandises,  les  frises  se  trouvent  fréquemment  défoncées 
par  le  choc  des  pièces  du  chargement  ou  les  coups  de  pied 
des  chevaux  dans  les  wagons  couverts.  Enfin,  il-  arrive  qu'au 
-  bout  d'un  certain  temps  les  bois  qui  les  composent  se  resserrent 
par  suite  de  leur  dessiccation,  et  les  planches  se  disjoignent. 
Alors,  pour  rétablir  la  continuité  des  parois,  on  les  rapproche  en 
rajoutant  dans  le  haut  une  pièce  supplémentaire  qui  complète 
la  garniture.  Lorsque  ces  diverses  pièces,  pieds  droits,  tra- 
verses, longerons,  frises,  etc.,  ne  présentent  qu'une  avarie 
locale  affectant  une  extrémité  seulement,  on  peut  se  contenter 
de  rapporter  une  pièce  appliquée  à  mi-bois  ou  à  trait  de  Ju- 
piter, en  consolidant  l'assemblage  par  des  vis.  On  pourra  éga- 
lement employer  ce  procédé  pour  la  réparation  de  la  longrine 
formant  le  seuil  des  wagons  et  que  le  frottement  des  marchan- 
dises ou  le  piétinement  des  chevaux  et  des  bestiaux  ne  tarde 
pas  à  user  au  droit  de  la  porte.  Lorsque,  au  contraire,  l'avarie 
sera  plus  considérable  et  principalement  dans  les  réparations 
des  v  oitures  où  le  travail  doit  être  nécessairement  fait  avec  plus 
de  soin,  on  devra  procéder  au  remplacement  complet  de  la 
pièce. 

S'il  ne  s'agissait  que  de  réparations  isolées,  demandant  une 
grande  variété  de  travail,  l'outillage  à  la  main  pourrait  seul  ré- 
pondre à  ce  besoin.  Mais  il  faut  remarquer  qu'il  se  présentera 
tel  cas  ou  l'on  devra  remplacer  une  série  d'organes  de  môme 
espèce  qu'il  importe,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit  plusieurs 
fois,  de  faire  tous  rigoureusement  sur  le  même  modèle;  d'autre 
part,  à  certaines  époques  de  l'année,  le  chômage  des  travaux 
.  de  réparation  conduira  nécessairement  l'administration,  pour 
occuper  son  matériel  et  ses  ouvriers,  à  construire  d'avance  de 
nouveaux  véhicules,  ou  à  préparer  des  séries  de  pièces  simi- 
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laires  destinées  à  des  réparations  ultérieures  ;  l'exactitude  et  la 
célérité  d'exécution  nécessiteront  alors  l'emploi  de  machines- 
outils. 

L'outillage  de  l'atelier  doit  pouvoir,  en  conséquence,  confec- 
tionner les  divers  organes  entrant  dans  la  charpente  de  la  caisse 
et  du  châssis  ;  il  se  composera  donc  comme  suit  : 

1  Scie  à  lames  pour  débiter  les  plateaux; 

Plusieurs  scies  circulaires  ; 

1  Scie  à  ruban; 

i  Machine  à  rainer  pour  les  frises; 

4  Machine  à  percer  double  pour  les  trous  des  boulons; 

I  Machine  à  rainer  et  à  pousser  les  moulures  droites; 

4  Machine  à  faire  les  tenons; 

4  Machine  à  mortaiser  verticale  ; 

1  Machine  à  mortaiser  horizontale; 

2  Machines  à  raboter, 

Un  certain  nombre  d'établis  de  menuisier  pour  les  travaux  ù 
exécuter  à  la  main. 

Perçage.  —  Dans  les  machines  à  percer  le  bois,  l'outil  doit 
être  disposé  de  manière  à  pouvoir  être  dégagé  facilement;  gé- 
néralement il  remonte  au  moyen  d'un  contre-poids. 

Les  outils  employés  sont  la  mèche  à  cuillère  et  la  mèche  an- 
glaise. Ils  doivent  faire  de  six  à  sept  cents  tours  par  minute, 
leur  avancement  réglé  à  raison  de  2  à  3  millimètres  par  tour. 

Rabotage.  —  Le  rabotage  des  pièces  de  bois  s'effectue  au 
moyen  de  lames  montées  sur  un  arbre  animé  d'une  grande 
vitesse  (  4700  tours  par  minute)  et  au-dessous  desquelles  s'a- 
vance la  pièce  à  travailler  portée  sur  des  rouleaux.  En  donnant 
aux  lames  un  profil  convenable',  peut  enlever  a  la  surface 
de  la  pièce  les  moulures  que  l'on  désire  (machine  à  pousser 
les  moulures  droites).  Le  choc  des  lames  sur  la  pièce  de  bois, 
ayant  lieu  simultanément  sur  toute  la  longueur  de  l'outil, 
produit  des  vibrations  qui  nuisent  à  la  régularité  du  travail, 
lorsque  les  dimensions  des  pièces  sont  un  peu  considérables. 
La  machine  à  corroyer  les  bois  de  M.  Maréchal  obvie  à  cet  in- 
convénient par  l'emploi  de  lames  hélicoïdales  et  présente,  en 
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outre,  l'avantage  de  rejeter  en  dehors  les  copeaux  h  mesure  do 
leur  production.  Des  dispositions  ingénieuses  permettant  d'a- 
baisser l'outil  à  la  distance  voulue  pour  enlever  sur  la  pièce  à 
raboter  l'épaisseur  de  matière  nécessaire,  et  d'aiguiser  les  lames 
sans  les  démonter,  au  moyen  d'un  affutoir  annexé  à  l'appareil, 
rendent  l'emploi  de  cette  machine  très-avantageux  \ 

Enfin,  nous  recommandons  l'usage  de  la  machine  à  raboter 
sur  quatre  faces  à  la  fois,  appliquée  avec  succès  dans  les 
ateliers  de  construction  du  matériel  roulant  du  chemin  de  fer 
de  l'Est,  à  Montigny. 

Fabrication  des  modèles.  —  L'atelier  des  modèles  ne  possède 
qu'un  outillage  relativement  peu  important;  quelques  tours  et 
des  établis  de  menuisier  suffisent  à  tous  les  travaux  qui  s'y 
exécutent. 

Le  moulage  des  pièces  et  leur  bonne  exécution  demandent 
un  soin  tout  particulier.  Aussi  croyons-nous  devoir  rappeler  ici 
les  principales  conditions  de  ce  travail. 

Le  choix  des  matériaux  présente  une  grande  importance. 
Le  bois  doit  pouvoir  se  travailler  facilement  dans  tous  les  sens, 
donner  des  surfaces  bien  unies;  il  sera  parfaitement  desséché 
avant  son  emploi,  sans  quoi  le  modèle  se  fend  ou  gauchit  après 
exécution  et  devient  bientôt  hors  de  service.  Le  sapin  du  Nord 
est  le  meilleur  à  employer  pour  le  corps  des  modèles  ordinaires  ; 
le  chêne  peut  être  réservé  pour  les  pièces  de  consolidation  ;  le 
sapin,  le  tilleul  et  le  platane  conviennent  également  à  la  con- 
fection des  objets  tournés  de  grande  dimension  ;  le  noyer  ser- 
vira aux  petites  pièces  travaillées  au  tour. 

La  nécessité  de  racheter  les  effets  du  retrait  du  métal  fondu 
conduit  à  donner  aux  modèles  des  proportions  telles,  qu'après 
le  refroidissement  les  pièces  soient  ramenées  aux  dimension?, 
voulues.  Ce  retrait  varie  suivant  la  forme  et  les  dimensions  des 
objets,  suivant  la  qualité  et  la  nature  de  la  fonte,  quelquefois 
aussi  suivant  le  mode  de  moulage  ;  il  descend  rarement  au- 


1  Voir  les  dessins  et  la  description  de  cet  appareil  dans  la  Publication 
industrielle,  etc.,  Armenfrand,  15°  vol.,  p.  332. 

t.  lll.  37 


Digitized  by  Google 


fj78  ATEUEUS,  IIÉKIÏ5,  ALIMENTATION  « 

dessous  de  0m,007  par  mètre,  et  atteint  accidentellement  jus- 
qu'à O^OIS  et  plus. 

Dans  la  plupart  des  ateliers  on  apporte  une  compensation 
aux  effets  du  retrait  de  la  fonte,  par  une  addition  de  0,000 
à  0,010  aux  cotes  principales  des  modèles,  quand  les  pièces 
sont  de  formes  et  dimensions  ordinaires,  de  0,007  h  0,008, 
quand  les  surfaces  sont  grandes  et  leur  épaisseur  relativement 
faible. 

Les  fontes  de  première  fusion  et  celles  de  deuxième  fusion 
composées  de  fonte  de  première  à  retrait  très-prononcé  donnent 
un  retrait  beaucoup  plus  marqué  que  les  fontes  de  deuxième 
fusion  ordinaires. 

Les  fontes  noires  ou  très-grises  prennent  moins  de  retrait 
que  les  fontes  grises  ordinaires,  et  les  fontes  truitées  plus  que 
ces  dernières  et  moins  que  les  blanches.  Ainsi,  en  supposant  la 
valeur  de  la  contraction  égale  à  0,008  ou  0,000  avec  les  pre- 
mières, elle  sera  successivement  pour  les  suivantes  de  0,009  h 
0,010,  0,010  à  0,042  et  0,012  à  0,015  et  plus  pour  les  der- 
nières. 

L'enlèvement  du  modèle,  après  le  moulage,  exige  un  certain 
évasement  des  parties  verticales.  Cette  dépouille  doit  être  plutôt 
forte  que  faible  quand  la  l'orme  rigoureuse  (1rs  pièces  ne  s'op- 
pose pas  à  un  peu  d'exagération. 

Enfin  il  importe  de  mettre  un  soin  tout  particulier  dans  les 
joints  des  pièces  qui  composent  un  modèle,  afin  d'éviter  les 
déformations  ultérieures.  On  emploie,  pour  cette  jonction,  des 
pointes  sans  tète  ou  des  vis;  mais  il  faut  proscrire  l'usage  de 
la  colle.  Lorsque  la  pièce  atteint  de  grandes  dimensions,  on  la 
consolidera  par  des  tirants  et  des  équerres  en  fer. 

414.  Observmiou.  —  Comme  résumé  des  indications  pré- 
cédentes ,  nous  terminerons  ce  sujet  par  deux  exemples  de 
l'outillage  complet  d'un  atelier  de  réparation  ;  l'un  deux  étant 
applicable  h  un  atelier  complet,  l'autre  à  un  atelier  installé  en 
vue  de  la  réparation  des  locomotives  et  tenders  et  des  roues 
du  matériel  de  transport. 
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LISTE  DE  [/OUTILLAGE  D'UN  ATELIER  DE  REPARATION  POLR 
UNE   LIGNE  POSSÉDANT  ENVIRON  80  MACHINES  ET  3  000  WAGONS. 

Forge. 

21)  Feux  de  forge  ; 

1  Four  à  souder  pour  employer  les  riblons  ; 

1  Four  à  tremper  les  ressorts  avec  ses  accessoires  ; 

1  Four  à  souder  les  bandages  desservi  par  une  grue  ; 

1  Marteau  a  vapeur  de  oOO  kilogrammes  ; 

i  Marteau  à  vapeur  de  2  500  kilogrammes; 

1  Machine  à  poinçonner  ; 

1  Machine  à  cisailler  ; 

1  ou  2  Meules  à  aiguiser. 

Atelier  des  roues. 

2  Feux  à  embattre  les  bandages  avec  accessoires; 

1  Presse  hydraulique  pour  caler  les  roues  ; 

2  Machines  à  percer  les  bandages. 

Ajustage. 

2  Tours  pour  roues  motrices  de  locomotives; 

4  Tours  pour  roues  de  support  de  locomotives  ; 

(Avec  l'emploi  de  bandages  en  acier,  ce  nombre  est 
exagéré.) 

20  Tours  divers,  tours  ordinaires,  tours  à  plateaux,  à  pointes; 

5  Machines  à  raboter,  de  diverses  grandeurs  (de  0ro,63  à 

om,6o); 
8  Machines  limeuses  ; 

2  Machines  à  raboter  verticales  de  diverses  grandeurs  ; 

1  Grande  machine  à  percer  radiale  ; 

6  Machines  à  percer  verticales  de  diverses  grandeurs; 

2  Machines  à  morlaiser,  à  forer  ou  à  fraiser  ; 

3  Machines  à  fileter; 

i  Machine  à  tailler  les  écrous; 
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1  Machine  à  tarauder  ; 

3  Meules  à  aiguiser. 

Chaudronnerie. 

2  Feux  de  forge  ; 

1  Machine  à  cisailler  et  à  poinçonner  (grande)  ; 

i  Machine  à  cisailler  et  à  poinçonner  (petit  modèle)  ; 

1  Machine  à  cintrer  les  tôles  ; 

2  Machines  à  percer  verticales  ; 

1  Meule  à  aiguiser. 

Montage  des  machines. 

28  Places  de  montage  dont  10  avec  fosses  pour  descendre  les 
roues  montées  sur  essieux  ; 
Grue  roulante  pour  levage  des  locomotives  et  tenders  ; 

4  Petits  feux  de  forge  ; 

2  Meules  à  aiguiser  ; 

2  Petites  machines  à  percer  ; 
i  Pompe  à  essayer  les  chaudières  ; . 
1  Manomètre  à  mercure  à  air  libre  ; 
Etablis  d'ajusteur; 

i  Pont  à  bascule  pour  vérifier  la  charge  des  ressorts  ; 

1  Machine  à  molette  pour  broyer  le  minium. 

>  4 

Montage  des  wagons. 

Feux  de  forge,  appareils  de  levage  et  établis  d'ajusteur  en 
nombre  suffisant. 

Menuiserie. 

2  Scies  circulaires  de  différentes  grandeurs; 

3  Scies  à  rubans  de  différentes  grandeurs 
1  Grande  machine  à  raboter  les  madriers  ; 

1  Machine  à  raboter  les  frises  ; 

2  Machines  à  percer  et  à  mortaiscr  ; 
1  Petite  machine  à  raboter; 
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4  Machine  à  faire  les  tenons  ; 
4  Meule  avec  support  ; 

1  Meule  ordinaire. 

Peinture. 

4  Machine  à  molette  pour  broyer  les  couleurs. 

Sellerie. 

Etagères  et  tréteaux. 

OUTILLAGE  D'UN  ATELIER  DE  REPARATION  DE  MACHINES 
DESSERVANT  UN  RESEAU  DE  600  KILOMETRES. 

Forge. 

4  Marteau-pilon; 

2  Forges  à  boulons  ; 

4o  Feux  de  forge  doubles; 
i  Marbre  ; 

1  Machine  à  arrondir  les  bandages  ; 

I  Grande  cuve  à  bandages  ; 

i  Grand  four  à  bandages  ; 

4  Petit  four  à  bandages  ; 

4  Petite  cuve  à  bandages  ; 

i  Grue  desservant  les  fours  à  bandages; 

i  Presse  à  caler  les  roues  ; 

1  Machine  à  percer  radiale  ; 
4  Forge  à  souder  les  mises  ; 

4  Ventilateur  pour  les  forges  ; 

4  Chaudière  à  vapeur  (30  chevaux)  ; 

4  Four  à  souder  ; 

4  Grue  desservant  le  marteau-pilon. 

0 

Ajustage. 

2  Chaudières,  dont  une  de  réserve  ; 
4  Machine  à  vapeur  de  30  chevaux  ; 
2  Marbres; 
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fi  Meules  à  aiguiser  ; 

1  Tour  parallèle  ; 

i  Tour  à  fileter  ; 

1  Tour  à  essieux  coudés  ; 

3  Petits  tours  à  fileter  ; 

2  Tours  à  bauc  rompu  et  à  fileter  ; 

3  Tours  à  chariot  ; 

6  Tours  parallèles  à  fileter  ; 
2  Tours  à  boulons; 

1  Tour  à  cuivre  ; 

1  Tour  à  aléser  les  bandaurcs  ; 

4  Tours  à  roues  de  locomotives  ; 

4  Tours  à  roues  de  wagons  ; 

1  Machine  à  aléser  les  cylindres  ; 

2  étaux  limeurs  : 

0  Machines  à  raboter,  de  diverses  grandeurs  ; 
G  Machines  à  tarauder  ; 
40  Machines  à  percer; 

7  Machines  à  mortaiser. 


S  III. 

ALIMENTATION  DES  MACHINES. 

415.  Conditions  générales.  —  Sous  la  désignation  d'aiimen- 
tation  des  machines,  nous  comprenons  tout  le  service  de  ravi- 
taillement des  locomotives  en  activité.  L'objet  du  présent  para- 
graphe est  d'étudier  : 

1°  Les  matières  consommées; 

2°  Leurs  qualités; 

3°  Les  installations  propres  h  la  distribution  de  ces  matières. 

Le  travail  industriel  d  une  machine  locomotive,  c'est  le  pro- 
duit de  l'effort  à  vaincre,  multiplié  par  le  chemin  parcouru  dans 
l'unité  de  temps  (330). 
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Ce  travail  résulte  d'une  série  de  transformations  mécaniques 
par  lesquelles  passe  le  travail  de  la  vapeur,  qui  en  est  l'origine; 
il  dépend  de  la  faculté  de  vaporisation  de  la  chaudière  et  de 
l'état  du  mécanisme.  De  là  ressortent  deux  conditions  de  bon 
fonctionnement  : 

a.  Production  de  vapeur  en  quantité  et  sous  une  pression 
suffisantes,  dépondant  de  l'étendue  de  la  surface  de  chauffe  et 
de  l'activité  de  la  combustion  ; 

b.  Maintien  du  mécanisme  en  activité  avec  la  moindre  perte 
de  travail  par  frottements. 

A  la  première,  on  fait  face  en  consommant  de  Veau  et  du 
comhustib/e.  La  seconde  est  satisfaite  si,  d'une  part,  l'on  con- 
serve aux  pièces  du  mécanisme  les  positions  assignées  dans  le 
tracé  géométrique  de  la  machine,  et,  de  l'autre,  en  lubrifiant 
avec  soin  les  parties  frottantes,  c'est-à-dire  en  interposant  des 
matières  spéciales  propres  à  empêcher  le  développement  de 
chaleur  —  (perte  de  force  et  destruction),  —  qui  ne  manque 
pas  de  se  produire  par  le  travail  des  molécules  mises  instanta- 
nément en  contact  intime  dans  les  mouvements  du  méca- 
nisme. —  Cette  condition  motive  l'emploi  des  matières  lubri- 
fiantes, des  corps  gras. 

Quantités  consommées.  — Toutes  les  machines  ne  font  pas  la 
même  dépense  ;  toutes  choses  égales  d'ailleurs  selon  qu'elles 
marchent  plus  ou  moins  vite,  elles  consomment  plus  ou  moins 
de  combustible,  plus  ou  moins  d'eau,  plus  ou  moins  de  matières 
grasses. 

Veut-on  se  rendre  compte  par  le  calcul  de  la  quantité  de 
vapeur  nécessaire  à  la  marche  d'une  machine  et,  par  consé- 
quent, des  quantités  d'eau  et  de  combustible?  on  arrive  à  des 
chiffres  très-inférieurs  à  ceux  que  donne  la  réalité,  par  suite 
des  pertes  d'eau  entraînée  par  la  vapeur,  de  chaleur  par  les 
parois  de  l'appareil  et  par  les  gaz  expulsés.  —  Force  nous  est 
d'avoir  recours  aux  résultats  empiriques  que  fournit  la  pra- 
tique. 

On  a  vu  (349  —  Observation  générale)  que  pour  une  tonne 
d'adhérence  la  surface  de  chauffe  varie  de  8  à  10  mètres  carrés  » 
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dans  les  machines  rapides,  et  de  3  à  4  mètres  carrés  dans  les 
machines  lentes  ;  autrement  dit,  de  la  comparaison  des  diffé- 
rents types  de  machines  actuellement  en  circulation,  il  résulte 
que  l'on  donne  en  moyenne  : 

Aux  machines  rapides   100  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe. 

Aux  machines  mixtes   120  — 

Aux  machines  à  marchandises.    180  — 

Or  l'expérience  nous  apprend  :  1°  que  la  quantité  d'eau  va- 
porisée par  mètre  carré  et  par  heure  varie  entre  40  kilogram- 
mes dans  les  premières  machines  et  20  kilogrammes  dans  les 
secondes;  2°  que  la  consommation  de  4  kilogramme  de  houille, 
correspondant  à  l'évaporation  de  8  kilogrammes  d'eau,  fait 
passer,  durant  le  parcours  d'un  kilomètre,  7  kilogrammes  de 
houille  dans  le  foyer  des  machines  rapides,  et  18  kilogrammes 
dans  les  fortes  machines  à  marchandises  ;  3°  enfin  que  la  lubri- 
fication du  mécanisme  réclame  l'emploi  de  10  à  20  grammes  de 
matières  grasses  dans  les  mômes  circonstances. 

Il  nous  est  donc  permis  d'établir  approximativement  le  tableau 
suivant: 


TTPES 

VITESSES 
moyenne» 

SURFACES 
de  chauffe 

CONSOMMATIONS 

euh 

en  matière» 

il 

MtCllIXES. 
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M 

Lj 

II 

M 
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kg 
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kg 

kg. 
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58 
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7 
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G0 
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9 
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(  4000 
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8 

» 

» 

;  5000 
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9 

• 

Mixte*  

40 

11,111 

G 

uo 

siiôo 

90 

440 

11 

■ 

2700 

108 

325 

13 

D 

Marchandi** 

25 

0,944 

3,6 

m 

ft 

5000 

144 

450 

18 

» 

• 



Ainsi,  d'après  la  nature  de  leur  service,  les  machines  em- 
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portant  du  point  de  départ  leur  provision  d'eau,  de  combus- 
tible et  de  matières  grasses,  ne 
peuvent  fournir  qu'un  certain  par- 
cours, au  bout  duquel  il  est  néces- 
saire de  renouveler  leur  approvi- 
sionnement. 

C'est  dans  la  station  de  dépôt  ou 
(V alimentation  que  s'opère  ce  renou- 
vellement. L'établissement  d'une 
station  de  ce  genre  réclame  de  l'in- 
génieur de  chemin  de  fer  une  étude 
attentive  des  diverses  questions  in- 
téressant à  la  fois  le  service  de  la  lo- 
comotion et  celui  de  l'exploitation. 

Pour  la  locomotion,  il  s'agit  en 
effet  de  trouver,  dans  la  localité  de 
la  station  projetée ,  de  l'eau  en 
quantité  correspondant  à  la  con- 
sommation présumée,  et  de  qualité 
convenable  pour  la  production  éco- 
nomique de  la  vapeur  et  la  conser- 
vation des  appareils  de  vaporisation. 

Il  faut  aussi  que  les  dispositions 
soient  prises  pour  que  les  machines 
puissent  faire  leur  ravitaillement 
av  ec  le  moins  de  perte  de  temps  pos- 
sible et  sans  fausse  manœuvre. 

En  ce  qui  touche  l'exploitation, 
nous  avons  à  distinguer  deux  cas  :  la 
station  de  dépôt,  — la  station  d'ali- 
mentation. —  Dans  la  première, 
avons-nous  vu *,  les  installations  du 
service  de  la  locomotion  sont  grou- 
pées sur  un  point  de  la  station  qui 

1  lre  part.,  2f  vol.,  p.  269  et  suiv. 
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ne  parait  pas  devoir  cire  envahi  par  les  développements  ulté- 
rieurs du  service  des  marchandises  ou  des  voyageurs.  La 
flgure  513  représente  une  station  de  cette  classe  remplissant 
les  conditions  que  nous  venons  de  rappeler. 

service  de  la  locomotion  trouve  dans  cette  disposition 
toutes  les  installations  nécessaires  à  l'alimentation  et  à  l'appro- 
priation des  machines  soit  au  départ,  soit  à  l'arrivée  :  —  En  pre- 
nant soi)  combustible  en  G,  la  machine  renouvelle  son  eau  à  la 
colonne  alimentaire  annexée,  et,  au  moyen  de  la  fosse  à  visiter 
8,  elle  nettoie  sa  grille,  passe  la  revue  du  mécanisme  intérieur 
et  fait  le  graissage. 

Dans  le  cas  dont  il  s'agit,  le  ravitaillement  de  la  machine  est 
complet  :  eau,  —  combustible,  —  matières  grasses. 

Les  disposit  ions  ne  sont  pas  toujours  semblables  à  celle  de  la 
ligure  ilLL  On  réunit  souvent  dans  un  bâtiment  particulier 
tontes  les  parties  qui  sont  relatives  à  l'approvisionnement  des 


lig  51*.    Magasin  tl  n-serroir.  (Franz. -Joseph  ;  Autriche.,    Echelle  —  , 

machines.  La  figure  314  nous  renseigne  sur  une  installation 
qui  présente  certains  avantages,  surtout  lorsque  le  service  des 
magasins  est  distinct  de  ce.ui  de  la  traction. 

A.  Bâtiment  des  réservoirs  et  de  la  machine  alimentaire. 

IJ.  Hangar  à  combustible. 
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C.  D.  E.  Habitations  d'un  garde-magasin  et  d'un  mécanicien 
chauffeur.  Ce  bâtiment,  qui  doit  être  accessible  par  une  voie  au 
moins  pour  recevoir  le  combustible,  peut  prendre  place  à  l'ex- 
trémité du  quai  de  ravitaillement. 

Le  second  cas  s'applique  à  une  simple  station  d'alimentation. 
Ici,  la  machine  ne  vient  généralement  que  renouveler  sa  pro- 
vision d'eau.  L'installation  réclamée  pour  ce  service  est  plus 
simple  que  la  précédente.  Il  suffit  d'un  appareil  versant  de 
l'eau  dans  le  tender. 

La  construction  de  cet  appareil  est  subordonnée  à  plusieurs 
exigences  énumérées  au  paragraphe  i  du  chapitre  VIII  du 
service  de  la  voie.  Il  peut  tantôt  consister  en  un  robinet 
adapté  au  réservoir  R  construit  à  l'extrémité  du  trottoir  de  la 
station  (Gg.  310),  disposition  commode  pour  l'alimentation,  mais 
gênante  pour  le  service  et  la  surveillance  de  la  gare  (Pp  partie). 
Tantôt  l'eau  est  versée  dans  le  tender  au  moyen  d'un  tuyau 
se  détachant  d'une  colonne  Ci  reliée  au  réservoir  par  une  con- 
duite souterraine  (fig.  313,  lr,<  part.,  ch.  VIII). 

Dans  la  station  que  représente  la  ligure  311  (Ire  part.),  avec 
son  trottoir  débarrassé  de  réservoir,  et,  par  conséquent,  plus 
librement  accessible  à  son  extrémité,  la  surveillance  est  plus 
commode,  les  manœuvres  plus  faciles  que  dans  la  précédente. 

Mais  la  position  de  la  fosse  à  visiter  vers  l'extrémité  du  trot- 
toir, dégagée  de  tout  obstacle,  a  ses  dangers  pour  le  personnel 
circulant  dans  la  gare  ;  aussi  faut-il  en  éclairer  l'intérieur  pen- 
dant la  nuit.  Le  bâtiment  du  réservoir  forme  une  masse  qui 
rappelle  le  voisinage  de  la  fosse. 

Telles  sont  en  résumé  les  conditions  générales  d'une  station 
d'alimentation.  Mais,  pour  en  arrêter  le  projet  définitif,  il  faut 
s'assurer  que  la  localité  fournira  constamment  la  quantité  d'eau 
réclamée  par  le  service,  et  que  ce  liquide  pourra  être  employé 
sans  inconvénient  par  les  machines  ;  —  c'est  la  question  que 
nous  allons  examiner. 

416.  Emm  d'alimentation.  —  L'importance  de  la  pureté  de 
l'eau  d'alimentation,  au  point  de  vue  de  la  durée  et  de  l'écono- 
mie du  service  des  machines,  a  déjà  fait  l'objet  do  nos  pressantes 
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recommandations.  Sous  l'influence  de  l'élévation  de  tempéra- 
ture, les  sels  maintenus  jusque-là  en  dissolution  dans  l'eau  se 
déposent  et  forment  contre  les  parois  de  la  chaudière  et  des  < 
tubes  une  croûte  épaisse,  persistante,  parfois  très-adhérente, 
mauvaise  conductrice  de  la  chaleur,  isolant  les  parois  du 
contact  de  l'eau,  et  qui  amène  fatalement  la  détérioration  du 
métal  quand  la  cause  première,  l'impureté  de  l'eau,  n'est 
pas  combattue.  Cet  effet  se  manifeste  principalement  sur  les 
parois  de  la  boîte  à  feu,  autour  desquelles  la  proximité  du  foyer 
entretient  toujours  une  température  plus  élevée,  qui  favorise  le 
dépôt  des  matières  salines.  Quelque  soin  que  l'on  apporte  dans 
le  nettoyage  des  chaudières,  l'emploi  d'eaux  impures  a  pour  ré- 
sultat inévitable  de  diminuer  notablement  la  durée  des  foyers, 
et  d'occasionner  par  là  des  frais  d'entretien  considérables, 
puisque  leur  remplacement  occasionne  toujours  une  dépense 
qui  peut  varier  de  8  000  à  10000  francs  au  moins.  La  rupture 
des  tubes,  les  déchirures  fréquentes  des  parois  du  foyer,  qui 
viennent  parfois  interrompre  le  service,  et  dont  on  ne  saurait 
prévoir  toujours  les  conséquences,  les  fuites  dans  le  corps  cy- 
lindrique de  la  chaudière,  surtout  vers  la  partie  la  plus  rappro- 
chée de  l'axe  de  la  voie,  sont  autant  d'accidents  attribuables,  le 
plus  souvent,  à  l'impureté  de  l'eau  d'alimentation. 

Au  point  de  vue  de  l'économie  d'entretien  et  de  la  sécurité 
du  service,  il  importe  donc  d'avoir,  à  tout  prix,  de  l'eau  à  peu 
près  exempte  de  matières  étrangères. 

La  nature  de  l'eau  dépend  généralement  de  la  composition 
du  soi  qui  la  fournit  ;  tel  cas  peut  se  présenter  où  il  deviendra 
presque  impossible  de  se  procurer  de  l'eau  satisfaisant  aux  con- 
ditions demandées;  c'est  alors  qu'on  aura  recours  à  l'emploi 
d'appareils  épurateurs  dont  l'installation,  quoique  très-dispen- 
dieuse, peut  cependant  amener,  dans  certains  cas,  une  éco- 
nomie dans  le  service  de  l'entretien  (417). 

D'autres  fois,  on  se  contentera  de  faire  usage  de  substances 
dites  désincrmtantcs,  que  l'on  introduit  dans  les  chaudières  au 
moment  de  leur  mise  en  feu. 

Il  importe  donc,  comme  on  le  voit,  que  l'ingénieur,  en  arri- 
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vant  dans  la  localité,  commence  par  examiner  la  qualité  de 
l'eau  qui  peut  lui  être  fournie,  soit  par  les  sources  souterraines, 
soit  par  les  rivières  voisines,  et,  pour  cela,  nous  rappellerons 
en  quelques  mots  la  nature  des  différentes  eaux  naturelles,  les 
diverses  substances  qu'elles  peuvent  contenir  en  dissolution, 
et  enfin,  les  moyens  d'analyse  qui  pourront  servir  â  déter- 
miner la  nature  et  les  proportions  relatives  des  matières  nui- 
sibles. 

Composition  des  eaux.  —  L'eau,  —  composé  binaire  formé 
par  la  combinaison  de  deux  gaz,  l'oxygène  et  l'hydrogène,  dans 
la  proportion  de  2  parties  d'hydrogène  pour  i  partie  d'oxy- 
gène, —  ne  se  rencontre  à  l'état  pur  qu'après  avoir  été  distillée 
et,  par  là,  débarrassée  des  matières  qu'elle  a  entraînées.  Les 
propriétés  dissolvantes  dont  elle  jouit  à  l'égard  de  la  plupart 
des  corps  solides  et  gazeux  sont  cause  d'une  altération  quel- 
conque de  l'eau,  soit  qu'elle  ait  filtré  au  travers  des  couches  du 
sous-sol  pour  aller  former  plus  loin  une  nappe  souterraine  ou 
venir  sortir  au  jour  en  source  jaillissante,  soit  qu'elle  coule  en 
masses  plus  ou  moins  considérables  à  la  surface  de  la  terre, 
sous  forme  de  ruisseau,  de  rivière  et  de  fleuve;  on  y  retrou- 
vera toujours,  en  la  soumettant  à  l'analyse,  des  traces  de  ma- 
tières étrangères  empruntées  aux  terrains  qu'elle  a  traversés.  Il 
est  facile  de  s'en  assurer  par  l'évaporation  d'une  quantité  d'eau 
déterminée  ;  on  constatera,  en  effet,  à  la  fin  de  l'opération, 
l'existence  d'un  résidu  solide  plus  ou  moins  abondant,  attei- 
gnant,  au  minimum,  de  1/10000  à  3/10000  de  son  poids. 

Parmi  les  substances  solides  ainsi  entraînées  par  l'eau,  il 
faut  placer  en  premier  lieu  le  carbonate  de  chaux,  dont  la  pro- 
portion dominante  se  constate  facilement  dans  la  plupart  des 
dépôts  recueillis  sur  les  parois  des  chaudières.  Le  sulfate  de 
chaux,  moins  fréquemment  rencontré,  apparaît  cependant  en 
proportion  assez  importante  dans  les  eaux  de  certaines  localités, 
et  constitue  alors  à  son  tour,  mais  plus  rarement,  la  majeure 
partie  des  résidus.  Du  chlorure  de  sodium,  des  sels  de  potasse 
et  de  soude,  et  une  foule  d'autres  matières  minérales  et  orga- 
niques qui  accompagnent  le  plus  souvent,  mais  en  faible  pro- 
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portion,  ces  deux  substances  principales,  présentent  moins 
d'intérêt  au  point  de  vue  de  l'alimentation  des  chaudières; 
aussi  jugeons-nous  inutile  de  nous  y  arrêter,  pour  nous  occuper 
immédiatement  de  la  question  capitale. 

Le  carbonate  de  chaux,  —  élément  principal  des  dépôts  les 
plus  communs,  —  possède  une  très-faible  solubilité  dans  l'eau 
pure.  Il  semblerait,  par  cela  même,  devoir  être  écarté  des  ré- 
sidus laissés  par  l'évaporation  de  ce  liquide.  Mais,  grâce  à  la 
présence  du  gaz  acide  carbonique  en  dissolution,  l'eau  acquiert 
la  propriété  de  dissoudre  une  proportion  assez  considérable  du 
sel  en  question  ;  de  telle  sorte  que  le  carbonate  de  chaux,  qui 
résisterait  à  l'action  de  l'eau  pure,  se  trouve  dissous  à  la  faveur 
d'un  excès  d'acide  carbonique,  que  les  eaux  naturelles  renfer- 
ment souvent  en  assez  grande  abondance.  Aussi,  lorsque  ce 
gaz,  par  une  cause  quelconque,  abandonne  l'eau,  celle-ci  se 
débarrasse,  à  son  tour,  du  carbonate  de  chaux  sous  forme  de 
précipité. 

Nous  pouvons  de  suite  conclure  que  les  eaux  aérées,  celles 
des  fleuves  et  des  rivières,  dans  lesquelles  le  contact  de  l'air  a 
facilité  le  dégagement  d'une  partie  de  cet  acide  carbonique 
libre,  seront  toujours  moins  impures  que  les  eaux  de  puits  *. 

Analyse  sommaire  des  eaux.  —  La  présence  de  l'acide  car- 
bonique libre  ou  a  l'état  de  carbonate,  dans  une  eau  naturelle, 

t  Los  eaux  stagnantes,  celles  dis  marécages  entre  autres,  qu'une  ex- 
position prolongée  à  l'air  a  pu  débarrasser  de  la  majeure  partie  de  leurs 
sels  métalliques,  deviennent  cependant  d'un  emploi  dangereux  par  la 
forte  proportion  de  matières  organiques  qu'elles  renferment.  Concentrées 
dans  la  chaudière  à  mesure  de  l'évaporation  successive  de  l'eau,  ces  sub- 
stances finissent  par  former  un  dépôt  gélatineux  qui  reste  en  suspension, 
tuméfie  la  niasse  liquide  et  arrête  PébulUliou.  Aussi,  croyons-nous  devoir 
appeler  l'attention  des  ingénieurs  sur  cette  question,  qui  n'a  pas  encore 
été  étudiée  d'une  manière  complète. 

Nous  signalerons  également  le  danger  que  présentent,  pour  la  sûreté 
des  chaudières,  les  eaux  grasses;  ce  fait,  qui  se  rencontre  fréquemment 
dans  les  eaux  de  certaines  houillères  et  dans  celles  qui  ont  servi  à  la  con- 
densation des  machines  fixes,  a  été  signalé  récemment  par  M.  Farcot. 
Compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils.  Séance  du  28  juin  18b7. 
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se  reconnaît  facilement  à  l'aide  de  l'eau  de  chaux,  qui  le  préci- 
pite à  l'état  de  carbonate  de  chaux.  L'oxalate  d'ammoniaque 
sert  à  déceler  la  chaux,  en  donnant  un  précipité  blanc  d'oxalate 
de  chaux. 

Quant  au  sulfate  de  chaux,  quelques  gouttes  d'azotate  de 
baryte  permettront  facilement  de  le  reconnaître,  en  donnant  un 
précipité  blanc  de  sulfate  de  baryte. 

A  l'aide  de  ces  diverses  réactions,  il  sera  facile  h  l'ingénieur 
de  procéder  tout  d'abord  à  une  analyse  sommaire  des  eaux  dont 
il  disposera. 

Voici  les  instructions  remises,  à  ce  sujet,  aux  agents  de  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  lors  de  l'établissement 
des  appareils  d'alimentation  : 

«  On  fera  bouillir,  pendant  plusieurs  heures,  2  litres  d'eau 
clarifiée  par  la  filtration  ou  par  dépôt. 

«  Les  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie,  maintenus  en 
dissolution  par  l'acide  carbonique,  se  précipiteront  et  seront 
recueillis  et  pesés  ensemble  sur  un  filtre. 

«  La  chaux  en  combinaison  a  l'état  de  sulfate  de  chaux  sera 
ensuite  précipitée  par  l'oxalate  d'ammoniaque. 

«  On  déterminera  ainsi,  d'une  manière  suffisamment  ap- 
proximative, la  quantité  de  carbonate  de  chaux,  de  carbonate 
de  magnésie  et  de  sulfate  de  chaux, seules  matières  qui  incrus- 
tent les  chaudières,  en  dissolution  dans  l'eau. 

«  Comme  moyen  de  contrôle,  il  conviendra  d'évaporer  à 
sec  une  aulre  quantité  d'eau  de  2  à  3  litres,  afin  de  déterminer 
le  poids  total  des  matières  fixes.  » 

Essais  hydiotimètriqites.  —  Pour  arriver  à  un  résultat  plus 
exact  d'analyse,  on  aura  recours  à  I'hydrotimèlre 

Lorsqu'on  verse  une  quantité,  même  très-petite,  0*r,10  pour 
1  litre,  de  dissolution  alcoolique  de  savon  dans  de  l'eau  dis- 
tillée, et  qu'on  agite  le  mélange,  on  le  fait  mousser  ;  mais  l'eau 

* 

1  Mot  si  mal  fait  qu'on  n'en  peut  déterminer  les  élément!)  ;  il  faut  peut- 
être  y  voir  uîfonjç,  humidité,  et  pfrpov,  mesure.  (Littré,  Dictionnaire  de 
la  langue  française.) 
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est-elle  impure,  le  phénomène  ne  se  produit  qu'après  décom- 
position complète  par  le  sel  métallique  des  matières  calcaires 
tenues  en  dissolution.  Cette  propriété  a  été  mise  à  profit  par 
MM.  Boutron  et  Boudet  pour  servir  de  guide  dans  l'étude  pré- 
liminaire des  eaux. 

Voici  comment  se  prépare  la  liqueur  titrée  qui  sert  aux 
essais  : 

On  découpe  en  petits  copeaux  100  grammes  de  savon  de 
Marseille,  que  l'on  dissout  dans  1 600  grammes  d'alcool  à  90° 
alcoométriques  1  ;  à  cette  dissolution,  on  ajoute,  après  l'avoir 
filtrée,  1  000  grammes  ou  \  litre  d'eau  distillée.  On  obtient  ainsi 
2  700  grammes  de  liqueur  d'épreuve  qu'il  s'agit  ensuite  de 
titrer.  Pour  cela,  on  en  introduit  2c  m  Cub-,4  dans  une  petite  bu- 
rette graduée  en  23  divisions,  dont  la  première  ne  compte  pas. 
D'un  autre  côté,  on  a  fait  dissoudre  0"r,25  de  chlorure  de  cal- 
cium dans  I  litre  d'eau.  En  prenant  40  centimètres  cubes  de 
cette  liqueur  chlorurée  et  y  versant  les  23  divisions  de  la  burette 
de  la  liqueur  d'épreuve,  il  faut  que  la  précipitation  du  sel  cal- 
caire soit  complète,  et  qu'il  se  produise,  par  l'agitation,  une 
mousse  persistante.  Si  ce  résultat  n'est  pas  obtenu  du  premier 
coup,  on  ajoute  à  la  liqueur  d'épreuve,  soit  de  l'eau,  soit  du 
savon . 

S'agit-il  de  faire  l'essai  d'une  eau  quelconque? — on  en  prend 
iO  centimètres  cubes,  dans  lesquels  on  verse  la  liqueur  titrée, 
jusqu'à  ce  que  l'on  obtienne  une  mousse  persistante  ;  le  nom- 
bre de  divisions  sorties  de  la  burette  donne  le  degré  hydrotimé- 
trique  de  l'eau,  c'est-à-dire  le  poids  de  résidu  solide  par  litre, 
les  proportions  étant  calculées  de  telle  sorte  que  1  division  de 
la  liqueur  titrée  corresponde  à  0,r,0i  de  dépôt  pour  1  litre  de 
l'eau  soumise  à  l'essai.  Il  suit  de  là  que,  si  cette  eau  contient 
plus  de  0*r,23  de  matières  solides  par  litre,  ce  que  l'on  reconnaît 
à  l'absence  de  mousse,  même  après  épuisement  complet  de  la 
liqueur  titrée,  —  il  faut  employer  une  seconde  burette,  ou, 
mieux,  recommencer  l'expérience  en  ne  prenant  que  10  ou 

1  Otto  quantité  correspond  à  1 01 0e-  m- cub-  à  K>  décris  centigrades. 
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20  centimètres  cubes  d'eau  au  lieu  de  40,  et  quadruplant  ou 
doublant  les  résultats  obtenus. 

Toutefois,  les  indications  fournies  par  ce  procédé  d'analyse 
ne  sont  pas  toujours  rigoureusement  exactes,  et  se  trouvent 
altérées  par  la  présence  de  certaines  substances  particulières. 
•  Ainsi,  l'acide  sulfhydriqueetles  sulfures  arrêtent  la  production 
de  la  mousse,  tandis  que  les  substances  organiques  font  mousser 
des  eaux  souvent  très-chargécs  de  carbonate  do  chaux. 

Il  importe  donc  de  ne  pas  s'arrêter  aux  indications  de  Hiy- 
drotimètre,  et  de  faire  suivre  ces  essais  d'une  analyse  qualita- 
tive et  quantitative  des  résidus  laissés  par  l'évaporation  d'un 
poids  déterminé  de  l'eau  à  essayer. 

417.  Epnratlon  des  eaux  d'alimentation.  —  Une  Cail  mar- 
quant plus  de  25°  à  l'hydrotimètre  doit  être  considérée  comme 
impropre  à  l'alimentation  des  chaudières;  si  Ton  ne  peut  pas 
changer  la  position  de  la  prise  d'eau,  il  convient  d'aviser  à  un 
moyen  d'épuration. 

Un  réservoir  de  dépôt,  où  l'on  pourra  faire  séjourner  l'eau 
d'alimentation  avant  son  emploi,  assez  longtemps  pour  donner 
aux  matières  étrangères  le  temps  de  se  déposer  en  partie,  sera 
quelquefois  suffisant.  Nous  ferons  remarquer,  toutefois,  que  le 
grand  espace  nécessaire  à  une  installation  de  ce  genre  entraî- 
nant des  frais  considérables,  en  rendra  l'usage  très-restreint, 
et  que  l'on  trouvera,  la  plupart  du  temps,  une  économie 
à  lui  substituer  un  moyen  d'épuration  chimique  permettant 
d'agir  plus  promptement  et  sur  de  moins  grandes  masses  à 
la  fois. 

Les  réactifs  nécessaires  à  l'épuration  des  eaux  d'alimentation 
nous  sont  indiqués  par  la  nature  des  substances  tenues  en  dis- 
solution :  —  pour  le  bicarbonate,  un  lait  de  chaux  ;  —  pour 
le  sulfate,  de  la  baryte.  —  On  peut  voir  une  application  de  ce 
système  dans  quelques  dépôts  du  chemin  de  fer  du  Nord.  Les 
eaux  essentiellement  chargées  de  bicarbonate  de  chaux  mar- 
quent, avant  l'opération,  31°  à  32°  à  l'hydrotimètre.  Par  l'em- 
ploi de  chaux  dans  la  proportion  de  25  à  35  kilogrammes 
par  100  mètres  cubes  d'eau  à  épurer,  ce  degré  peut  être  réduit 
t.  m.  38 
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à  8  ou  9°  au  plus.  Les  eaux  extraites  du  puits  où  donne  la 
source  alimentaire  sont  refoulées  dans  un  réservoir  à  l'aide 
d'un  tuyau  recourbé  à  son  extrémité  supérieure,  qui  dirige  le 
jet  de  liquide  contre  la  paroi  du  fond;  l'agitation  résultant 
de  ce  mode  d'injection  suffit  pour  opérer  le  mélange  de  l'eau 
avec  le  lait  de  chaux  qui  descend  en  même  temps  d'un  réser- 
voir supérieur  muni  d'un  agitateur  maintenant  constamment 
la  chaux  en  suspension.  On  laisse  reposer  le  mélange  pendant 
six  à  huit  heures  ;  puis,  le  liquide  décanté  est  conduit  dans  les 
réservoirs  d'alimentation  en  lui  faisant  traverser,  sur  son  che- 
min, des  filtres  à  laine  et  à  éponges 

Un  voit  que  par  cette  disposition  le  réservoir  d  épuration  doit 
se  trouver  à  une  hauteur  suffisante  pour  alimenter  les  réser- 
voirs du  dépôt,  ce  qui  exige  une  construction  élevée  et,  par 
conséquent,  coûteuse.  D'autre  part,  l'interposition  des  filtres 
dans  le  trajet  de  la  conduite  ralentit  considérablement  la  vitesse 
d'écoulement.  Aussi,  dans  les  nouvelles  applications,  le  réser- 
voir d'épuration  alimenté  par  une  première  pompe  est-il  placé 
à  une  faible  distance  du  sol.  L'eau,  après  avoir  passé  par  les 
filtres,  est  recueillie  dans  une  citerne,  d'où  une  deuxième  pompe 
l'extrait  pour  la  conduire  dans  les  réservoirs  d'alimentation. 
L'expérience  a  prouvé  que  les  frais  d'exploitation  des  deux  sys- 
tèmes sont  identiques  ;  l'avantage  reste  donc  à  la  seconde  dis- 
position, en  raison  de  l'économie  qu  elle  permet  de  réaliser  dans 
les  frais  d'installation. 

Sur  le  chemin  de  Thuringe,  on  épure  par  un  procédé  analo- 
gue des  eaux  contenant  1/300  à  1/200  de  matières  solides  (ce  qui 
représente  33  degrés  à  ;>0  degrés  hydrométriques).  La  présence 
dans  ces  eaux  d'une  quantité  notable  de  sulfate  de  chaux  né- 
cessite, outre  le  lait  de  chaux,  remploi  d'un  réactif  spécial,  le 
carbonate  de  soude,  qui  précipite  la  chaux  à  l'état  de  carbonate, 
et  donne  avec  l'acide  sulfuriquc  du  sulfate  de  soude  soluble  qui 
reste  dans  le  liquide. 

i  Mémoire  de  M.  Chavès,  inspecteur  du  service  des  eaux,  au  chemin  de 
fer  du  Nord.—  Mémoire$  cl  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs 
fin/*,  1861. 
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Les  quantités  de  réactifs  employées  se  déterminent,  d'après 
l'analyse  de  l'eau,  en  partant  des  données  suivantes  : 

1°  08  parties  de  sulfate  de  chaux  en  dissolution  dans  l'eau 
exigent  pour  leur  décomposition  53  parties  de  carbonate  de 
soude  (correspondant  à  59  parties  de  soude  à  90  pour  100  ou 
63  parties  de  soude  à  84  pour  100)  ; 

2°  50  parties  de  bicarbonate  de  chaux  ou  42  parties  de  car- 
bonatede  magnésie  représentent  environ  22  parties  d'acide  libre 
qui  nécessitent  pour  leur  neutralisation  28  parties  de  chaux 
vive. 

L'eau  à  épurer  est  recueillie  dans  de  grands  bassins  et  chauf- 
fée jusqu'à  30  degrés  pendant  qu'on  y  introduit  le  lait  de  chaux, 
puis  le  carbonate  de  soude  en  agitant  chaque  fois  pour  faciliter 
le  mélange.  Après  un  repos  de  neuf  heures,  on  décante  le  li- 
quide. 

L'expérience  a  montré  que  dans  cette  opération  le  sulfate  de 
chaux  seul  se  trouve  complètement  neutralisé,  tandis  que  la 
proportion  de  carbonate  décomposé  atteint  en  moyenne  70  pour 
100  seulement;  le  carbonate  de  magnésie  semble  résister  pres- 
que complètement  à  ce  traitement1. 

H  importe  d'éviter  l'emploi  d'un  excès  de  soude;  après  l'épu- 
ration, l'eau  conserve  cet  excès  à  l'état  libre,  qui  produit  dans  la 
chaudière  une  émulsion  exaltée  encore  par  la  présence  des  ma- 
tières grasses.  Afin  de  se  trouver  à  l'abri  de  cet  inconvénient,  il 
convient  donc  d'employer  toujours  une  proportion  de  car- 
bonate de  soude  un  peu  plus  faible  que  celle  indiquée  par  le 
calcul. 

Un  troisième  procédé  spécialement  applicable  aux  eaux  for- 
tement séléniteuses  repose  sur  l'emploi  du  chlorure  de  baryum. 
Cette  méthode  coûteuse  n'avait  pas  été  appliquée  jusqu'ici  sur 
une  grande  échelle  ;  depuis  quelque  temps  le  chemin  rhénan 
l'a  essayée  dans  quelques-unes  de  ses  stations.  Voici  ce  que  les 
expériences  ont  indiqué  : 

*  Unjtin  jur  ate  r  oriscnrtue  nés  ntsenoanntccscn'.  toc  Mippiem.,  isot>. 
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L'eau  soumise  à  l'essai 1  contenait ,  pour  1 000  parties, 
0,283  de  matières  solides  : 


Epurée  par  le  chlorure  de  baryum  et  évaporée  à  sec,  cette 

même  eau  abandonne  un  résidu  de     0,t90 

Traitée  par  la  soude  et  évaporée,  elle  ne  donne  pour  ré- 
sidu que   0,0(57 


Différence  à  l'avantage  du  second  procédé   0,123 


Cette  supériorité  ressort  aussi  de  la  comparaison  des  frais 
de  traitement  : 

L'épuration  de  12mc,36G  d'eau  par  le  procédé  du  chemin  de 


Thuringe  représente  en  dépense  : 

Carbonate  de  soude,  2k,S0  à  0f,50   1f,23 

Chaux   0  ,00 

Total   I  r,2U 

Par  le  chlorure  de  baryum  : 

Chlorure  de  baryum,  8  kilogr.  à  0r,30  =   2r,4u 

Différence  en  faveur  du  premier  traitement   1r,t7  *. 


Les  procédés  physiques  ou  mécaniques  sont  également,  dans 
certains  cas,  appliqués  à  1  épuration  des  eaux  d'alimentation.  A 
ce  système  se  rattache  l'appareil  de  M.  Schau  (chemin  de  l'Est 
autrichien),  analogue  à  celui  de  M.  Wagner,  manufacturier  à 
Paris,  et  consistant  en  une  série  de  plateaux  sur  lesquels  arrive 

»  On  opéra  sur  12°*  366  d'eau  échauffée  à  28  ou  30  degrés,  dans  la- 
quelle on  versa  8  kilogrammes  de  chlorure  de  baryum  préalablement  dis- 
sous dans  l'eau  chaude  ;  après  avoir  agité  le  mélange  pour  faciliter  la 
combinaison,  on  laisse  reposer  de  neuf  à  dix  heures  et  on  décante.  Dans 
cette  opération,  le  chlorure  de  baryum  décompose  le  sulfate  de  ehaux, 
donne  du  chlorure  de  calcium  qui  reste  en  dissolution,  et  du  sulfate  de 
baryte  qui  se  dépose. 

■  Organfurdie  Fortschritle  des  Eisenbahnwestm,  i"T  supplém.,  1860. 
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l'eau  d'alimentation  et  où  elle  dépose  ses  sels  par  l'ébullition *. 
Les  résultats  avantageux  constatés  en  Autriche  ont  engagé  plu- 
sieurs compagnies  françaises  à  en  faire  également  l'essai  sur 
quelques-unes  de  leurs  machines. 

418.   Emploi  de  matières  déslnerustantes.  —  La  mise  en 

œuvre  de  l'un  quelconque  des  procédés  que  nous  avons  décrits 
(416)  motive  une  installation  coûteuse  qui  ne  peut  pas  toujours 
être  imitée.  Nombreuses  sont  les  tentatives  faites  dan§  le  but 
de  remplacer  ces  procédés  par  l'emploi  de  substances  dites  dés- 
incrustantcs,  qui,  introduites  dans  les  chaudières  au  moment 
de  leur  nettoyage  ou  dans  les  réservoirs  d'alimentation,  ont  la 
propriété,  soit  d'empêcher  la  formation  de  dépôts  adhérents, 
soit  de  désagréger  les  dépots  déjà  formés.  Les  unes,  telles  que 
la  sciure  de  bois,  les  détritus  de  bois  de  teinture,  agissent  mé- 
caniquement en  produisant  une  agitation  continuelle  qui  divise 
les  dépôts.  D'autres,  le  carbonate  de  soude,  le  chlorure  de 
baryum,  exercent  une  action  chimique  sur  les  substances  main- 
tenues  en  dissolution.  Enfin  la  mélasse,  les  pommes  de  terre 
réunissent  ces  deux  qualités.  En  dehors  de  ces  produits  simples, 
on  fait  usage  d'une  foule  de  compositions,  dont  les  éléments  sont 
généralement  empruntés  à  la  série  des  substances  précédentes, 
et  qui  varient  d'une  application  à  l'autre.  Ainsi,  sur  le  chemin 
de  Thuringe,  dans  les  dépôts  où  l'eau  ne  donne  pas  plus  de 
33  degrés  hydrotimétriques,  on  remplace  l'épuration  à  la  chaux 
et  à  la  soude  par  la  composition  suivante  que  l'on  introduit  dans 
les  réservoirs  : 

4k,05  de  cachou. 

2  ,00  de  soude  caustique. 

0  ,25  de  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

Le  cachou  est  d'abord  dissous  dans  41  *  22 d'eau,  puis  mélangé 
avec  la  soude  et  110  litres  d'eau  chaude  pour  faciliter  la  dissolu- 
tion. Le  sel  ammoniac  est  ajouté  dans  le  réservoir. 

Sur  plusieurs  lignes  de  l'xMlemagne,  on  a  également  obtenu 

.•  . 

1  Voir  le  dessin  et  la  description  de  cet  appareil  dans  le  Guide  du  méca- 
nicien, nie.  Supplément,  [H6">. 
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de  bons  résultats  avec  la  composition  de  M.  A.  Wcigel,  de 
Berlin,  qui  renferme  sur  100  parties  : 

41  de  chlorure  de  fer. 
28  de  chlorhydrate  d'ammoniaque. 
4  de  chlorure  de  baryum. 
27  de  matières  insolubles. 

Beaucoup  de  ces  substances  ont  l'inconvénient  de  faire  pri- 
mer 1  les  machines;  d'ailleurs,  aucune  d'elles  n'est  complètement 
efficace  dans  tous  les  cas,  et  il  importe  de  faire  de  nombreux 
essais  avant  de  donner  à  Tune  d'elles  la  préférence. 

Rappelons,  à  ce  propos,  un  fait  cité  par  M.  Polonceau  en  18ol , 
et  qui  peut  trouver  dans  certains  cas  une  application  utile  : 
c'est  la  propriété  des  eaux  pures  de  dissoudre  en  partie  les  an- 
ciens dépôts  formés  parles  eaux  impures.  Elle  a  été  mise  à  profit 
sur  le  chemin  de  fer  d'Alsace,  dont  les  eaux  d'alimentation 
étaient  incrustantes  dans  toute  l'étendue  d'une  section  et  pures 
sur  l'autre;  les  machines,  mises  complètement  hors  de  service 
dans  la  première  section,  pouvaient  encore  faire  et  pendant 
longtemps  un  bon  service  sur  la  seconde1.  Cette  action  peut 
être  également  mise  à  profit  pour  le  nettoyage  des  chaudières 
recouvertes  d'incrustations.  En  les  remplissant  d'eau  suffisam- 
ment pure  (ou  chargée  d'une  faible  proportion  de  carbonate  de 
soude,  dans  le  cas  où  les  dépôts  sont  principalement  composés 
de  sulfate  de  chaux),  et  maintenant  les  chaudières  en  ébullition 
pendant  douze  heures  environ  sans  faire  marcher  la  machine, 
on  trouvera  au  bout  de  ce  temps  les  dépôts  presque  complète- 
ment détachés,  et  il  ne  restera  plus  qu'à  les  enlever  par  le  trou 
d'homme  ou  les  bouchons  de  lavage. 

419.  Prise»  d'eau.  —  On  peut  établir  entre  les  eaux  d'ali- 
mentation deux  catégories  : 

—  Eaux  courantes,  —  fleuves  et  rivières  ; 

1  Entrainement  de  l'eau  par  la  vapeur. 

*  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils.  —  Séance 
du  19  septembre  1851. 
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—  Eaux  de  source  (Ire  part.,  ch.  VIII,  295). 

La  pureté  des  premières,  par  rapport  aux  secondes  (417), 
devra,  dans  tous  les  cas  où  l'on  en  aura  le  choix  *,  leur  assurer 
la  préférence.  Le  plus  souvent  même,  l'excès  de  dépense  qui 
résulte  des  travaux  effectués  pour  aller  chercher  à  une  certaine 
distance  des  eaux  fluviales,  au  lieu  de  prendre  des  eaux  de 
source  plus  voisines,  se  trouve  largement  compensé  par  la  ré- 
duction des  frais  d'entretien  et  de  réparation  des  chaudières  de 
locomotives  \  Les  sources  présentent  encore  le  grand  inconvé- 
nient de  donner  un  débit  variable,  qui  s'accorde  mal  avec  la 
régularité  de  service  nécessaire  à  l'exploitation  de  la  ligne. 

Nous  avons  pu  constater  par  expérience  personnelle,  à  deux 
reprises  différentes,  que  les  prises  d'eau  basées  sur  le  produit 
de  drainages  pouvaient,  au  bout  d'un  certain  temps,  devenir 
complètement  insuffisantes. 

La  prudence  conseille  donc  d'étudier  très-attentivement  l'a- 
limentation des  sources  sur  lesquelles  on  projette  d'établir  une 

1  Sur  le  chemin  de  Saint-Pétersbourg  à  Varsovie,  presque  tous  les  ré- 
servoirs puisent  leur  eau  en  rivières,  et  depuis  huit  ans  aucune  réparation 
de  tu  lies  ou  de  bottes  à  feu  n'a  été  occasionnée  par  les  dépôts  de  matières 
calcaires  dans  l'intérieur  des  chaudières  qu'ils  alimentent.  A  côté  de  cela, 
toutes  les  machines  du  dépôt  de  Wilna,  qui,  dans  cette  localité  et  à  Orany, 
ne  trouvent  que  de  l'eau  de  puits,  sont  promptement  attaquées  par  les 
incrustations.  Oryan  fur  die  Forlschrilte  des  Eisenhahnwestn$%  1867.) 

*  La  composition  des  eaux  est  très- variable,  même  de  provenances  ti es- 
voisines.  Après  plusieurs  années  d'exploitation,  la  Compagnie  de  l'Est, 
abandonnant  les  puits  de  ses  stations  bordant  la  Marne,  a  reporté  ses 
prises  d'eau  dans  cette  rivière.  Voici  quelques-uns  des  résultats  obtenus  : 


NOMS  DES  STATIONS. 

DEGRÉS  HTDBOTIMRTRIQCE3 

Dl  LA  PUIS  F.  D'UD 

nouvelle. 

La  Ferté  sous-Jouarre. . . 
f.hâlons-sur- Marne  

PuiU....  7,2» 

-  73 

-  38 

-  32 

-  24 

-  41 

Marne...,  20° 

-  19 

-  19 

-  18 

-  17 
Ruisseau.  18 
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prise  d'eau,  et  les  moyens  de  les  maintenir  au  volume  mini- 
mum exigé  par  le  service  de  la  station.  Le  lecteur  trouvera 
dans  la  première  partie  (ch.  VIII,  295)  l'indication  des  procé- 
dés par  lesquels  on  arrive  à  cette  détermination. 

Quant  à  la  quantité  d'eau  nécessaire  au  service  journalier 
du  dépôt,  voici  comment  on  pourra  la  fixer. 

Nous  avons  donné  plus  haut  (415)  les  moyennes  de  consom- 
mation d'une  machine  en  marche  normale.  En  multipliant  les 
nombres  du  tableau  par  la  distance  kilométrique  qui  sépare 
deux  stations  d'alimentation  consécutives  et  par  le  nombre  de 
trains  qui  viendront  s'y  approvisionner  pendant  une  journée 
entière,  on  obtiendra  un  chiffre  qui  représentera  la  consom- 
mation d'eau  du  dépôt  en  vingt-quatre  heures.  Mais  il  convient 
de  remarquer  : 

1°  Que  l'une  quelconque  de  ces  stations  doit  pouvoir  sup- 
pléer au  besoin  à  la  suivante  ou  à  la  précédente,  dans  le  cas  où 
des  circonstances  particulières  mettraient  ces  dernières  dans 
l'impossibilité  de  fonctionner  ; 

2°  Qu'il  peut  arriver  tel  cas  où  la  consommation  d'une  ma- 
chine vienne  à  dépasser  les  quantités  précédemment  indi- 
quées ; 

3°  Que  le  service  des  stations,  principalement  dans  les  dé- 
pôts,—  lavage  et  nettoyage  des  machines  et  du  matériel  roulant, 
—  alimentation  des  machines  fixes  et  service  des  ateliers  ;  — 
et  dans  les  stations  principales,  —  service  du  personnel,  — 
lavage  des  cours,  —  entretien  des  chevaux  de  roulage  et  des 
écuries,  —  que  ce  service,  disons-nous,  exige  une  quantité 
d'eau  assez  considérable. 

Pour  ces  diverses  raisons,  il  convient  de  doubler  les  chiffres 
obtenus  par  le  calcul1  résultant  de  la  consommation  kilomé- 
trique et  du  nombre  de  machines  en  circulation. 

1  La  consommation  d*une  prise  d'eau  ordinaire  sur  le  chemin  de  fer  de 
l'Est  varie  le  plus  généralement  de  20  à  00  mètres  euhes  par  vingtrquatre 
heures.  Dans  certains  dépôls,  elle  s'élève  à  2â0  mètres  cubes  (Mulhouse, 
Nancy  et  Epernay). 

Sur  les  lignes  du  Hanovre,  la  station  de  Hanovre  consomme  en  moyenne. 
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420.  Appareils  de  distribution  d'eau.  —  Le  choix  de  la  source 
étant  fait,  la  consommation  de  la  station  fixée  à  l'aide  du  cal- 
cul précédent,  le  niveau  de  l'eau  exactement  relevé,  il  s'agit  de 
passer  à  l'étude  des  appareils  d'alimentation. 

L'eau  est  recueillie  dans  un  réservoir  élevé  à  un  certain  ni- 
veau, où  elle  arrive  tantôt  par  la  pression  naturelle,  tantôt  par 
refoulement  mécanique,  et  d'où  elle  est  distribuée  ensuite  par 
des  tuyaux  et  des  bouches  aux  tenders  des  machines  et  aux  di- 
verses parties  de  la  station. 

Deux  questions  principales  se  présentent  tout  d'abord  : 

i°  Quelle  doit  être  la  capacité  du  réservoir  pour  une  con- 
sommation déterminée? 

2°  Dans  quelles  conditions  sera  possible  l'alimentation  du 
réservoir,  ou  quelle  force  de  moteur  faudra-t-il  appliquer,  en 
cas  contraire,  pour  y  élever  l'eau? 

Capacité  des  réservoirs.  —  Aucune  règle  ne  permet  de  fixer 
pour  une  consommation  d'eau  déterminée  la  capacité  du  réser- 
voir à  employer.  On  peut,  en  effet,  pour  une  même  dépense 
journalière  et  suivant  que  le  débit  plus  ou  moins  grand  de  la 
pompe  permettra  un  remplissage  plus  ou  moins  prompt  du  ré- 
servoir, donner  à  ce  dernier  des  dimensions  très-variables; 
diverses  considérations,  indiquées  par  la  pratique,  influent  tou- 
tefois sur  le  choix  de  ses  dimensions.  Ainsi,  dans  le  cas  où  l'eau 
provient  de  machines  élévatoires  à  vapeur,  il  est  avantageux 
de  n'avoir  qu'un  seul  chauffeur  pour  le  service  de  plusieurs 
stations  alimentaires,  condition  qui  ne  peut  être  réalisée  qu'en 
faisant  fonctionner  les  pompes  tous  les  deux  ou  trois  jours  seu- 
lement dans  chacunes  d'elles,  et  eu  établissant,  par  conséquent, 
des  réservoirs  capables  de  contenir  la  provision  de  ce  laps  de 
temps.  Des  raisons  d'entretien  feront,  dans  les  grands  dépôts, 
également  préférer  un  travail  intermittent  à  un  travail  con- 
tinu; et  si,  à  cette  raison,  nous  ajoutons  la  nécessité  de  pouvoir 

à  elle  seule,  240  mètres  cubes  par  jour,  tandis  que  la  moyenne  de  consom- 
mation des  soixante  prises  d  eau  de  la  ligne  ne  dépasse  pas  16  mètres 
cubes. 
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faire  face  aux  circonstances  imprévues,  telles  que  les  avaries 
survenues  à  l'appareil  moteur  ou  à  la  pompe  et  les  mettant 
dans  l'impossibilité  de  fonctionner  pendant  un  certain  temps, 
nous  comprendrons  la  nécessité  de  donner  toujours  aux  réser- 
voirs une  grande  capacité,  relativement  à  la  quantité  d'eau  né- 
cessaire au  service  journalier  de  la  station. 

On  peut  considérer  un  volume  de  50  mètres  cubes  comme 
moyenne  de  capacité  pour  les  simples  prises  d'eau.  Dans  les 
dépôts,  on  la  portera  à  100,  iôO,  quelquefois 200  mètres  cubes. 

Nous  ajouterons  que  l'entretien  des  réservoirs  nécessitant  des 
nettoyages  périodiques  et  des  réparations  plus  ou  moins  fré- 
quentes, on  devra  le  diviser  en  parties  distinctes  par  des  cloi- 
sons étanches,  ou  mieux,  remplacer  le  réservoir  unique  par 
plusieurs  réservoirs  de  moindre  capacité,  de  manière  à  ne  ja- 
mais avoir  à  les  vider  simultanément.  Cette  disposition  se  prête 
d'ailleurs  a  l'emploi  d'un  type  unique  pour  tous  les  réservoirs 
d'une  même  ligne,  et  répond  ainsi  aux  conditions  économiques 
que  nous  avons  déjà  recommandées  à  plusieurs  reprises. 

Nous  citerons,  comme  exemple,  le  chemin  de  Saint-Péters- 
bourg à  Moscou,  dont  les  réservoirs,  tous  du  même  modèle, 
ont  une  capacité  de  64nc,0î)7. 

Les  stations  ordinaires,  qui  ne  disposent  que  d'une  pompe 
et  d'une  machine  de  3  chevaux,  n'en  ont  qu'un  seul,  tandis 
qu'à  des  distances  moyennes  de  T>3  kilomètres  environ  des  dé- 
pôts, —  on  en  place  deux  desservis  à  la  fois  par  deux  pompes 
et  une  machine  de  G  chevaux. 

Au  chemin  de  fer  du  Nord,  le  nombre  des  types  employés 
est  de  six;  ils  ont  tous  même  hauteur  (4  mètres),  et  leur  dia- 
mètre seul  varie  de  3  mètres  h  9  mètres. 

Outre  le  nombre  de  réservoirs  nécessaires  au  service,  il  im- 
porte d'ajouter  dans  les  dépôts  principaux  des  réservoirs  sup- 
plémentaires, qui  puissent  suppléer  à  l'un  des  premiers,  dans 
les  cas  d'arrêt  imprévu. 

Hauteur  des  réservoirs.  —  Dans  une  simple  station  d'alimen- 
tation, l'élévation  du  réservoir  au-dessus  du  niveau  des  rails  doit 
être  suflisante  pour  vaincre  larésistanee  due  au  frottement  dans 
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les  tuyaux  et  déterminer  à  l'extrémité  de  la  conduite  d'eau  une 
vitesse  d'écoulement  qui  permette  un  prompt  remplissage  du 
tender. 

Dans  les  dépôts,  indépendamment  de  cette  première  consi- 
dération, il  importe  d'avoir  toujours  une  pression  assez  con- 
sidérable pour  faciliter  le  nettoyage  des  chaudières  et  le  lavage 
des  wagons.  Pour  ces  diverses  considérations,  on  placera  le 
fond  du  réservoir  à  r>  mètres  au  moins  au-dessus  du  niveau  des 
rails.  Dans  plusieurs  cas,  cette  hauteur  se  trouve  atteindre 
7,  8,  et  quelquefois  9  mètres  ;  mais  on  descend  rarement  au- 
dessous  de  la  limite  que  nous  avons  indiquée  ',  et  nous  croyons 
devoir  engager  les  ingénieurs  à  la  considérer  comme  un  mini- 
mum dans  tous  les  cas. 

Alimentation  des  réservoirs.  —  Ainsi  que  nous  l  avons  dit 
plus  haut,  il  peut  se  présenter  deux  cas  principaux  : 

i°  L'eau  provient  d'une  source  supérieure.  —  Si  la  diffé- 
rence des  niveaux  est  assez  grande  pour  vaincre  les  frottements 
dans  la  conduite  et  produire  une  vitesse  d'écoulement  suffi- 
sante pour  le  débit  de  la  source  et  la  consommation  locale,  on 
n'aura  qu'à  relier  directement  le  réservoir  à  la  source  par  une 
conduite,  à  l'extrémité  de  laquelle  on  disposera  un  robinet  à 
flotteur,  de  manière  à  maintenir  autant  que  possible  dans  le 
réservoir  le  niveau  constant.  Nous  donnons  plus  loin  (422)  le 
calcul  qui  permet  de  déterminer  les  dimensions  du  tuyau  et  la 
hauteur  de  charge  satisfaisant  à  ces  conditions. 

2°  L'eau  provient  d'une  source  dont  le  niveau,  inférieur  à 
celui  du  réservoir,  exige  l'emploi  de  moyens  mécaniques  pour 
l'élever  à  la  hauteur  nécessaire.  C'est  le  cas  de  l'emploi  des 
machines  élévatoires,  pompes,  etc.  Pour  ne  parler  que  des 
pompes,  ces  engins  sont  mis  en  mouvement  par  un  moteur 
animé  ou  inanimé. 

D'après  les  observations  que  nous  avons  énoncées  plus  haut, 
le  débit  des  pompes  devra  se  calculer  pour  pouvoir  remplir  le 

'  Sur  les  lignes  de  Hanovre,  le  règlement  porte  16  pieds  (i,n,G6)  comme 
limite  inférieure. 
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réservoir  dans  le  moins  de  temps  possible ,  sans  toutefois  dé- 
passer certaines  conditions  économiques.  Un  travail  de  six 
heures,  en  moyenne,  doit  sufGre,  le  plus  généralement,  à  effec- 
tuer ce  remplissage  pour  des  réservoirs  de  dimension  ordinaire 
(50  à  100  mèt.  cub.);  ces  chiffres  correspondent  à  un  débit 
de  8  à  16  mètres  cubes  par  heure.  Nous  verrons  plus  loin  com- 
ment on  calculera,  d'après  ces  données,  les  dimensions  de  la 
pompe. 

La  limite  théorique  de  hauteur  d'aspiration  est,  comme  on 
le  sait,  de  10m,33  ;  mais  l'imperfection  des  appareils  industriels 
ne  permet  pas  de  dépasser  7  mètres. 

D'ailleurs,  la  nécessité  absolue  d'éviter  les  rentrées  d'air 
dans  le  tuyau  d'aspiration  et  la  difficulté  d'obtenir  des  joints 
parfaitement  étanches,  devront  engager  le  constructeur  à  dimi- 
nuer le  plus  possible  cette  hauteur.  Les  mêmes  conditions  s'op- 
posent à  l'emploi  de  conduites  d'aspiration  trop  longues ,  et 
demandent  à  ce  qu'on  rapproche  le  plus  possible  la  pompe  de 
la  source. 

D'autre  part,  il  sera  toujours  avantageux ,  pour  économiser 
les  frais  de  premier  établissement  et  faciliter  l'entretien,  de 
profiter  de  l'espace  couvert  situé  au-dessous  du  réservoir  pour 
y  installer  les  pompes  et  l'appareil  moteur. 

Appelons  H  la  hauteur  d'élévation  de  l'eau,  h  la  perte  de 
charge  totale  exprimée  en  hauteur  d'eau,  due  au  frottement  de 
l'eau  dans  le  tuyau,  P  le  poids  de  l'eau  à  fournir  pendant  le 
temps  T  qui  représente  le  nombre  d'heures  de  travail  journa- 
lier de  la  pompe. 

Le  travail  à  effectuer  sera  exprimé  en  kilogram mètres  par 

l'expression  -,*x("^'  5  on  tiendra  compte  du  déchet  de  ren- 
dement de  l'appareil  alimentaire  en  affectant  cette  valeur  d'un 
coefficient  variable  entre  enfin,  divisant  le  résultat 

par  75,  on  aura  ainsi  exprimée  en  chevaux  la  force  nécessaire 
pour  effectuer  le  travail  déterminé  : 

F      P  x  rHH-A)  i 

1  *~~  T-x  ÔGOOx  75  A  0,60* 
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Quoique  la  quantité  P  d'eau  consommée  pondant  une  période 
de  temps  déterminée  varie  généralement  d'un  dépôt  à  l'autre, 
on  ne  devra  pas  cependant  multiplier  outre  mesure  le  nombre 
des  types  de  pompes  et  de  machines  alimentaires;  les  condi- 
tions d'économie  de  premier  établissement  et  d'entretien  cou- 
rant s'opposent  à  cette  diversité,  et  le  problème  se  réduit  à  la 
recherche  d'un  ou  deux  types  au  plus  qui  puissent  satisfaire 
aux  divers  cas  prévus  en  faisant  varier  seulement  la  durée  du 
travail  ou  la  vitesse  du  moteur ,  sans  arriver  toutefois  à  altérer 
son  rendement. 

Moteurs.  —  Pour  des  consommations  d'eau  restreintes,  dans 
les  stations  de  peu  d'importance  ,  l'installation  d'un  moteur  à 
vapeur  peut  être  superflue,  et  l'on  se  contente  d'une  pompe  à 
bras. 

Lorsqu'on  dispose  d'une  chute  d'eau,  on  pourra  faire  ma- 
nœuvrer les  pompes  par  une  turbine  ou  une  roue  hydraulique; 
il  sera  même  avantageux  quelquefois  d'appliquer  la  chute  d'eau 
directement  à  l'alimentation  du  réservoir,  en  l'employant  sous 
forme  d'un  bélier  hydraulique. 

L'utilisation  de  la  force  du  vent  est  également  un  procédé 
économique,  mais  qui  ne  saurait  trouver  d'application  que  dans 
une  contrée  où  le  vent  souffle  régulièrement ,  et  encore  devra- 
t-on  se  ménager  les  moyens  de  faire  marcher  la  pompe  à  la 
main,  afin  de  pouvoir  suppléer  le  moteur  dans  les  moments  de 
calme  périodiques  ou  accidentels. 

Une  semblable  disposition  ne  saurait  suffire  ,  en  général ,  à 
l'alimentation  d'un  dépôt  de  quelque  importance  ;  dans  ce  cas, 
l'emploi  d'une  machine  à  vapeur  peut  seul  répondre,  d'une 
manière  satisfaisante,  aux  besoins  du  service.  On  rencontre  sur 
les  chemins  du  Hanovre  des  applications  de  ces  diverses  dis- 
positions qu'il  nous  paraît  intéressant  de  citer  ici  comme 
exemples. 

Le  réseau  comprenait,  en  1864,  soixante  prises  d'eau ,  dont 
la  consommation  annuelle  atteignit  325  à  350,000  mètres 
cubes.  Ces  stations  s'alimentaient  :  1°  par  l'action  directe  de 
la  pesanteur  ;  2°  par  des  pompes  mues  à  la  main  ou  au  moyen 
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de  moulins  à  vent,  de  machines  à  \apeur;  3°  enfin  par  les  dis- 
tributions d'eau  des  villes  voisines. 

A  Dransfeld,  le  réservoir  est  en  communication,  au  moyen 
d'une  conduite  de  (  G00  mètres  de  long,  avec  une  source  qui 
fournit  en  vingt-quatre  heures  loO  mètres  cubes,  pouvant  ali- 
menter ainsi  par  jour  quarante  tenders.  La  charge  d'eau,  au- 
dessus  du  réservoir,  est  de  oS^TO. 

Le  tiers  des  stations  ne  possède  que  des  pompes  à  main,  soit 
parce  que  leur  importance  ne  comporte  pas  une  installation 
plus  coûteuse,  soit  parce  que  la  présence  d'un  nombre  plus  ou 
moins  grand  d'ouvriers  employés  à  d'autres  travaux  permet 
d'effectuer  ce  travail  dans  des  conditions  très-économiques 
pendant  les  intervalles  du  service. 

Douze  réservoirs  sont  desservis  par  des  moulins  à  vent. 

Dans  les  dépots  importants,  les  pompes  sont  mues  par  des 
machines  à  vapeur  spéciales. 

A  Hanovre,  le  mouvement  est  communiqué  aux  pompes  par 
les  moteurs  des  ateliers  de  réparation.  Un  réservoir  de  230  mè- 
tres cubes  distribue  l'eau  dans  toutes  les  parties  de  la  station. 
Ici,  la  source  qui  alimente  les  pompes  ne  pouvant  suflire  à  la 
consommation  annuelle,  qui  est  de  89750  mètres  cubes,  on  a 
demandé  à  la  distribution  d'eau  de  la  ville  le  complément 
nécessaire. 

Chauffage  de  l'eau  d alimentation.  —  L'abaissement  de  la 
température,  pondant  la  saison  d'hiver,  en  congelant  l'eau  des 
réservoirs,  peut  entraver  l'alimentation  des  machines  et  trou- 
bler le  service  de  la  traction.  Dans  certains  cas,  une  simple 
enveloppe  eu  bois  préserve  l'eau  de  la  gelée,  mais,  dans  les 
contrées  où  le  froid  est  un  peu  vif,  on  doit  recourir  à  des  instal- 
lations particulières  et  ménager  les  moyens  de  chauffer  le  ré- 
servoir aussitôt  que  la  température  descend  au-dessous  d'une 
certaine  limite. 

On  fait  souvent  servir  à  cet  usage  la  chaleur  perdue  de  la 
chaudière  à  vapeur  qui  alimente  le  moteur  ,  mais  la  quantité 
de  chaleur  ainsi  utilisée  n'est  pas  toujours  suffisante ,  circon- 
stance qui  conduit  quelquefois  à  installer  un  foyer  spécial. 
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Dans  ce  cas,  le  principe  de  l'installation  consiste  à  établir  une 
circulation  continue  de  l'eau  à  réchauffer  entre  le  réservoir  et 
le  foyer,  en  mettant  à  profit  la  différence  de  densité  de  l'eau 
froide  et  de  l'eau  chaude. 

Les  procédés  de  chauffage  affectent  des  formes  très-variées. 

En  Hanovre,  lesréchauffeurs  sont  de  longscylindres  inclinés, 
autour  desquels  circule  la  flamme  d'un  foyer  extérieur;  de  cha- 
cune de  leurs  extrémités. part  un  tuyau  vertical  s'arré  tant,  l'un 
à  la  partie  supérieure,  l'autre  au  fond  du  réservoir  qui  leur  est 
superposé.  Le  cylindre  est  fermé  par  des  couvercles  en  fonte 
boulonnés,  enlevés  de  temps  en  temps  pour  nettoyer  l'intérieur. 

Sur  le  chemin  de  Saint-Pétersbourg  à  Varsovie,  les  deux 
réservoirs  de  chaque  dépôt  communiquent,  par  un  double  sys- 
tème de  tuyaux  en  cuivre  rouge,  avec  un  réchauffeur  vertical  à 
foyer  intérieur;  le  tuyau  de  conduite  des  gaz  chauds  se  divise 
également  en  deux  branches  qui,  après  avoir  traversé  chacun 
des  réservoirs,  viennent  se  réunir  de  nouveau  à  la  partie  supé- 
rieure pour  déboucher  dans  l'atmosphère1. 

Sur  le  chemin  du  Central-Suisse,  l'appareil  de  chauffage  est 
disposé  d'une  façon  analogue.  Le  réchauffeur  se  compose  d'un 
corps  de  chaudière  tabulaire  vertical;  mais  le  foyer,  placé 
directement  au-dessous,  sans  double  enveloppe,  laisse  à  désirer 
au  point  de  vue  d'une  bonne  utilisation  de  la  chaleur. 

Sous  ce  rapport,  on  rencontre,  sur  quelques  lignes  de  France, 
des  installations  qui  nous  semblent  préférables.  Le  fond  du  ré- 
servoir est  muni  d'une  double  enveloppe,  dans  laquelle  vient 
déboucher  le  conduit  des  gaz  chauds,  qui  part  lui-même  d'un 
foyer  cylindrique  vertical  complètement  entouré  d'eau.  Les 
produits  de  la  combustion  traversent  ensuite  la  masse  d'eau  à 
échauffer  par  plusieurs  tuyaux  obliques,  qui  viennent  se  réunir 
pour  déboucher  dans  l'atmosphère  à  la  partie  supérieure.  Deux 
tuyaux  mettent  en  communication  le  réservoir  avec  la  double 
enveloppe  du  foyer,  et  établissent  une  circulation  d'eau  assez 
complète a. 

1  Urgan  filr  die  Fortschrilte  des  Eisenbahnwesens.  1867.  IVe  cahier. 
*  Armonpaud,  Publication  industrielle,  t.  XIV. 
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Sur  la  ligne  de  Stargard  à  Posen,  le  réservoir  d'alimentation 
communique,  par  une  large  tubulure,  avec  une  petite  chau- 
dière horizontale  à  fover  intérieur,  dont  la  cheminée  le  tra- 
verse  dans  toute  sa  hauteur. 

La  circulation  d'eau  est  assurée  par  un  tuyau  supplémentaire 
qui  part  du  fond  du  réservoir  et  débouche  à  la  partie  inférieure 
de  la  chaudière.  Aveccettedisposition,quaranteminutessuffisent 

pour  échauffer  jusqu'à  l'ébullition  7  à  8  mètres  cubes  d'eau 

Accessoires  des  réservoirs.  —  Tuyaux  de  prise  deau.  — 
Colonnes  alimentaires.  —  Lorsque  adoptant,  pour  le  plan  de 
la  station  d'alimentation,  la  disposition  représentée  par  ia 


Fig.  514.    Distribution  d'eau  par  un  réservoir  attenant  h  In  roio  principale. 

figure  oli,  on  place  le  bâtiment  du  réservoir  H  à  l'alignement 
du  quai,  l'eau  descend  directement  du  réservoir  dans  le'ten- 
der;  on  adapte,  à  cet  effet,  au  réservoir,  un  tuyau  de  distri- 
bution muni  d'une  soupape  et  faisant,  saillie  sur  la  paroi  du 
chAteau-d'cau  *. 

Les  tendera  peuvent  être  munis  d'un  panier  de  remplissage, 
placé  dans  l'axe,  ou  de  deux  paniers  disposés  à  l'arrière,  vers 
les  bonis  longitudinaux  (356). 

Dans  le  premier  cas,  le  tuyau  de  distribution  de  l'eau  doit 
atteindre  l'aplomb  de  l'axe  de  la  voie  et,  par  conséquent,  mettre 
obstacle  à  la  circulation  des  trains.  Ce  tuyau  ne  peut  donc  être 
maintenu  fixe  dans  sa  position  pour  l'alimentation,  —  il  doit 
s'effacer  le  long  du  réservoir  à  l'aide  d'une  rotule. 

1  Rolirbeck,  Etsenbahn  Zeitung,  X  Jahrgang,  n°  30. 
1  On  donne  quelquefois  à  cette  disposition  le  nom  bizarre  de  gruc- 
applique,  <jui  n'a  aucun  sens. 
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Dans  le  second  cas,  il  suffit  que  le  tuyau  de  distribution  s'ap- 
proche du  plan  tangent  aux  parois  des  véhicules.  Dans  cette 
position,  il  n'est  pas  atteint  par  le  train  et  peut,  en  consé- 
quence, être  fixé  à  demeure  sans  nécessiter  la  complication 
d'un  joint  de  rotation. 

A  ce  tuyau  fixe,  en  saillie  de  0w,7o  sur  la  paroi  du  réservoir, 
est  liée  une  manche  en  cuir  qui  descend  obliquement  dans  le 
panier  du  tender.  —  Quand  le  remplissage  est  achevé,  la 
manche  retirée  du  panier  est  appliquée  contre  la  paroi  du  ré- 
servoir et  s'égoutte  dans  une  auge,  qui  déverse  son  eau  dans 
un  canal  d'écoulement  (Nord-France). 

Sur  les  lignes  du  Hanovre,  on  rencontre  des  tuyaux  de  dis- 
tribution dont  les  bras,  munis  d'une  double  articulation,  peu- 
vent se  développer  de  manière  à  atteindre  les  tenders  placés  sur 
les  rails  voisins  de  la  voie  contiguë  au  réservoir. 

Le  maintien  de  ces  tuyaux  à  grande  portée  exige  un  système 
assez  compliqué  de  tirants  et  demande  une  grande  résistance 
de  construction  pour  tenir  ce  porte-à-faux  de  5  mètres.  Quoi 
qu'il  en  soit,  c'est  une  solution  intéressante  dans  certains  cas 
particuliers. 

Le  bâtiment  se  trouve-t-il,  au  contraire,  à  une  certaine  dis- 


Fig.  515.    Distribution  d  eau  par  une  colonne  alimentaire. 

tance  de  la  voie,  il  faut  avoir  recours  aux  colonnes  d'alimenta- 
tion, ou  grues  hydrauliques  à  colonne,  appareils  que  Ton 
installe  à  proximité  de  la  voie  à  desservir.  Dans  la  figure  515, 
la  colonne  G  déverse  son  eau  dans  le  tender  arrêté  sur  la 
fosse  F.  Gomme  les  tuyaux  de  distribution  adaptés  aux  châ- 
teaux-d'eau, ceux  adaptés  aux  colonnes  alimentaires  seront 
articulés  ou  fixes,  suivant  la  position  des  paniers  des  tenders. 
t.  m.  39 
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Les  colonnes  d'alimentation  sont  réunies  aux  réservoirs  par 
des  conduits  en  fonte  d'un  diamètre  suffisant  pour  débiter  en 
quelques  minutes  la  quantité  d'eau  nécessaire  à  l'approvision- 
nement de  la  machine.  Cette  condition  n'est  pas  toujours  facile 
à  remplir;  tel  cas  se  présente  où  la  grande  distance  qui  sépare 
les  deux  appareils  et  la  faible  différence  de  niveau  qui  produit 
l'écoulement  ne  permettront  d'atteindre  le  résultat  demandé 
qu'en  adoptant  des  diamètres  de  tuyaux  hors  de  toute  propor- 
tion avec  le  but  à  atteindre.  La  difficulté  est  tournée  en  surmon- 
tant la  colonne  d'alimentation  d'un  réservoir  de  6  à  10  mètres 
cubes  de  capacité.  Dès  lors,  il  suffira  de  calculer  le  diamètre 
du  tuyau  de  conduite  pour  que,  dans  l'intervalle  du  passage  de 
deux  trains  consécutifs,  ce  réservoir  supplémentaire  puisse  être 
complètement  rempli. 

Quelle  que  soit  la  disposition  employée,  l'orifice  du  tuyau  de 
distribution  d'eau  doit  être  fermé  par  une  soupape  disposée  de 
manière  à  ce  que  le  mécanicien  puisse  la  manœuvrer  de  la  plate- 
forme de  sa  machine. 

En  étudiant  l'établissement  de  ses  distributions  d'eau,  l'in- 
génieur ne  négligera  pas  d'en  disposer  les  parties  exposées  à 
l'influence  atmosphérique  de  manière  à  pouvoir  les  vider  oom- 
plétement  quand  l'écoulement  a  cessé,  afin  de  les  soustraire  à 
l'action  de  la  gelée.  Dans  le  même  but,  il  assurera  le  chauffage 
des  colonnes-réservoirs  en  y  adaptant  un  système  analogue  :i 
celui  des  réservoirs  principaux,  pour  y  maintenir,  pendant 
l'hiver,  la  température  de  l'eau  à  20"  ou  '2'\''  centigrades  (3o8). 

421  .  Construction  c*t  entretien  «les  appareils  de  distribution 

d>au.  —  Réservoirs.  —  Traçons  en  quelques  mots  le  pro- 
gramme à  suivre  lorsqu'il  s'agit  d'établir  cette  catégorie  d'ap- 
pareils : 

—  Construction  simple  et  économique  ; 

—  Commodité  d'accès  à  toutes  les  parties,  afin  de  réduire  les 
frais  d'entretien  et  de  faciliter  les  réparations  ; 

—  Précautions  à  prendre  contre  lï  vaporation  ou  le  froid  au 
moyen  de  couvertures,  d'enveloppes  et,  au  besoin,  d'appareils 
de  chauffage  dans  les  pays  où  le  froid  est  rigoureux; 
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—  Elévation  suffisante  au-dessus  des  rails  pour  donner  un 
écoulement  rapide  de  l'eau  à  l'extrémité  du  tuyau  de  distribu- 
tion, malgré  les  pertes  de  charge  résultant  des  frottements  dans 
la  conduite. 

Formes  et  matières  employées.  —  La  première  de  ces  con- 
ditions nous  conduit  à  étudier  la  construction  du  réservoir,  au 
point  de  vue  de  la  forme  et  de  la  matière  à  employer. 

La  forme  cylindrique  satisfait  le  mieux  aux  conditions  d'éco- 
nomie et  de  résistance,  ainsi  qu'il  est  facile  de  s'en  rendre 
compte  en  considérant  qu'elle  répond  au  minimum  de  surface 
d'enveloppe  pour  un  même  volume;  d'autre  part,  l'égalité  de 
résistance  des  parois  verticales  qui  résulte  de  la  forme  adoptée 
permet  la  suppression  de  tous  tirants  diagonaux.  Enfin,  les 
fonds  sphériques  offriront  également  une  supériorité  incontes- 
table sur  les  fonds  plats ,  ces  derniers  exigeant  de  fortes  arma- 
tures ou  un  soutènement  par  supports  qui  gênent  l'accès  et 
l'examen  des  différentes  parties  du  réservoir,  tandis  que  les 
premiers  trouvent,  dans  leur  constitution  même,  une  résistance 
suffisante  et  sont  accessibles  en  tous  leurs  points. 

L'emploi  de  la  tôle  se  prête  particulièrement  à  l'exécution  de 
cette  forme  économique,  et  quoique  certains  ingénieurs,  se 
basant  sur  l'altérabilité  de  cette  matière  au  contact  de  l'eau, 
croient  pouvoir  donner  la  préférence  aux  réservoirs  carrés  en 
plaques  de  fonte  boulonnées,  la  résistance  de  la  tôle,  qui  permet 
de  réduire  l'épaisseur  des  parois  et  de  diminuer  ainsi  le  poids 
du  réservoir,  la  facilite  de  réparations  qui  résulte  de  son  emploi, 
et  enfin  la  possibilité  do  la  soustraire  à  l'action  de  la  rouille  par 
une  couche  de  peinture  extérieure  et  intérieure  convenablement 
entretenue,  nous  font  considérer  cette  matière  comme  supé- 
rieure à  toute  autre  pour  la  construction  des  réservoirs.  La 
figure  516  représente  un  réservoir  cylindrique  et  h  fond  sphé- 
rique,  en  tôle,  de  150  mètres  cubes,  construit  suivant  la  dis- 
position en  question. 

Construction.  —  La  partie  cylindrique  est  formée,  comme 
on  peut  le  voir  sur  la  figure  517,  qui  représente  une  coupe  ver- 
ticale de  la  paroi  du  même  réservoir,  d'une  suite  d'anneaux  en 


Digitized  by 


612  ATELIERS,  DÉPOTS,  ALIMENTATION. 

tôle  de  i",0o0  de  hauteur  et  de  deux  diamètres  différents,  em- 
boîtés les  uns  dans  les  autres  avec  recouvrement  de  O^OiO. 
L'épaisseur  des  anneaux,  proportionnelle  à  la  hauteur  de  charge 
d'eau  qu'ils  ont  à  supporter,  augmente  naturellement  de  haut 
en  bas,  et  se  détermine  à  l'aide  de  la  formule  suivante  : 

H^xJ) 

dans  laquelle  e  représente  l'épaisseur  de  l'anneau  considéré; 
H,  la  pression  par  unité  de  surface  due  à  la  hauteur  de  la 


Fig  310.    Réservoir  en  tôle  h  fond  fpuérique.  (Midi «Ouest.)  Échelle  — . 


colonne  d'eau  au-dessus  du  plan  inférieur  de  l'anneau  ; 

D,  le  diamètre  intérieur  du  réservoir  ; 

R,  la  tension  maxima  par  unité  de  surface  à  laquelle  on  vou- 
dra faire  travailler  la  tôle  employée  K 

Le  fond,  qui  affecte  la  forme  d'une  calotte  sphérique  dont  la 

1  11  importe  de  ne  pas  prendre  pour  valeur  de  R  avec  des  tôles  de  qua- 
lité ordinaire  plus  du  dixième  de  la  charge  de  rupture  ;  on  fera  donc  bien 
de  ne  pas  compter  sur  plus  de  3  à  4  kilogrammes  par  millimètre  carré. 
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hauteur  est  généralement  4/8  à  4/9  du  diamètre,  est  formé  de 
deux  segments  concentri- 
ques dont  l'épaisseur  est  la 
même  que  celle  de  l'anneau 
inférieur  ou  mieux  un  peu 
plus  forte. 

Le  bord  supérieur  du  cy- 
liudre  est  consolidé  par  une 
cornière  circulaire,  néces- 
saire pour  empêcher  les  dé- 
formations des  parois  qui,  vu 
leur  faible  épaisseur,  se- 
raient, sans  cela,  trop  flexi- 
bles. 

A  l'extérieur  de  la  virole 
inférieure,  on  rive  une  se- 
conde cornière  qui  sert  à 
soutenir  le  réservoir  sur  son 
support,  suivant  la  disposi- 
tion indiquée  sur  la  fig.  517. 

Dans  l'exemple  en  ques- 
tion, l'épaisseur  des  tôles 
passe  par  la  série  suivante  : 

Fond  sphérique   0m,007 

1er  anneau   0  ,006 

2«     —    0  ,005 

3«     —    0  ,004 

4»     —    0  ,004 

S«     —    0  ,003 

Nous  rappellerons  ici  que 
le  travail  de  la  chaudronnerie 
doit  être  conduit  avec  soin  ; 
que  les  trous  des  rivets  doi- 
vent être  bien  exactement 

t      j  >  Fig.  517.    Coupe  verlifnlc  du  résenrolr  h  fond 

centres,  de  manière  a  se  cor-     tpbériquo  en  iôic,  et  de  ion  apport  en  r<  m». 
respondre    rigoureusement  Ech«Ue 
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après  le  montage,  forés  à  la  machine  à  percer  et  non  pas  à  la 
poinçonneuse  ;  et  qu'cnlin  il  convient  de  placer  les  feuilles 
de  tole  de  manière  qu'elles  travaillent  dans  le  sons  du  la- 
minage La  rivure  doit  être  faite  également  avec  le  plus 
grand  soin.  Aussitôt  que  le  travail  est  achevé,  et  après  en  avoir 
vérifié  la  bonne  exécution  par  un  remplissage  provisoire,  on 
recouvre  l'extérieur  et  l'intérieur  d'une  ou  deux  couches  de 
peinture  au  minium,  sur  lesquelles  on  passera,  à  l'extérieur, 
une  teinte  de  fond  (grise  ou  noire). 

Le  prix  de  revient  d'un  réservoir  en  tôle  peut  s'établir  de  la 
manière  suivante  : 


RÉSERVOIR  DE  50  METRES  CUBES. 

Matières. 


Prix  moyen 

pour 

100  kilogr. 

Tôles   

1  653k 

35*,00 

578f,55 

330 

25  ,00 

82  ,50 

88 

60  ,00 

52  ,80 

101) 

70  ,00 

70  ,00 

2  njk 

713r,85 

7l3f,85 

Main- 

■d'œuvre. 

Main-d'œuvre  à  râtelier. 

265f,00 

.     200 ,00 

*65',00 

465,00 

465,15 

Prix  de  revient  total 

i  644f,00 

ou  par  100  kilogrammes,  0f,75. 


Dans  le  cas  où  l'on  voudrait  galvaniser  les  fers,  on  ajouterait 

la  dépense  y  relative,  soit  : 

Fers   2  07U  à   0f,15   .M5r,60 

Hivets  .    88   à   0  ,30   26 ,40 

342f,00 

1  A  l'appui  de  cette  recommandation,  que  nous  avons  déjà  indiquée  au 
sujet  <ie  la  construction  des  chaudières  de  locomotives  (356),  nous  rappel- 
lerons que  M-  Stephcnson,  ayant  soumis  à.  des  essais  de  traction  <l<  >  tôles 
de  12œ,".T  à  16mBVi,  a  trou\.  pour  la  valeur  de  la  résistance  à  la  rupture 
3137  kilogrammes  par  centimètre  carré,  dans  le  sens  du  laminage,  et 
seulement  2  iii»>  kilogrammes  par  centimètre  carré  dans  le  sens  perpendi- 
culaire. 


a. 


Tablenu  des  poids  des  réservoirs  cylindriques  à  fond  splierique 
de  10©,  ItS  et  ISO  mètres  eubes. 


Contenance  des  réservoirs. . . , 
Diamètre  intérieur  maximum , 
Hauteur  des  parois  verticale* 


DESIGNATION  DES  PIÈCES. 


I    -  Tôles. 

Tôles  rectangulaires  de  I  s», 6105  de  largeur. 

I  »•  050  de  hauteur  et  mu.. m.  {  d'épaisseur. 
Tôles  tertangulaircs  de  l>»,OI05de  largeur, 

l«".050  de  bnuli-ur  et  »•»  U04  d'épaisseur. 
Tôle»  reclan  ru  latres  de  1 '»  01 05  de  largeur. 

I"<.050  ,|,  hauteur  et  0>», 005  d'épaisseur. 
Tôles  trapézoïdes  de  1  •* .0I2&  de  irraude 

hase.  Ont.yril  de  petite  base.  1»«.259  de 

hauteur  et  Om.006  d'épaisseur  

Tôles   trapézoïdes  de   I  <»«.9i»  de  grande 

husc   .i.i.'.i  de  petite  base  I  »>  i  \ .  dè 

lia-lt  ur  et  0<",nijl,  d'épaisseur  

Tôles  rectangulaires de  i     0ll)5  de  largeur, 

l*v,6M  <le  hauteur  et  0"1  .UQtb  d'épaisseur. 
Tôles  trapézoïdes  de  I>".0I15  de  grande 

base.  0'",|lj|  de  petile  base.  {•-:!'<:>  de 

.hauteur  et  de  l)n«.UU7  d'épaisseur  

Tôles  Irapezonies  de  I.U40  de  grande  ba*e. 

0*.669  de  petite  base,  tlm.244  de  hauteur 

etO«i.oti7  d'épaisseur  

Fond  rond  de  1««»,371  de  diamètre  développé. 


I'u:cis  total  Jis  tôles. 


Cnrnièr 


■  I.  —  l'urulrrsi. 

ipérieure  de  60/60  mm  el  0",006 5 

d'épaisseur  moyen ue  

Coiniere  Intérieure  du  fond  du  réservoir  de 
mu.  eldeO'.UI  lâd'epais.  moyenne. 
I  .or  nié  ru  extérieure  du  rond  du  réservoir  de 
(UOjtOO  mm.  et  de  u  »,ul  ,  ,  U'epauseur 
moytooe  ;  


Poiik  lyt.il  des  coroières. 
III.  —  Hlvet*  «  I  boulous. 

Rivels  de  10  mm   pour  cornière  du  haut 

entre-léte  et  mure,  lu  ma.)  

Hiveis  de  I  II  mm.  pour  les  ir*  et  i"  rangs 
(entre-léte  el  rivure,  8  7  el  8  mm.) .... 
Rivets  de  12  mm.  pour  les  2».  I  •  el  4«  runes 

(entre  léle  el  mure.  ».  0  el  10  mm 
Hiveis  de  i5  mm.  pour  les  tôles  du  fond 

(enlre-léie  el  rivure.  13  mm   

Rivels  de  12  mm  pour  les  4  •  el  !>"  rangs 

entre  tôle  et  mure,  12  el  12  mm.)... 
Rivets  de  15  mm.  pour  l>>a  tôlas  du  fond 

entre-léte  el  rivure.  14  mm   

Rivels  de  18  mm.  pour  le*  cornières  du  fond 

(entre-léte  el  ri  »ure.  33  mm         ...  ,J# 

Riveu  de  18  mm  pour  les  cornière*  au  fond 

tentn  :  .•  el  rivure.  31  mm.)  

Rivets  de  IH  ami  |  nur  la  rornière  inlericure 

du  fond  (enlre-lele  el  rivure.  2(1  mm.  \. 
Hi»els  de  18  mm  pour  la  cornière  intérieure 
du  fond  '.entre-  lexe  et  rivure  .....  f... 
Roulons  reliant  la  cornière  eiiérieure  du  té 

servoir  a  la  couronne  en  fonte  

Boulons  reliant  les  segments  de  la  couronne 
en  fonte  entre  eux  

Poids  total  des  rivels  cl  boulons. 

INjids  total  du  fer  

l'uids  des  2  segmenls  en  Coule  [à  130  k.  l'un  ■ 


Poids  total  du  réservoir. 


100  m.  c. 
8  •••.000 
3~,070 

125  m.  c 
8», 000 
4'»  ,080 

150  m.  c. 
8>*.000 
5w,000 

Nom- 
bre. 

Poids. 

Nom- 
bre. 

Poids. 

Nom- 
bre. 

Poids. 

k. 

à. 
K. 

S- 

k. 

12 

475 

12 

475 

ta 

475 

12 

032 

«i 

1205 

24 

1265 

12 

l'JO 

12 

"on 

12 

7'JO 

12 

024 

12 

021 

— 

— 

«i 

u 

4  1  1 

É 
11 

L  H  i 

1  •  l 

12 

050 





12 

1060 

1 

78 

1 

75 

G 
1 

5:.0 

NI) 

3470 

4000 

5IU0* 

1  H  U  1  ■ 
1  0  0  1 M 

I2.i 

lit    U  Itf 

1  «Î  \ 
1  ~  -  ' 

1  »,f*o 

1X9 

É  U  Mil. 
1  S  .  -  • 

30U 

au  u  f  a 

IN, 840 

•J  11  i  X 

AU   Cl  C  *' 

1  0,0(0 

300 

18,083 

410 

I8.H83 

410 

18,883 

410 

8S5 

835 

835~ 

240 

5,520 

240 

5.520 

240 

5,520 

1041 

22.068 

1041 

• 

22,00* 

1044 

22.U08 

750 

20.838 

(Mi 

53,0  «8 

1512 

54,2  vn 

8U8 

5u  574 

808 

00, 101 

— 

— 

— 

— 

MO 

28.726 

808 

62,474 

420 

63.000 

420 

ûi.luO 

420 

I...360 

420 

.Vi.tOO 

420 

51.0011 

420 

54,600 

48 

27,000 

48 

27.U00 

48 

27,000 

36 

21.000 

11,000 

3U 

21.000 

277  nui) 

310.MIMI 

343. mou 

1572 
«054 

M  tS 
1 51  2 
8717 

fi:th8 
1572 
7  «40 
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Accessoires  du  réservoir.  —  Supports  et  couverture,  —  Le 
réservoir  représenté  par  la  figure  517  repose  sur  un  cadre  en 
fonte  formé  de  plusieurs  segments  boulonnés  entre  eux,  et  por- 
tant lui-même  sur  une  construction  en  maçonnerie  ou  en  fer, 
à  laquelle  on  donnera  la  hauteur  suffisante  pour  obtenir  la 
pression  d'eau  nécessaire  (3  à  7  mètres  en  général,  ainsi  que 
nous  Tavons  dit  plus  haut).  L'emploi  du  bois  doit  être  proscrit 
dans  ce  cas,  tant  pour  le  cadre  de  support  du  réservoir  que 
pour  la  partie  basse  de  la  construction  elle-même,  en  raison  de 
l'humidité  constante  produite  par  les  fuites  des  conduites  ou  du 
réservoir.  Le  meilleur  support  sera  une  tour  en  maçonnerie 
circulaire  ou  octogonale  lorsqu'elle  ne  doit  supporter  qu'un  ré- 
servoir, rectangulaire  s'il  s'agit  d'en  placer  plusieurs  côte  à 
côte.  L'espace  compris  sous  le  réservoir,  éclairé  par  quelques 
baies  percées  dans  les  murs,  reçoit  le  plus  souvent  la  machine 
alimentaire  et  les  pompes;  il  est  clos  de  manière  à  y  conserver, 
en  hiver,  une  température  suffisante  pour  arrêter  l'action  du 
froid  sur  les  appareils. 

La  partie  haute  de  la  construction  consiste  souvent  en  un 
revêtement  en  planches  fixé  sur  des  consoles  faisant  partie  de  la 
construction  inférieure.  On  maintient  ce  revêtement  à  distance 
des  parois  du  réservoir,  de  manière  à  le  mettre  à  l'abri  de  l'hu- 
midité et  à  laisser,  tout  autour  de  ce  dernier,  un  espace  libre 
suffisant  pour  la  circulation  de  l'air;  on  le  recouvrira  d'une 
légère  toiture  avec  couverture  en  zinc. 

(Iliaque  réservoir  doit  être  muni  d'un  tuyau  de  refoulement, 
d'un  tuyau  d'alimentation  et  d'un  tuyau  de  trop-plein.  Ou  em- 
ploie généralement  à  cet  usage  des  tuyaux  en  fonte  à  brides, 
dont  le  diamètre  intérieur  dépend  des  conditions  de  l'alimen- 
tation. Le  diamètre  du  tuyau  de  refoulement  est  généralement 
égal  aux  deux  tiers  de  celui  du  piston  de  la  pompe;  quant  à 
celui  d'alimentation,  variable  avec  la  longueur  de  la  conduite 
el  la  hauteur  du  réservoir,  il  sera  calculé  pour  débiter  environ 
.%>0  à  60  litres  par  seconde. 

Une  difficulté  se  présente  dans  le  montage  des  tuyaux  pour 
obtenir  des  joints  étanches  entre  ceux-ci  et  le  fond  du  réservoir. 
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tant  en  raison  de  l'inclinaison  de  la  paroi  que  de  l'effet  de  flexion 
qui  se  produit  sous  l'influence  des  variations  de  charge  et  de 
température.  On  évitera  ces  inconvénients  en  formant  la  partie 
centrale  du  fond  du  réservoir  par  une  plaque  circulaire  en  fonte 
de  im,20  de  diamètre,  recevant  les  brides  de  toutes  les  colonnes 
qui  doivent  traverser  le  fond,  d'autre  part  en  remplaçant  les 
joints  au  mastic  ou  au  plomb  par  des  rondelles  en  caoutchouc 
maintenues  dans  une  rainure  pratiquée  à  la  surface  des  brides. 
L'emploi  de  ces  rondelles  donne  aux  joints  une  compressibilité 
suffisante  pour  céder  à  la  pression  du  fond  du  réservoir,  et  per- 
met, en  outre,  d'appliquer  des  tuyaux  bruts  de  fonte  en  évitant 
le  dressage  des  brides,  opération  toujours  très-dispendieuse, 
mais  rendue  indispensable  par  l'emploi  du  mastic,  si  l'on  veut 
obtenir  un  joint  solide  et  régulier.  Au  point  de  départ  du 
tuyau  d'alimentation,  on  placera  sur  le  fond  du  réservoir  une 
crépine  en  tôle  de  cuivre  perforée,  aûn  de  retenir  les  matières 
étrangères  entraînées  par  l'eau  d'alimentation. 

Sur  le  tuyau  de  trop-plein  viendra  se  brancher  un  tuyau  de 
vidange  aboutissant  à  une  soupape  qui  devra  pouvoir  se  ma- 
nœuvrer de  l'extérieur.  On  disposera  finalement  : 

1°  Sur  le  tuyau  d'alimentation,  un  robinet  à  soupape,  per- 
mettant d'intercepter  au  besoin  les  communications  de  la  pompe 
avec  le  réservoir  ; 

2°  Sur  le  tuyau  de  prise  d'eau,  un  robinet  à  soupape  ma- 
nœuvré de  l'intérieur  .du  bâtiment. 

Soupapes.  —  Obtenir  des  soupapes  parfaitement  étanches 
est  une  condition  toujours  très-difficile  à  réaliser.  11  importe 
donc  de  mettre  le  plus  grand  soin  à  leur  construction,  car  les 
réparations  de  ces  organes  gênent  considérablement  le  service; 
il  faut,  par  conséquent,  s'efforcer  d'en  éloigner  le  plus  possible 
le  retour.  A  ce  point  de  vue,  la  soupape  à  garniture  en  caout- 
chouc est  celle  qui  donne  les  meilleurs  résultats  pour  les  distri- 
butions d'eau  à  la  température  ordinaire. 

Gomme  organe  de  transmission,  une  tige  filetée  avec  volant 
à  manette  offre  l'avantage  de  ne  permettre  qu'une  ouverture  ou 
une  fermeture  graduelle,  et  d'empôcher  les  manœuvres  brusques 
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qui,  produisant  des  coups  de  bélier,  occasionnent  la  rupture 
des  joints  et  quelquefois  même  des  tuyaux . 

Lorsque  les  tenders  viennent  s'alimenter  directement  au  ré-  f 
servoir,  le  tuyau  de  prise  d'eau  traverse  le  mur  du  bâtiment  et 
vient  se  terminer  au  dehors  par  un  tuyau  en  cuivre  rouge  do 
môme  diamètre,  de  i  à  2  mètres  de  long,  dont  l'extrémité  située 
à3m,30  environ  au-dessus  du  niveau  des  rails  reçoit  une  man- 
che en  cuir  ou  en  toile  que  Ton  introduit  dans  le  panier  du 
tender.  Ce  tuyau  est  muni  d'une  soupape  dont  le  volant  de 
manœuvre  doit  ôtre  placé  à  portée  du  mécanicien.  S'agit-il 
d'alimenter  des  tenders  à  un  seul  panier,  le  tuyau  en  fonte  sera 
composé  de  deux  portions  recourbées  à  angle  droit  et  réunies 
par  un  joint  à  presse-étoupe,  de  manière  à  permettre  à  celles 
de  dessous  de  tourner  autour  d'un  pivot  reposant  dans  une 
crapaudine  fixée  au  mur  du  bâtiment. 

Une  lanterne  à  deux  feux  (blanc  et  rouge),  adaptée  sur  l'ap- 
pareil et  pou\ant  tourner  sur  elle-même  en  métme  temps  que 
le  bras  mobile,  servira  de  signal  pendant  la  nuit  pour  indiquer 
la  position  du  tuyau  d'alimentation. 

Colonnes  alimentaires.  —  Les  colonnes  alimentaires  sont 


Fi».  518.   Colonne  alimcoUiire  (Paris  Lyon.)  Echelle  --. 


des  tuyaux  verticaux  boulonnés  par  leur  base  sur  une  plaque 
en  fonte  au  niveau  des  rails,  et  qui,  mises  en  communication 
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avec  le  réservoir  au  moyen  d'une  conduite,  servent  de  prise 
d'eau  pour  l'alimentation  des  tenders.  Leur  diamètre  doit  être 
quelque  peu  supérieur  à  celui  de  la  conduite.  La  plaque  de  fon- 
dation sert  à  rattacher  la  colonne  par  des  boulons  à  un  massif 
de  maçonnerie  fortement  établi  dans  le  sol;  au-dessous  de 
la  plaque  de  fondation,  la  colonne  se  prolonge  en  se  recourbant 
pour  recevoir  l'extrémité  du  tuyau  de  conduite. 

La  partie  supérieure  porte  un  ajutage  latéral  sur  lequel  vient 
s'adapter  une  manche  en  cuir.  La  figure  'il 8  donne  l'en- 
semble d'un  appareil  de  ce  genre.  Quand  l'écoulement  d'eau 
doit  atteindre  l'axe  de  la  voie,  la  colonne  d'alimentation  se 
prolonge  transversalement  en  formant  un  bras  tournant  qui 
s'efface  parallèlement  à  la  voie  pour  livrer  passage  aux  trains. 
La  question  se  complique  alors  d'un  élément  important.  La 
fonction  du  bras  exige  entre  les  deux  parties,  dont  l'une  est  fixe 
et  l'autre  mobile,  un  joint  difticile  à  entretenir.  Le  plus  géné- 
ralement l'un  des  tuyaux  porte  un  stuffing-box  dans  lequel 
l'autre  peut  tourner  à  frottement  doux.  Cette  disposition  est 
celle  que  l'on  peut  voir  sur  la  ligure  520.  La  garniture  en 
chanvre  suiffé  ne  reste  pas  longtemps  étanche  ;  bientôt  il  faut 
resserrer  les  boulons,  puis  finalement  les  remplacer. 

Les  colonnes  d'alimentation  employées  sur  le  chemin  de 
Paris-Lyon-Méditerranée  ont  l'avantage  de  ne  pas  nécessiter  de 
presse-étoupes  ;  elles  se  composent  des  pièces  suivantes  : 

—  Une  colonne  enveloppe  fixe,  en  fonte,  avec  une  plaque  de 
fondation  ; 

—  Une  colonne  mobile,  également  en  fonte,  tournant  à  frot- 
tement doux  dans  la  colonne  enveloppe  par  l'intermédiaire  d'un 
collier  en  bronzé  alésé,  fixé  à  la  partie  supérieure  de  la  colonne 
fixe,  et  d'une  crapaudine  annulaire  et  conique  en  bronze,  fai- 
sant corps  avec  la  plaque  de  fondation  et  le  tuyau  d'amenée  de 
1  eau. 

La  colonne  mobile,  se  termine  à  la  partie  supérieure  par  un 
vase  fermé,  sur  lequel  sont  fixés  le  tube  d'alimentation  en  cuivre 
rouge,  et  un  support  destiné  à  recevoir  une  lanterne. 

Malgré  la  légèreté  du  tube  en  cuivre,  son  poids,  ajouté  à 
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celui  de  la  manche  en  cuir,  produit  un  effort  oblique  sur  le 
collier  et  la  crapaudine  en  bronze.  Il  serait  utile,  pensons-nous, 
de  l'équilibrer  par  un  contre-poids  en  arrière  et  sur  le  prolon- 
gement du  tube  horizontal,  disposition  que  l'on  rencontrait 
dans  la  colonne  alimentaire  des  chemins  d'Alsace. 


Fig.  510.    Colonne  alimentaire.  (Chemin  de  Berg  Mark/  E'iielle  JL , 

Parmi  les  diverses  dispositions  proposées  pour  améliorer 
le  joint  du  bras  mobile ,  nous  citerons  celle  du  Bergisch- 
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Marckische  Eisenbahn,  dont  un  modèle  figurait  à  l'Exposition 
universelle  de  1867,  et  qui  est  représenté  en  coupe  sur  la 
figure  519.  On  peut  lui  reprocher  toutefois  d'exiger  l'emploi 
de  pièces  de  fonte  d  une  forme  un  peu  compliquée,  et,  par 
conséquent,  d'une  fabrication  difficile. 

Outre  la  soupape  de  prise  d'eau  qui  se  place  le  plus  souvent 
à  la  partie  supérieure  de  la  colonne,  il  est  nécessaire  de  séparer 
celle-ci  de  la  conduite  par  un  robinet-vanne,  manœuvré  à  l'aide 
d'une  manivelle.  On  peut  alors,  au  moyen  d'un  robinet  placé 
au  bas  de  la  colonne,,  vider  celle-ci  complètement  après  le 
remplissage  du  tender,  condition  essentielle  pour  empêcher 
la  congélation  de  l'eau  et  la  rupture  de  la  colonne  en  hiver. 
Pour  assurer  l'ouverture  et  la  fermeture  de  ce  robinet,  on  le 
rend  solidaire  avec  la  manivelle  de  la  vanne  ou  bien  on  le  fait 

* 

manœuvrer  par  le  bras  mobile  au  moyen  d'une  transmission 
spéciale.  Sur  certains  chemins,  on  remplace  le  robinet  ordi- 
naire par  un  cylindre  creux  qui  glisse  dans  une  gaîne  venue 
de  fonte  avec  le  tuyau  de  conduite,  et  communiquant  avec  lui 
par  un  petit  ajutage.  Ce  cylindre  monte  et  descend  avec  la 
vanne;  il  porte  une  petite  ouverture  qui,  lorsqu'elle  coïncide 
avec  l'orifice  de  l'ajutage,  donne  passage  à  l'eau  de  la  colonne. 

Il  importe  également  de  placer  à  la  partie  inférieure  de  la 
colonne  une  soupape,  à  laquelle  on  donne  le  nom  de  crachoir , 
destinée  à  céder  sous  la  pression  de  l'eau  lorsque  le  mécani- 
cien ferme  la  soupape  de  prise  d'eau  ;  sans  cette  précaution,  il 
se  produit  un  coup  de  bélier  capable  de  briser  la  conduite  ou 
la  colonne. 

Pour  faciliter  l'entretien  des  colonnes  d'alimentation,  nous 
recommandons  les  précautions  suivantes  : 

—  Ménager  sous  la  plaque  de  fondation  un  vide  de  hauteur 
et  de  largeur  suffisantes  pour  que  les  ouvriers  puissent  y  tra- 
vailler à  l'aise  en  montage  et  en  réparation  ;  ce  vide  doit  être 
accessible  du  regard  établi  à  côté  de  la  colonne  ; 

—  Disposer  tous  les  assemblages  de  manière  à  permettre  le 
démontage  de  chaque  pièce  principale  sans  nécessiter  celui  des 
pièces  voisines  ; 
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—  Concentrer  autant  que  possible  sur  un  point  de  l'appareil 
tous  les  organes  susceptibles  de  dérangement,  tels  que  valves, 
clapets,  soupapes,  afin  de  pouvoir  les  visiter  rapidement  en  en- 
levant une  plaque  de  recouvrement  librement  accessible  et  in- 
dépendante de  toutes  les  autres  pièces. 

Pour  prémunir  les  colonnes  contre  les  effets  du  froid  en 
hiver,  on  les  recouvre  d'un  manteau  de  paille  enduite  d'argile. 

Colonnes-réservoirs,  — Nous  savons  que  ce  genre  d'appareils 
doit  satisfaire  aux  conditions  suivantes  : 

—  Contenir  une  quantité  d'eau  au  moins  égale  à  celle  d'un 
tender  ; 

—  Communiquer  avec  le  réservoir  principal  par  un  tuyau 
de  conduite  pouvant  débiter  assez  d'eau  pour  que  dans  l'inter- 
valle du  passage  de  deux  trains  le  réservoir  soit  rempli  h 
nouveau  ; 

—  Être  muni  d'un  appareil  de  chauffage  permettant  de 
maintenir  toujours  la  température  de  l'eau  à  un  degré  assez 
élevé  pour  éviter  la  congélation  dans  les  tuyaux  ou  dans  le 
réservoir,  et  donner  aux  tenders  de  l'eau  à  20p  ou  2  V  centi- 
grades. 

La  figure  320  montre  le  type  de  colonne-réservoir  employé 
sur  le  chemin  de  fer  de  l'Ouest,  et  qui  répond  assez  bien  à  ces 
diverses  conditions.  La  partie  supérieure  A  du  dessin,  celle 
qui  comprend  le  réservoir,  représente  une  coupe  faite  suivant 
un  plan  vertical  perpendiculaire  à  la  voie  ;  la  partie  inférieure  B 
est  la  coupe  de  la  base  de  la  colonne  et  du  foyer,  par  un  plan 
vertical  parallèle  à  la  voie,  et  en  conséquence  perpendiculaire 
au  premier. 

La  colonne  proprement  dite ,  en  fonte ,  reçoit  à  sa  base 
le  tuyau  de  conduite  partant  du  réservoir  principal,  et  ren- 
ferme un  petit  foyer  en  tole ,  dont  les  gaz  s'échappent  par 
deux  tuyaux  verticaux  jusque  dans  le  réservoir  placé  au-dessus 
de  la  colonne,  et  de  là  dans  l'atmosphère,  après  avoir  traversé 
la  masse  d'eau  dans  toute  sa  hauteur.  Les  parois  du  réservoir 
sont  en  tôle;  un  plateau  circulaire,  venu  de  fonte  avec  la  co- 
lonne à  laquelle  il  est  réuni  par  huit  nervures,  sert  de  fond  à 
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la  cuve  en  tôle  ;  il  porte,  du  côté  de  la  voie,  la  soupape  de  prise 
d'eau,  dont  la  tige  de  manœuvre  se  termine  par  un  volant  placé 
à  portée  du  mécanicien.  Au-dessous  de  la  soupape,  on  voit  le 
joint  presse-étoupe,  qui  réunit  la  partie  fixe  du  tuyau  avec  le 
bras  mobile;  ce  dernier,  au  moyen  d'une  gorge  pratiquée  dans 
la  bride  qui  le  termine  et  sur  laquelle  s'enroule  une  chaîne 
sans  fin,  imprime  en  tournant  un  mouvement  de  rotation  à  une 
lanterne  à  feux  colorés,  qui  indique,  pendantla  nuit,  la  position 
du  bras  par  rapport  à  la  voie.  —  La  contenance  du  réservoir 
est  de  6  mètres  cubes. 

DIMENSIONS  PRINCIPALES. 


Hauteur  totale,  a   6«\900 

Hauteur  de  la  colonne,  6  :   3  ,200 

Hauteur  du  réservoir,  c                              . .  2  ,250 

Diamètre  moyen, /.   1,745 

Hauteur  de  la  manivelle  de  soupape  et  du  tuyau 

d'alimentation,  d   3  ,300 

Distance  de  l'orifice  du  tuyau  à  Taxe  de  la  co- 
lonne, f   2  ,050 


Dans  certaines  stations  du  chemin  du  Nord,  la  colonne-ré- 
servoir, placée  sur  un  quai  intermédiaire,  porte  deux  tuyaux 
d'alimentation  pouvant  desservir  ainsi  les  trains  marchant  en 
sens  opposés. 

422.  Tuyaux  de  conduite.  —  Les  tuyaux  qui  constituent 
l'ensemble  d'une  distribution  d'eau  établissent  une  communi- 
cation permanente  entre  le  réservoir  et  les  différentes  colonnes 
d'alimentation  situées  quelquefois  assez  loin  du  château  d'eau  ; 
c'est  le  cas  le  plus  général.  Mais  indépendamment  de  ce  service 
spécial,  la  conduite  est  souvent  appelée  à  desservir  différentes 
parties  de  la  station  :  —  remises  de  locomotives,  —  remises  de 
wagons,  —  ateliers  de  réparation,  cours  et  bâtiments  de  la 
station  (service  des  voyageurs  et  des  marchandises).  —  Cette 
installation  peut  donc  faire  l'objet  d'une  étude  importante  con- 
fiée aux  soins  de  l'ingénieur;  nous  ne  pouvons  lui  donner  ici 
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tous  les  détails  relatifs  à  ce  genre  d'établissements 1  ;  il  suffira 
d'en  indiquer  les  conditions  générales. 

Tracé  de  la  conduite.  —  Dans  la  fixation  du  tracé,  on  cherche 
à  réduire  autant  que  possible  la  longueur  de  la  conduite  en 
réunissant  les  divers  points  à  desservir  par  des  lignes  droites. 
D'autre  part,  il  importe  de  réduire  au  minimum  le  nombre 
des  types  différents  de  tuyaux.  Enfin,  on  doit  éviter  les  coudes 
et  les  changements  brusques  de  direction,  qui  produisent  des 
pertes  de  charge  considérables. 

Partant  de  ces  principes,  nécessairement  subordonnés  au 
plan  général  de  la  station,  le  tracé  sera  mené  dans  son  pins 
long  parcours  en  dehors  des  voies  principales,  maintenu  entre 
les  voies  les  moins  fréquentées;  quand  il  faudra  traverser  les 
voies,  ne  pas  les  prendre  en  écharpe,  mais  normalement,  afin 
de  réduire  la  longueur  de  voie  à  remanier  en  cas  de  réparation 
dans  la  conduite  ;  aux  changements  de  direction,  établir  des 
coudes  à  grands  rayons  et  des  regards  pour  y  faciliter  les 
réparations. 

Calculs  des  dimensions  des  tuyaux.  —  Le  mouvement  de 
l'eau  dans  les  tuyaux  produit  un  frottement  du  liquide  contre 
les  parois  qui  diminue  d'une  certaine  quantité  la  vitesse  due  à 
la  charge  initiale  déterminant  l'écoulement.  Des  expériences 
entreprises  à  diverses  époques  par  plusieurs  ingénieurs  distin- 
gués ont  servi  à  établir  des  tableaux  donnant  les  débits  et  les 
pertes  de  charge  correspondant  à  des  charges  initiales  et  des 
diamètres  connus.  Ces  tableaux  permettent  de  résoudre  toutes 
les  questions  qui  peuvent  se  présenter  dans  l'étude  d'une  dis- 
tribution d'eau  : 

—  Calculer  la  hauteur  de  charge  nécessaire  pour  produire 
à  l'extrémité  d'une  conduite  de  longueur  et  de  diamètre  donnés 
un  débit  déterminé. 

—  Déterminer  le  diamètre  à  donner  à  une  conduite,  connais- 
sant sa  longueur,  la  charge  initiale  et  le  débit  à  l'extrémité 
libre. 

1  Consulter  los  ouvrages  «lo  MM.d'Aubuisso»,  Dupuis,  Darcy,  Mary,  etc. 
t.  m.  40 
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—  Fixer  le  débit  d'une  conduite,  connaissant  son  diamètre, 
sa  longueur  et  la  charge  initiale. 

Nous  remarquerons  que  la  perte  de  charge  due  au  frottement 
croît  avec  la  vitesse  et  en  raison  inverse  du  diamètre  du  tuyau. 
Il  y  aura  donc  lieu,  chaque  fois  qu'il  se  présentera  à  résoudre 
une  question  de  celte  espèce,  d'examiner  s'il  ne  sera  pas  plus 
économique  d'augmenter  la  résistance  et  le  travail  de  la  force 
motrice  en  réduisant  le  diamètre  de-  tuyaux,  plutôt  que  d'em- 
ployer une  large  conduite  dont  les  frais  d'établissement  seront 
généralement  plus  coûteux. 

Supposons  qu'il  s'agisse  d'établir  une  conduite  de  h  300  mè- 
tres devant,  débiter  0nsc,0 1 1 -57  par  seconde,  soit  Hmfi8t  à 
l'heure.  Les  tables  indiquent  pour  ces  conditions  et  pour  une 
vitesse  de  tm,2(>l3,  a>ec  une  perte  de  charge  par  mètre  de 
()m,02l3,  le  diamètre  de  0m,108.  Le  travail  correspondant  par 
seconde  sera  de  : 

0"%0H57  X  iOOO  X$lmfi9==iOWt*m&, 

soit  en  chevaux,  H**"  ,J25. 

En  admettant  que  la  consommation  par  cheval  et  par  heure 
soit  de  3  kilogrammes,  et  que  le  prix  du  combustible  soit  de 
2l)  francs  la  tonne,  la  dépense  annuelle  en  combustible  pour 
un  travail  de  douze  heures  par  jour  sera  de  4  0  W,l2. 


D'autre  part,  le  mètre  de  conduite  de  0m,lO8  revenant  à 

|[jf,30,  la  dépense  d'installation  sera  de   fi;>  700f,00 

En  ajoutant  le  prix  d'achat  de  l'excédant 'de  14C*»«T-,1 2.*i 
à  donner  aux  machines  \  à  raison  de  1  200  fr.  par 

cheval   33  900,00 

On  aura  pour  total   99  090f,00 

Frais  annuels  :  intérêt  à  o  pour  100   \  0;>9f,.'i0 

Dépense  de  combustible   4  040  ,00 

Total   9  599',;Î0 


1  Un  suppose  deux  machines  d'égale  force  pouvant  se  suppléer  l'un»' 
l'autre  en  cas  de  réparations. 


Digitized  by  Google 


ALIMENTATION  l»ES  MACHINES 


027 


Si,  d'autre  part,  nous  choisissons  dans  le  môme  tableau  un 
diamètre  de  0m,435  correspondant  à  une  vitesse  de  0m,8073 
et  donnant  une  perte  de  charge  de  0ra,007i3  et  que  nous  ap- 
pliquions le  môme  raisonnement,  nous  trouverons  pour  les 


frais  d'établissement  de  la  conduite  : 

4  300  mètres  à  raison  de  I7f,3."»  par  mètre   74  820f,00 

Excès  de  puissance  des  machines,  9«*«%46   H  3.i2  ,00 

Total   86  172', 00 

Frais  annuels  :  Intérêt  à  o  pour  tOO   4  308f,60 

Dépense  de  combustible  ~.   i  oj3  ,80 

Total   li  862f,  iO 


On  voit,  par  l'inspection  de  ces  résultats,  que  la  conduite 
de  0m,13;i,  mulgré  son  prix  d'achat  plus  élevé,  donnera  finale- 
ment une  économie  annuelle  de  3  700  francs.  Cet  exemple 
montre  suffisamment  l'importance  de  la  question  pour  que  nous 
n'ayons  pas  besoin  d'y  insister  plus  longtemps. 

Forme  et  nature  des  tuyaux.  —  La  fonte,  la  tôle  et  le  plomb 
sont  employés  à  la  fabrication  des  tuyaux,  mais  les  tuyaux  en 
fonte  sont  les  plus  importants  par  la  variété  de  leurs  applications. 
Le  plomb  est  spécialement  réservé  pour  les  petites  conduites 
de  0m,030  à  0m,050  de  diamètre  ;  la  tôle,  promptement  altérée 
par  l'eau,  ne  peut  ôtre  employée  à  cet  usage  que  revôtuc  d'une 
couche  de  bitume  mais  ce  genre  de  tuyaux  ne  s'applique  avec 
avantage  que  pour  des  conduites  d'un  grand  diamètre —  0m,600 
à0,n,800,  —  alors  qu'il  devient  difficile  d'obtenir  des  tuyaux 
en  fonte  d'épaisseur  régulière  sans  augmenter  de  beaucoup 
leur  poids. 

On  trouve,  dans  certaines  localités,  des  tuyaux  en  poterie 
très-résistants,  qui  fournissent  le  moyen  d'établir  à  frais  ré- 
duits des  conduites  d'eau  réclamant  peu  d'entretien,  à  la  con- 
dition que  le  sol  qui  les  porte  ne  soit  point  sujet  aux  tasse- 
ments. 

« 

1  Tuyaux  en  tôle  bitumée,  système  Chamcrov  et  O. 
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Les  assemblages  des  tuyaux  en  fonte  seront,  en  général,  à 
emboîtement,  sauf  une  certaine  proportion,  qui  seront  simple- 
ment à  brides  ou  à  compensation,  afin  de  faciliter  les  répara- 
tions (lre  partie,  ch.  VII,  §  m,  240). 

Les  tuyaux  en  fonte  se  trouvent,  dans  la  plupart  des  usines, 
avec  des  diamètres  déterminés,  qu'il  importe  de  connaître,  afin 
d'éviter  des  frais  de  modèles. 

Les  plus  usités  sontceux  deOm,08i ,  0œ,108, 0"J  3S  etOm,162. 
Le  tableau  suivant  donne,  pour  chacun  d'eux,  la  perte  de 
charge  en  fonction  de  la  dépense,  d'après  les  tables  de  Darcy. 


Formai*  pour  le  ul 

col  de»  tuyaux 

0-081 

J  =  618,  6Q*  • 

J  =  1237,2  Q« 

0  ,108 

J  =  138,02  Q* 

I»  276,04  Q* 

0  ,135 

J=  43,49  ft1 

J  =  80,98  Q« 

0  ,162 

J=  17,01  Q* 

i  =  34,02  U« 

J  est  la  pente  par  mètre  de  longueur,  que  l'on  obtient  en 
divisant  la  longueur  L  de  la  conduite  par  la  charge  totale  H. 

j  k 

H* 

Q  est  le  volume  d'eau  débité  en  une  seconde. 

L'épaisseur  des  tuyaux  de  conduite  en  fonte,  déterminée 

d'après  la  formule  c  =         (417),  serait  généralement  trop 

faible  pour  donner  un  bon  résultat  à  la  coulée;  on  la  calcule 
d'après  la  relation  : 

c  =  0,001Gc/-f-0-,0080, 

c  étant  l'épaisseur,  d,  le  diamètre. 

Réception  de  tuyaux.  —  Les  tuyaux  doivent  être  parfaite- 
ment conformes  au  type  adopté,  les  brides  des  différents 
tuyaux  exactement  de  môme  diamètre  et  pouvant  se  raccorder 
facilement.  On  les  vérifie  à  l'aide  de  jauges  en  zinc.  //  im- 
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porte  d exiger  du  fabricant  que  les  tuyaux  de  fonte  soient  coulés 
debout,  afin  d'avoir  la  plus  grande  uniformité  d'épaisseur. 
On  vérifiera  la  nature  de  la  fonte,  qui  doit  être  de  bonne  qua- 
lité, douce  au  burin  et  à  la  lime,  exempte  de  soufflures,  grave- 
lures,  gouttes  froides  et  autres  défauts.  (Ire  part.,  cbap.  IV.) 

Les  coutures  doivent  être  abattues  à  la  lime  et  les  bavures 
soigneusement  ébarbées,  surtout  à  l'intérieur  des  emboîtements 
ou  à  la  surface  des  brides. 

L'ingénieur  examinera  avec  soin  les  différentes  parties  du 
tuyau,  afin  de  s1assurer  qu'on  n'a  pas  eu  recours  à  l'emploi  du 
plomb  ou  du  mastic  pour  dissimuler  des  défauts  de  fonte. 

En  général,  on  accorde  une  tolérance  de  quelques  milli- 
mètres (0m,003)  sur  les  diamètres  et  une  tolérance  de  1/400 
environ  sur  la  longueur.  La  tolérance  sur  le  poids  pourra  at- 
teindre également  2  pour  100  en  plus  ou  en  moins. 

Chaque  tuyau  doit  être  essayé  au  moyen  d'une  presse  hy- 
draulique à  la  pression  do  10  atmosphères  maintenue  pen- 
dant cinq  minutes,  et  pouvoir  supporter  cet  essai  sans  se  briser 
ni  suinter. 

S'agit-il  de  tuyaux  en  tôle,  on  examinera  avec  soin  la  qua- 
lité du  métal,  qui  doit  présenter  une  coupe  grasse.  Les  tôles 
aigres,  à  nerfs  feuilletés,  qui  se  fendraient  ou  se  déchireraient 
à  la  machine  à  percer  ou  à  la  cisaille,  ne  pourront  entrer  dans 
la  composition  de  ces  tuyaux.  Ces  tuyaux  seront  essayés  avant 
le  bitumage  à  l'usine,  à  l'aide  de  la  presse  hydraulique,  sous 
une  charge  de  15  atmosphères.  Tout  suintement  qui  ne 
pourrait  pas  être  arrêté  par  une  réparation  convenable  pré- 
sentant toute  garantie  de  durée,  suffira  pour  faire  rebuter  le 
tuyau. 

Pose  des  tuyaux.  —  La  longueur  des  tuyaux  en  fonte  ou  en 
tôle  n'excède  guère  2m,50  à  3  mètres,  et  l'on  est  obligé  de  les 
réunir  entre  eux  par  joints  à  emboîtement  ou  à  brides.  Le  joint 
à  emboîtement  rigide  présente  un  inconvénient,  celui  de  ne 
pas  céder  aux  tassements,  aux  effets  des  trépidations  inces- 
santes du  sol  et  à  ceux  de  la  dilatation.  Dans  le  cas  spécial  qui 
nous  occupe,  les  meilleurs  joints  sont  ceux  à  emboîtement 
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flexible,  à  caoutchouc,  quand  cette  matière  est  convenablement 
fabriquée  et  judicieusement  employée. 

La  pose  des  conduites  exerce  une  influence  considérable  sur 
leur  conservation,  et  cette  opération  mérite  à  cet  égard  une 
attention  toute  particulière.  Les  tuyaux  se  placent  dans  des 
tranchées  à  une  profondeur  suffisante  pour  qu'ils  se  trouvent  à 
l'abri  de  l'action  de  la  gelée.  Si  le  sol  qui  reçoit  la  conduite 
est  mobile  ou  pou  résistant,  les  tassements  qui  se  produisent 
ne  tardent  pas  à  faire  ouvrir  les  joints.  Il  faut  (Jonc,  avant  tout, 
préparer  un  bol  parfaitement  sulide,  soit  par  un  damage  con- 
venablement effectué,  soit,  dans  le  cas  où  cette  opération  ne 
serait  pas  suffisante,  en  établissant  une  fondation  en  empier- 
rement ou  en  maçonnerie  qui  répartit  la  pression  des  tuyaux 
sur  une  plus  grande  surface. 

Pour  faciliter  la  visite  et  l'entretien,  on  devra  poser  la  con- 
duite dans  des  rigoles  en  maçonnerie  ou  en  planches  recou- 
vertes de  dalles  ou  madriers  faciles  à  enlever  en  cas  de  répara- 
tion. 

Sur  tous  les  points  élevés  d'une  conduite,  on  doit  ménager 
une  ventouse  par  laquelle  l'air  emprisonné  peut  s'échapper. 

423.  pomp™  et  moteur».  —  Pompes.  —  11  n'entre  pas  dans 
le  cadre  de  notre  programme  de  donner  ici  la  construction  de 
ces  appareils,  pour  laquelle  nous  renvoyons  le  lecteur  aux  traités 
spéciaux  ;  la  grande  diversité  de  types  employés  et  le  peu  de 
différence  qui  existe  entre  leurs  rendements  respectifs  rendent, 
d'ailleurs,  difficile  toute  appréciation  préalable  sur  la  préfé- 
rence à  accorder  à  l'un  plutôt  qu'à  l'autre.  Engageons  seule- 
ment l'ingénieur  à  porter  son  attention,  dans  le  choix  de  l'ap- 
pareil, sur  la  simplicité  de  construction,  qui  est  toujours  une 
garantie  de  facilité  d'entretien,  pourvu  qu'elle  n'ait  pas  été 
obtenue  aux  dépens  de  la  solidité  de  l'ensemble. 

En  supposant  que  l'on  ait  à  élever  un  volume  V  d'eau  pen- 
dant un  nombre  d'heures  t\  en  prenant  le  nombre  de  coups 
par  minute  égal  à  et  en  estimant  à  0,80  le  coefficient  de 
rendement  de  la  pompe,  le  diamètre  d  et  la  course  c  du  piston 
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pour  une  pompe  à  simple  effet  dépendront  de  la  relation  sui- 
vante : 

n  f  XcX60X^X0,80=V  \ 
On  prend,  en  général,  entre  d  et  c  le  rapport 

c  =  2o?,  ou  à  peu  près. 

Il  devient  alors  facile,  en  se  donnant  l'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  quantités,  de  calculer  la  seconde.  On  voit  qu'en  faisant 
varier  n  ou  /,  le  volume  V  pourra  passer  par  une  série  de  va- 
leurs différentes,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  changer  les  con- 
ditions d'établissement  de  l'appareil.  Cette  question  est  d'une 
grande  importance,  puisqu'elle  permettra  de  réduire,  dans  la 
plupart  des  cas,  à  un  ou  deux  le  nombre  des  types  nécessaires 
à  l'alimentation  des  réservoirs  de  différentes  capacités  éche- 
lonnés sur  tout  le  parcours  de  la  ligne.  L'ingénieur  se  trouvera, 
toutefois,  limité  dans  cette  voie,  par  deux  conditions  qu'il  im- 
porte de  rappeler  ici. 

La  première,  c'est  que  la  vitesse  du  piston,  qui,  pour  un 
môme  type,  dépend  du  nombre  de  tours  n  de  la  manivelle  mo- 
trice, ne  doit  jamais  dépasser  0",200  à  (V^SO  par  seconde. 

La  deuxième,  c'est  que  la  pompe  et  surtout  le  moteur  puis- 
sent se  reposer  au  moins  pendant  la  moitié  du  temps,  ce  qui  ne 
permet  pas  de  compter  surplus  de  douze  heures  de  travail. 

Ces  deux  conditions  se  traduiront  parles  relations  : 

„<2^!?,  eu<l2. 

Il  importe,  enfin,  de  ménager  à  l'eau  des  passages  aussi 
larges  que  possible.  —  En  donnant  aux  tuyaux  d'aspiration  et  de 
refoulement  le  môme  diamètre,  environ  les  trois  quarts  de  celui 
du  piston;  aux  soupapes,  la  même  section  que  ces  tuyaux  ;  enfin, 
à  l'eau  le  moins  possible  de  variations  brusques  de  vitesse  et  de 

1  IL  est  clair  que  pour  une  pompe  à  double  effet  le  volume  V  serait  le 
double  »pour  un  même  temps. 
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direction,  on  obtiendra  de  la  pompe  le  plus  grand  effet  utile. 

Sans  vouloir  entrer  dans  tous  les  détails  de  la  construction 
des  pompes,  nous  indiquerons  cependant  que  notre  expérience 
personnelle  nous  a  fait  donner  la  préférence  aux  pompes  à 
piston  plongeur,  conjuguées,  comme  étant  celles  dont  l'entretien 
est  le  plus  facile,  et  qui  donnent  à  la  machine  motrice  le  travail 
le  plus  régulier. 

L'entretien  des  pompes  demande  beaucoup  de  travail.  Les 
garnitures  des  pistons  etdes  boîtes  à  étoupe  exigent  de  fréquents 
renouvellements,  surtout  lorsqu'elles  n'ont  pas  été  faites  avec  le 
plus  grand  soin  ;  mais  les  organes  les  plus  délicats,  et  sur  les- 
quels l'ingénieur  doit  porter  tout  spécialement  son  attention, 
ce  sont  les  clapets.  Il  importe  qu'ils  soient  placés  dans  des  cha- 
pelles bien  dégagées,  de  manière  à  pouvoir  être  facilement 
visités  et  retirés,  lorsque,  par  suite  de  l'interposition  d'un  corps 
étranger,  ils  refusent  de  fonctionner.  Pour  rendre  leurs  mouve- 
ments plus  doux  et  empêcher  leur  rupture  par  suite  de  brus- 
ques soubresauts,  on  devra  ménager  au-dessus  de  chacun  d'eux 
un  espace  libre  servant  de  réservoir  d'air;  l'élasticité  de  cet 
air  amortit  les  chocs  que  produit  nécessairement  dans  la  masse 
liquide  incompressible  le  va-et-vient  du  piston.  Dans  le  môme 
but,  on  donnera  à  ces  organes  une  grande  surface,  afin  de  di- 
minuer la  vitesse  de  passage  de  l'eau . 

Moteur.  —  La  force  du  moteur  pourra  se  déterminer  ap- 
proximativement d'après  le  calcul  que  nous  avons  donné  plus 
haut  (420)  ;  mais  dans  la  prévision  d'une  augmentation  de  tra- 
vail à  effectuer  par  suite  de  l'extension  probable  du  service  de 
l'exploitation,  on  devra  prendre  un  moteur  capable  de  produire 
un  travail  beaucoup  plus  considérable. 

Nous  avons  vu  que  pour  les  prises  d'eau  de  peu  d'importance, 
une  pompe  à  bras  pourrait  suffire  dans  plusieurs  cas. 

Il  résulte  des  expériences  de  M.  Ghavès 1  qu'un  homme,  dans 

1  Notes  sur  les  machines  à  élever  l'eau  dans  les  chemins  de  fer,  par 
M.  Chavès.  —  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs 
civils,  1862. 
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une  journée  de  dix  heures,  —  dont  cinq  de  travail  effectif  et 
cinq  de  repos,  —  produirait,  avec  une  pompe  à  balancier, 
75  000  kilogram mètres,  et,  avec  une  pompe  à  manivelle  et 
volant,  U2  000  kilogrammètres;  ce  qui  équivaudrait  à  2k,m,08 
par  seconde  ou  0ch,028  dans  le  premier  cas,  et  3k«m,95  par 
seconde  ou  0ch,053  dans  le  second. 

Cette  supériorité  de  rendement  devra  assurer  la  préférence 
aux  pompes  à  manivelle.  Nous  ajouterons  que,  dans  ce  cas, 
les  meilleurs  résultats  sont  donnés  par  une  manivelle  de  0œ,33 
à  0m,35  de  rayon  avec  effort  de  6  kilogrammes  à  l'extrémité 
et  une  vitesse  de  quarante  à  cinquante  tours  par  minute. 

Dans  le  cas  où  l'on  fait  usage  de  moulins  à  vent  comme  mo- 
teur, le  travail  transmis  à  l'extrémité  des  ailes  est  exprimé  en 
kilogrammètres  par  la  formule  de  Coulomb  et  Smeaton  : 
T=  0,13  X  0  X  V3,  0  étant  la  surface  de  l'une  des  quatre 
ailes  ,  V  la  vitesse  du  vent l. 

Si  l'importance  de  l'alimentation  exige  l'installation  d'un 
moteur  à  vapeur,  on  aura  à  choisir  entre  une  machine  fixe  et 
une  machine  locomobile. 

La  machine  fixe,  plus  coûteuse  d'installation,  et  qui  ré- 
clame la  construction  d'une  chaudière  à  vapeur  spéciale,  con- 
viendra surtout  aux  dépôts  de  quelque  importance.  On  pourra 
l'atteler  directement  à  la  pompe,  en  économisant  ainsi  une 
transmission  qui  absorbe  beaucoup  de  travail  en  frottements  ; 
cependant  cette  disposition  n'est  pas  toujours  avantageuse, 
parce  qu'elle  oblige  à  réduire  la  vitesse  de  la  machine  à 
celle  du  piston  de  la  pompe,  et  à  la  laire  travailler  dans  de 
moins  bonnes  conditions;  par  compensation,  on  pourra  em- 
ployer une  machine  à  condensation  et  à  forte  détente.  Le  meil- 
leur type  à  adopter  pour  la  chaudière  fixe  sera  la  chaudière  à 
foyer  intérieur  avec  retour  de  flamme  sur  les  côtés  ;  sa  capacité 
doit  être  aussi  grande  que  possible,  et  le  fourneau  construit  de 
telle  sorte  qu'en  fermant  toutes  les  ouvertures,  la  chaleur  puisse 

1  Voir,  sur  la  question  de  l'emploi  des  moteurs  à  vent,  Des  Ingénieurs 
TaschenOuch,  p.  390.  (0e  édit.) 
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se  conserver  pendant  plusieurs  heures  et  maintenir  la  chaudière 
en  état  de  pression  pendant  les  repos  de  la  machine.  On  écono- 
misera, par  cette  disposition,  beaucoup  de  temps  et  de  com- 
bustible. 

La  machine  locomobile,  ou  mieux  demi-Gxe,  a  l'avantage 
d'une  grande  facilité  d'installation  ;  elle  demande  peu  de  place, 
et  convient  parfaitement  à  des  prises  d'eau  moins  importantes. 
La  transmission  du  mouvement  à  la  pompe  s'opère  ici  par 
poulies  et  courroies1. 

Terminons  cette  question  par  quelques  exemples  de  pompes 
choisis  parmi  les  types  de  différentes  lignes  en  exploitation. 

Sur  le  chemin  do  fer  de  l'Est,  nous  trouvons  comme  types 
principaux  : 

Une  pompe  à  double  effet  de  0m,170  de  diamètre  et  ûm,320 
de  course,  appliquée  dans  des  cas  très-différents. 
Ainsi,  pour  des  consommations  par  vingt-quatre  heures  de  : 

20«M,  une  seule  pompe  donnant  20  coups  par  minute,  travaille  9  h.  tous  les  2  jours. 

50  —  26         -  —  3  u.  1/2  tous  les  2  j. 

140  —  27        —  —  6  heures  par  jour. 

160  —  28         —  —  7  heures  par  jour. 

D'autre  part,  une  pompe  h  simple  effet  de  0m,20a  de  diamètre 
sur  0m,o*00  de  course,  appliquée  à  des  consommations  par  vingt- 
quatre  heures  de  : 

25""',  en  «tonnant  20  coups  par  minute,  travaille  6  heures  tous  les  3  jours. 


65  —          18  —  *      —  4  heure»  par  jour. 

80—15  -r  —  7  heures  par  jour. 

100  —          20  —  —  10  heures  pour  2  jours. 

120  —          20  —  —  6  a  7  heures  par  jour. 


Les  moteurs  sont,  dans  le  premier  cas,  des  locomobiles  de 
3  à  4  chevaux  ;  dans  le  deuxième,  des  machines  fixes  horizon- 
tales de  4  chevaux. 

1  Le  lecteur  qui  voudrait  entrer  dans  des  détails  très-circonstanciés 
sur  cette  question  pourra  consulter  avec  fruit  le  mémoire  de  M  Chavès 
cité  plus  haut,  travail  très-intéressant  par  l'importance  des  faits  relevés 
dans  le  service  considérable  des  eau*  d'alimentation  au  chemin  de  fer 
du  Nord. 
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Comme  exemple  de  pompe  à  bras  appliquée  à  un  petit  dépôt, 
une  pompe  de  0m,080  de  diamètre  sur  0m,250  de  course  à 
deux  plongeurs  peut  suffire,  en  travaillant  cinq  heures  de 
deux  jours  l'un  et  en  donnant  cinquante  coups  à  la  minute, 
à  une  consommation  de  20  mètres  cubes  par  vingt-quatre 
heures. 

Sur  le  chemin  de  Saint-Pétersbourg  &  Varsovie,  on  emploie 
deux  types  de  pompes. 

Les  premières,  à  simple  effet,  et  appliquées  seulement  aux  ré- 
servoirs des  stations  de  prise  d'eau,  ont  un  diamètre  de  0m,iG5, 
une  course  de  0m,40G,  mises  en  mouvement  par  des  machines 
de  3  chevaux,  et  donnent,  en  marchant  à  trente-cinq  tours 
par  minute,  un  débit  de  0m%\lb  dans  le  môme  temps,  repré- 
sentant 80  pour  100  de  l'effet  théorique. 

Les  secondes,  à  double  effet,  alimentent  les  réservoirs  des 
dépôts  ;  leur  diamètre  est  également  de  O™ ,  1  (>5  et  leur  course 
est  de  0m,609.  Leur  débit,  à  quinze  tours  par  minute,  atteint 
0œc,3i3.  La  machine  à  vapeur  de  li  chevaux,  qui  leur  donne 
le  mouvement,  a  0m,203  de  diamètre  de  piston,  et  môme 
course  que  la  pompe  sur  laquelle  elle  agit  directement. 

Nous  trouvons,  aux  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  deux  pompes 
verticales  de  0m,I30  de  course  commandées  par  une  ma- 
chine demi-Gxe,  à  chaudière  tubulaire,  marchant  à  la  pres- 
sion de  six  atmosphères.  La  course  du  piston  à  vapeur  est  la 
môme  que  celle  des  pompes,  mais  son  diamètre  est  de  Qro,180. 
La  surface  totale  de  chauffe  de  la  chaudière  est  de  im\i\.  Les 
manivelles  des  pompes  font  quarante  tours  par  minute,  et  le 
débit  réel  est  de  15  mètres  cubes  par  heure ,  le  maximum  de 
hauteur  de  refoulement  ne  dépassant  pas  40  mètres  *. 

L'installation  des  appareils  de  prise  d'eau  du  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  est  disposée  de  la 
manière  suivante  : 

i°  Une  machine  à  vapeur  horizontale  montée  sur  bâti  en 

*  Voir,  pour  le  détail  démette  installation,  M.  Arniengaud,  Génie  indus- 
triel, mai  J8H.S,  p.  22H. 
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fonte,  avec  arbre  coudé  à  deux  volants  munis  chacun  d'un 
bouton  de  manivelle; 

2°  Un  système  de  deux  pompes,  à  simple  effet,  et  un  ré- 
servoir d'air,  assemblé  sur  une  base  solide  qui  porte  les  tubu- 
lures d'aspiration  et  de  refoulement. 

La  machine  à  vapeur  est  toujours  placée  au  niveau  du  sol  du 
bâtiment  qui  la  contient. 

Le  bâti  des  pompes  se  place  à  des  profondeurs  qui  dépendent 
du  niveau  des  eaux  d'aspiration. 

La  détente  à  coulisse  dont  ces  machines  sont  pourvues  leur 
permet  de  conduire  des  pompes  dont  le  débit  peut  varier  de 
\2  à  20  mètres  cubes  à  l'heure.  Les  dimensions  principales  de 
ces  machines,  pour  \  2  mètres  cubes  à  l'heure,  sont  les  suivantes  : 


Diamètre  du  cylindre  à  vapeur   0m,300 

Course  du  piston   0œ,600 

Nombre  de  tours  du  volant   16 

Diamètre  des  pompes   0m,  15:» 

Course  du  piston  des  pompes   0œ,300 

Poids  total  de  la  machine   6  300  kilogr. 


Le  type  de  pompes  mues  par  machines  à  vapeur  adopté  lors 
de  la  construction  des  chemins  de  fer  du  Midi  comprend  : 

1°  line  pompe  à  double  effet,  avec  plongeur  et  piston  à  clapet 
montés  sur  la  même  tige  : 


La  course  du  plongeur  est  de   0m,500 

Le  diamètre  du  corps  de  pompe  dans  la  partie 

alésée.   0  ,250 

Le  diamètre  intérieur  du  tuyau  d'aspiration  est  de .  0,1 35 

Celui  du  tuyau  de  refoulement   0  ,108 

2°  Une  machine  à  vapeur  horizontale  : 

Le  diamètre  du  piston  est  de   0m,150 

La  course  du  piston  est  de   0  ,250 


Le  nombre  de  tours  de  l'arbre  de  la  machine  varie  de 
soixante  à  quatre-vingts  et  cent,  tandis  que  la  pompe  marche 
toujours  à  dix-huit  tours  par  minute. 
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La  commande  se  fait  par  un  système  de  roues  dentées,  dont 
les  rapports  varient  suivant  la  hauteur  delovation,  fixée  elle- 
même  entre  les  limites  de  15  et2o  mètres.  Les  chaudières  sont 
timbrées  à  6  atmosphères.  Il  y  en  a  de  deux  dimensions  : 


f  Diamètre   0m,T5 

Longueur   5  ,00 

2°  Diamètre   0  ,85 

Longueur   6  ,00 


Nota.  On  trouvera  aux  Annexes  des  détails  sur  les  poids  et 
sur  les  prix  moyens  des  divers  appareils  ou  constructions  rela- 
tifs à  la  distribution  des  eaux. 

424.  Généralités  sur  les  combustibles.  —  Nous  avons  jeté  un 

coup  d'œil  rapide  (ch.  I,  §  m)  sur  les  propriétés  principales  des 
corps  combustibles  et  sur  les  phénomènes  qui  accompagnent 
leur  combinaison  avec  l'oxygène  de  L'air  atmosphérique,  phé- 
nomènes dont  l'ensemble  constitue  ce  que  Ton  appelle  la  com- 
bustion. Nous  avons  classé  ces  substances  en  trois  groupes 
principaux  :  combustibles  solides,  liquides  et  gazeux,  dont 
les  premiers  seuls  ont  trouvé  jusqu'ici  une  application  au  chauf- 
fage des  locomotives.  Sans  nous  arrêter  aux  propriétés  particu- 
lières qui  permettent  de  diviser  les  combustibles  solides  en  un 
certain  nombre  de  catégories  bien  distinctes,  et  que  nous  dé- 
velopperons plus  loin  avec  quelques  détails,  faisons  remarquer 
que  leur  nature  et  leurs  qualités  exercent  une  influence  mar- 
quée sur  les  dispositions  adoptées  pour  la  construction  de  l'ap- 
pareil de  vaporisation  des  machines  locomotives.  De  là,  néces- 
sité pour  l'ingénieur,  avant  d'aborder  l'étude  du  matériel, 
d'examiner  avec  soin,  sous  ce  double  point  de  vue,  les  combus- 
tibles que  la  nature  ou  l'industrie  mettent  à  sa  disposition  dans 
les  contrées  que  la  ligne  traversera.  Ces  connaissances  acquises, 
il  fera  entrer  en  ligne  de  compte,  d'une  part,  le  prix  d'achat, 
d'autre  part,  les  qualités  calorifiques  de  chacun  d'eux,  les  con- 
ditions de  leur  emploi,  et  ce  n'est  qu'après  une  étude  appro- 
fondie de  ces  diverses  questions  qu'il  devra  faire  son  choix. 
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Nous  examinerons  donc,  à  ce  double  point  de  vue,  Chacun  des 
combustibles  employés. 

Des  différents  combustibles.  —  Les  combustibles  solides  que 
la  nature  met  à  notre  disposition  peuvent  se  diviser  en  trois 
groupes  : 

Anthracites  et  houilles; 

Lignites  et  tourbes  ; 

Bois. 

Le  premier  groupe  possède  une  puissance  calorifique  plus 
considérable  que  les  deux  autres  (3 condition  qui  lui  assure 
la  préférence  quand  le  choix  est  possible.  Mais  le  terrain 
houiller  ou  anthraxifère  ne  se  rencontre  pas  dans  toutes  les 
contrées,  et  là  où  il  exi>te,  on  ne  trouve  pas  toujours  di  s 
couches  de  houille  ou  d'anthracite  doilt  la  puissance  permette 
d'y  asseoir  une  exploitation  régulière.  11  se  présentera  donc 
tel  cas  où  la  proximité  de  grandes  forêts,  la  présence  de  tour- 
bières d'une  certaine  importance,  concordant  avec  l'absence 
de  gisements  houillers ,  devront  faire  adopter  le  chauffage 
au  bois  ou  à  la  tourbe,  les  frais  de  transport  à  grande  distance 
pouvant  élever  considérablement  le  prix  de  revient  de  la 
houille.  C'est  ainsi  qu'aux  Etats-Unis,  par  exemple,  le  bois  ou 
l'anthracite  constituent  la  majeur.»  partie  du  combustible  em- 
ployé au  ehatifïagé des  locomotives;  que,  dans  certaines  parties 
de  l'Allemagne,  de  la  Suisse  et  en  Russie,  les  machines  ont 
longtemps  brûlé  du  bois  et  de  la  tourbe,  tandis  qu'en  Angle- 
terre, en  France  et  en  Belgique,  la  houille  seule  alimente  la 
consommation  des  chemins  de  fer. 

La  nature  sulfureuse  de  la  houille,  la  production  considé- 
rable de  fumée  qui  accompagne  sa  combustion,  et  rend  son 
emploi  incommode  pour  le  personnel  de  l'exploitation  et  pour 
les  xoyageurs,  avaient  fait  presque  partout  écarter  son  emploi 
de  l'alimentation  des  machines  locomotives  :  dès  l'origine  des 
chemins  de  fer,  on  lui  avait  substitué  le  coke.  Quelques  ad- 
ministrations de  chemin  de  fer  fabriquaient  elles-mêmes  leur 
coke  et  l'on  rencontre  encore  dans  plusieurs  dépôts  des  installa- 
tions destinées  à  cet  usage.  Si  le  coke  a  l'avantage  de  ne  pas 
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produire  de  fumée,  il  a  aussi  l'inconvénient  de  coûter  beau- 
coup plus  cher  que  la  houille,  de  s'allumer  difficilement,  et  de 
remonter  la  pression  de  la  vapeur  plus  lentement  que  les  autres 
combustibles.  Composé  presque  exclusivement  de  carbone,  il 
présente  une  dureté  beaucoup  plus  grande  que  la  houille, 
propriété  nuisible  à  la  conservation  des  tubes  et  des  parois  de 
la  boîte  à  feu. 

Le  prix  élevé  du  coke,  tendant  sans  cesse  vers  une  augmen- 
tation, a  engagé  les  ingénieurs  vers  une  nouvelle  étude  sur 
l'emploi  de  la  houille  crue;  après  avoir  appliqué  cette  dernière 
en  premier  lieu  aux  machines  à  marchandises,  on  a  été  bientôt 
entraîné  à  l'utiliser  sur  les  machines  à  voyageurs,  et  nous 
avons  vu  (355)  par  quels  moyens  on  était  parvenu  jusqu'ici  à 
éviter  plus  ou  moins  complètement  la  production  de  la  fumée. 

Pendant  un  certain  temps,  on  a  employé  exclusivement  la 
houille  en  morceaux  ;  cependant,  en  présence  de  l'augmen- 
tation de  prix  de  ce  combustible  et  de  l'accroissement  du  ser- 
vice de  l'exploitation,  ou  a  cherché  à  tirer  parti  pour  le  môme 
usage  des  menus  de  houille  que  l'on  peut  se  procurer  à  un  prix 
relativement  peu  élevé,  mais  dont  la  combustion  s'effectue  dif- 
ficilement sur  les  grilles  ordinaires.  Quelques  essais  ont  été  ten- 
tés, ainsi  que  nous  l'avons  vu, — grille  Belpaire,  chemin  de  fer  du 
Nord, —  pour  brûler  la  houille  en  petits  morceaux  et  de  médiocre 
qualité,  en  apportant  un  changement  dans  la  construction  du 
foyer  ;  mais  les  avantages  qui  en  sont  résultés  ne  se  sont  pas  af- 
tirmés  d'une  manière  suffisante  pour  généraliser  cette  méthode, 
qui  présente  d'ailleurs  le  grand  inconvénient  de  n'être  pas  ap- 
plicable sur  toutes  les  machines. 

D'autre  part,  l'essai  des  combustibles  agglomérés  adonné  des 
résultats  tels,  que  toutes  les  administrations  n'ont  pas  hésité  à 
les  adopter  pour  le  chauffage  des  machines,  et  que  plusieurs 
se  sont  décidées  à  les  fabriquer  elles-mêmes  avec  des  menus 
achetés  à  bas  prix. 

Les  tourbes  sont  généralement  employées  à  l'état  cru  ;  mais 
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il  importe  de  les  soumettre  auparavant  à  la  compression  et  à 
une  dessiccation  prolongée,  soit  en  les  exposant  à  l'air  libre, 
soit  en  les  chauffant  dans  une  étuve,  afin  de  les  priver  de  l'é- 
norme quantité  d'eau  qu'elles  contiennent,  et  qui  s'oppose  à 
leur  combustion.  Pendant  cette  dessiccation,  certaines  tourbes 
se  désagrègent,  défaut  qui  nécessite,  pour  les  employer,  leur 
transformation  en  briquettes. 

Le  bois,  appliqué  au  chauffage,  exige  également  un  séchage 
prolongé  sous  des  hangars  parfaitement  aérés.  Or  la  coupe  des 
bois  ne  peut  se  faire  qu'à  une  certaine  époque  de  l'année,  et 
l'exploitation  de  la  tourbe  est  souvent  interrompue  pendant  les 
mois  d'hiver.  Si  l'on  ajoute  à  cela  que  ces  deux  espèces  de  com- 
bustibles sont  d'un  poids  relativement  faible,  et  possèdent  une 
puissance  calorifique  inoins  considérable  que  les  houilles,  on 
se  rendra  compte  de  la  nécessité  de  construire,  indépendam- 
ment des  installations  nécessaires  pour  en  effectuer  le  séchage, 
de  vastes  hangars  où  on  puisse  emmagasiner  la  provision  né- 
cessaire à  là  consommation  de  plusieurs  mois.  Le  volume  de 
matière  à  transporter  par  les  tenders  augmentera  considéra- 
blement, et  pour  ne  pas  multiplier  les  dépôts  de  combustible 
sur  la  ligne,  on  sera  conduit  à  donner  aux  caisses  de  ces  véhi- 
cules des  dimensions  plus  considérables  ;  quelquefois  môme  on 
ajoutera  au  convoi  un  ou  plusieurs  fourgons  supplémentaires 
pour  transporter  le  combustible.  Enfin,  avons-nous  dit,  l'emploi 
de  ces  combustibles  légers  produit  une  excessive  abondance 
de  flammèches,  entraînées  au  dehors  par  le  courant  des  gaz 
chauds,  nécessitant  l'application  à  la  machine  d'appareils  par- 
ticuliers (357),  qui  sont  une  certaine  sujétion,  en  tout  cas,  une 
aggravation  de  poids,  et  une  complication  de  plus  ajoutée  à  la 
locomotive. 

425.  Houille*  —  Anthracites.  —  Lignite».  —  La  nature  des 
houilles  varie  non-seulement  suivant  le  lieu  de  production, 
mais  encore  souvent  avec  la  profondeur  du  point  d'extraction, 
et  les  différentes  circonstances  de  leurgisement.  Entre  la  houille 
maigre, anthraciteuse,  s'allumant  difficilement,  brûlant  avec  une 
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flamme  courte,  et  se  rapprochant,  par  sa  composition,  de  l'an- 
thracite proprement  dite,  et  la  houille  grasse  maréchale,  riche 
en  produits  gazeux,  se  boursouflant,  s* agglutinant  au  feu,  et 
donnant  un  coke  léger  et  huileux,  il  existe  une  série  d'espèces 
intermédiaires  qui  se  rapprochent  plus  ou  moins  de  ces  deux 
types  extrêmes.  Toutes  ne  sont  pas  également  propres  à  l'usage 
qui  nous  occupe  :  pour  qu'une  houille  puisse  être  appliquée 
avec  avantage  à  la  production  de  la  vapeur,  il  faut  qu'elle 
remplisse  les  conditions  suivantes  : 

—  Brûler  avec  une  flamme  longue,  et  sans  donner  une  fu- 
mée trop  abondante  ; 

—  Ne  pas  s'agglutiner  sur  la  grille,  ni  augmenter  de  volume 
en  se  boursouflant; 

—  Conserver,  autant  que  possible,  sa  forme  primitive  pen- 
dant sa  combustion  ; 

—  Ne  pas  se  réduire  en  poussière,  de  manière  à  passer  au 
travers  de  la  grille,  lorsque  le  chauffeur  vient  à  piquer  le  feu  ; 

—  Ne  pas  donner  plus  de  8  a  10  pour  100  de  cendres. 

Les  houilles  demi-grasses  à  longue  flamme  répondent  géné- 
ralement bien  à  ces  conditions; les  houilles  maigres  à  longue 
flamme  sont  également  employées  au  même  usage  ;  leur  menu 
convient  particulièrement,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin, 
h  la  fabrication  des  agglomérés. 

Voici,  d'après  M.  Hegnault,  les  compositions  de  quelques 
houilles  grasses  à  longue  flamme  de  diverses  provenances  : 


Rire-de-Gier. 

Mon*. 

Commentrjr. 

F.pinac 

.  84,83 

84,67 

82,72 

81,12 

Hydrogène  

.  5,61 

5,29 

5,29 

5,10 

Oxygène  et  azote. 

6,57 

7,94 

11,75 

11,25 

2, «9 

2,10 

0,24 

2,5.1 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Les  houilles  maigres  contiennent  moins  de  carbone  et  une 
plus  forte  proportion  d'oxygène. 

Nous  avons  vu  (3.*>5)qucla  puissance  calorifique  des  houilles 
était  comprise  entre  7200  et  8  600  :  la  limite  inférieure  s  np- 
t.  m.  41 
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plique  aux  houilles  sèches  à  longue  flamme,  et  la  valeur 
tnaxima  aux  diverses  variétés  de  houille  grasse.  La  puissance 
calorifique  des  houilles  ordinaires  brûlées  sur  les  grilles,  com- 
prise entre  ces  deux  limites,  peut  être  estimée  h  7  800  environ. 

Si,  partant  de  ce  chiffre,  nous  cherchons  h  déterminer  la 
quantité  de  vapeur  d'eau  que  pourra  produire  \  kilogramme 
de  houille,  nous  trouverons  que,  puisqu'il  faut,  pour  vaporiser 
1  kilogramme  d'eau  prise  à  zéro,  à  la  pression  de  8  atmosphères 
par  exemple,  une  quantité  de  chaleur  représentée  par  : 

0  =  006,0  +  0,30Ô  X  170  =  658  unités  de  chaleur1, 
1  kilogramme  de  houille  devra  \aporiscr  : 

* 

7  800 

-fâû=  iik,8  d'eau  dans  ces  conditions. 

Mais  ce  calcul  ne  tient  pas  compte  des  nombreuses  imperfec- 
tions des  appareils  industriels,  de  la  nécessité  de  conserver  aux 
gaz  une  température  de  200  à  2*'»0  degrés  au  sortir  de  la  chau- 
dière, de  l'influence  de  la  nature  des  parois  métalliques  sur  la 
transmission  delà  chaleur2,  enfin  du  soin  plus  ou  moins  grand 
apporté  à  la  conduite  du  feu,  qui  influe  nécessairement  sur  la 
nature  de  la  combustion  et  fait  varier  la  puissance  calorifique 
avec  la  proportion  plus  ou  inoins  grande  d'oxyde  de  carbone 
qui  prend  naissance.  Aussi  est-il  prudent  de  ne  pas  compter 
sur  plus  de  8  kilogrammes  d'eau  vaporisée  dans  les  chaudières 
de  locomotives  par  kilogramme  de  charbon  dépensé  sur  la  grille. 

La  densité  des  houilles  varie  de  1,28  à  1,10. 

Quant  au  poids  d'un  hectolitre  de  houille,  il  varie  de  75  à 
(J0  kilogrammes;  pour  les  qualités  moyennes,  on  peut  prendre 
80  à  85  kilogrammes. 

Réception. —  Analyse  —  Gomme  on  le  voit  par  le  tableau  pré- 
cédent, les  houilles  ne  sont  jamais  pures  ;  nous  ajouterons  que  la 
proportion  de  matières  étrangères  qui  constituent  les  cendres 
est  généralement  de  beaucoup  supérieure  à  celle  indiquée  par 

1  Formule  de  M.  Régna ult  (3;ni.  Vaporisation). 

1  335.  Pouvoir  conducteur.  Pouvoir  absorbant.  Pouvoir  èmissif. 
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ces  analyses  ;  on  peut  l'évaluer,  en  moyenne,  à  7  ou  8  pour  î 00. 
Les  houilles  employées  aux  opérations  industrielles  renferment, 
en  effet,  toujours  une  quantité  plus  ou  moins  considérable 
de  schiste  entraîné  dans  t'abat  aire,  et  dont  ou  ne  peut  les  sé- 
parer qu'au  prix  d'une  main-d'œuvre  coûteuse,  inadmissible 
pour  les  conditions  économiques  de  l'exploitation  des  che- 
•  mins  de  fer1.  Mais,  d'autre  part,  il  importe  également  que  la 
proportion  de  matières  étrangères  ne  dépasse  pas  un  certain 
chiffre  au  delà  duquel  Temploi  du  combustible  ne  serait  plus 

1  Ce  désaccord  a  été  constaté  d'une  manière  très-évidente  dans  les  essais 
du  concours  de  chaudières  à  vapeur  ouvert  à  Mulhouse  en  IS:J!>.  l.e  char- 
bon employé  (houille  de  Ronrhamps,  grasse  et  dure),  analysé  par  M.  l'in- 
génieur en  chef  Kivot  au  laboratoire  de  l'Ecole  «1rs  mines,  a  donné  pour 
composition  : 

h  une  part  : 

Carbone   88,00 

Hydrogène  •  .  5,10 

Oxygène   2,00 

Azote   1,10 

Eau  hygrométrique   0,40 

Cendres  siliceuses   3,40 

Total   100,00 

Et  d'autre  part  : 

Matières  volatiles   25,00 

Carbone  fixe   7 1,00 

Cendres   3  40 

Total  100,00 

Sur  la  grille,  cette  même  nouille  a  donne,  en  moyenne,  19,2  pour  100  de 

résidus  solides  : 


Cendres  et  scories   13.8 

Escarbilles.  .  -  


58* 


Pour  expliquer  ce  désaccord  qui  existe  entre  les  analyses  et  des  essais  faits 
avec  beaucoup  de  soin,  il  faut  supposer,  ce  qui  est  fort  admissible,  que 
les  échantillons  pris  dans  les  tas  étaient  des  morceaux  de  houille  exempts 
de  matières  étrangères  apparentes,  et  que  ces  tas  contenaient  des  parties 
schisteuses  dont  la  proportion  ne  pouvait  être  établie  que  par  l  analyse 
d'une  grande  masse  de  combustible,  (liulletin  de  la  Société  industrielle  de 
Mulhouse,  février  1860.  —  Rapports  des  experts  sur  le  concours  «lu  chau- 
dières de  18,">9.) 
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avantageux  ;  dans  ce  but,  et  afin  d'arriver  à  un  combustible 
de  composition  régulière,  il  convient  de  fixer  au  fournisseur 
une  limite  supérieure  pour  la  teneur  en  cendres.  En  lui  accor- 
dant une  bonification  proportionnelle  à  la  réduction  de  cette 
quantité  maxima,  et  lui  imposant,  d'autre  part,  une  retenue 
pour  le  cas  où  il  la  dépasserait,  on  arrive  généralement  à  ob- 
tenir des  houilles  de  bonne  composition  moyenne.  Une  analyse 
devra,  d'ailleurs,  accompagner  chaque  réception  de  houille,  afin 
de  vérifier  exactement  la  teneur  du  combustible.  Cette  opéra- 
tion, très-délicate,  demande  à  être  exécutée  avec  le  plus  grand 
soin. 

La  préparation  de  l'échantillon  est,  d'après  ce  que  nous 
venons  de  voir,  la  partie  la  plus  difficile  ;  car  la  composition 
peut  varier  beaucoup  d'un  morceau  à  l'autre.  On  commence 
donc  par  choisir,  au  pourtour  du  tas,  une  série  de  morceaux 
qui,  par  leur  aspect,  représentent  sensiblement  la  composition 
moyenne  de  l'ensemble  de  la  livraison  ;  sur  le  tas  formé  avec 
ces  premiers  échantillons,  on  procède  à  la  môme  opération, 
et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  réduction  de  toutes  les  prises  d'échan- 
tillons à  quelques  morceaux  seulement  ;  on  les  broie  de  manière 
à  en  obtenir  une  poudre  de  composition  à  peu  près  homogène. 
Cela  fait,  on  prend  environ  10  grammes  de  cette  poudre  dans 
une  capsule  de  platine,  tarée  à  l'avance,  que  l'on  introduit  dans 
la  moufle  d'un  fourneau  chauffé  au  rouge.  Quand  la  charge 
de  la  capsule  commence  à  brûler,  on  a  soin  d'écarter  les 
cendres  qui,  en  recouvrant  la  surface,  arrêtent  la  combustion, 
et  l'on  continue  à  chauffer  jusqu'à  ce  que  la  masse  ne  présente 
plus  aucun  point  noir.  On  fait  plusieurs  pesées  pour  s'assurer 
que  la  capsule  ne  perd  plus  rien  par  la  combustion  ;  alors,  du 
poids  définitif  de  la  capsule,  on  déduit  par  différence  le  poids 
des  cendres 

*  Au  lieu  de  ce  procédé  long  et  minutieux,  on  peut  avoir  recours  à  celui 
qui  nous  a  été  indiqué  par  M.  P.  I*.  Dehérain  :  on  prend  2  grammes  de 
houille  pulvérisée  sur  une  nacelle  en  platine  tarée  à  l'avance.  La  nacelle, 
placée  dans  un  tube  en  porcelaine  chauffé  au  rouge,  est  exposée  à  un  cou- 
rant continu  de  gaz  oxygène,  qui  produit  très-rapidement  le  départ  des 
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La  houille  transportée  par  eau,  celle  qui  a  voyagé  à  dé- 
couvert, ou  qui  est  restée  exposée  à  l'humidité  pendant  un 
certain  temps,  absorbe  une  quantité  d'eau  assez  considérable 
dont  il  faut  tenir  compte  dans  l'opération  précédente,  en  sou- 
mettant, au  préalable,  à  une  chaleur  ménagée  l'échantillon  que 
l'on  veut  analyser,  et  calculant  par  différence  le  poids  de  l'eau 
qu'il  contient.  Il  importe,  d'ailleurs,  de  connaître  la  propor- 
tion d'eau,  pour  déduire  du  poids  total  de  la  livraison  celui  de 
l'eau  renfermée,  si  l'on  ne  veut  s'exposer  à  payer  comme  com- 
bustible une  quantité  d'eau  qui  peut  atteindre  jusqu'à  5  ou 
6  pour  100. 

Emploi  de  la  houille.  —  Dans  les  foyers  des  chaudières  fixes, 
on  brûle  ordinairement,  en  moyenne,  i  kilogramme  de  houille 
par  décimètre  carré  de  grille  et  par  heure.  Les  dimensions  res- 
treintes des  grilles  de  locomotives  par  rapport  à  la  surface  de 
chauffe  obligent  à  porter  cette  consommation  à  3  kilogrammes 
par  décimètre  carré  et  par  heure.  Or,  la  combustion  de  ces 
3  kilogrammes  de  houille  exige  53  mètres  cubes  d'air  qui,  pour 
passer  au  travers  de  la  grille — en  supposant  le  rapport  du  vide 
au  plein  de  0,40  au  maximum  —  devraient  être  animés  d'une 
vitesse  de  51  mètres  par  seconde,  tandis  que,  en  réalité,  la 
plus  grande  dépression  produite  par  le  tirage  des  machines  lo- 
comotives ne  dépasse  pas  0m,060  à  0M,080,  correspondant  à  une 
vitesse  de  30  à  35  mètres  par  seconde    De  là,  combustion  in- 

matières  combustibles.  Un  quart  d'heure  suffit,  en  général,  pour  une 
incinération. 

Quant  à  la  production  d'oxygène,  elle  s'effectue  très- facilement  en  cal- 
cinant un  mélange  de  chlorate  de  potasse  et  de  bioxyde  de  manganèse, 
dans  une  marmite  dont  l'ouverture  est  bordée  d'une  rigole  de  0™,003  à 
0m,00i  de  profondeur  garnie  de  mercure.  Cette  ouverture  est  bouchée  par 
un  couvercle  en  fonte  à  rebord  vertical  et  muni  d'une  tubulure.  La  hau- 
teur du  rebord  du  couvercle  de  la  marmite  plongé  dans  le  mercure,  règle 
la  pression  du  gaz.  L'oxygène  est  recueilli  dans  un  grand  sac  de  caout- 
chouc, qui  sert  de  réservoir  et  de  gazomètre. 

1  Notice  sur  les  appareils  fu mi vores  appliqués  aux  foyers  des  machines  à 
vapeur,  etc.,  par  M.  Turck.  —  Mémoires  cl  compte  rendu  de  la  Socièlc  des 
ingénieurs  civils,  IW6,  4e  trimestre. 
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complète  de  la  houille,  perte  de  chaleur,  par  suite  de  la  for- 
mation de  l'oxyde  de  carbone,  et  production  de  fumée.  C'est  à 
ces  inconvénients  que  doivent  obvier  les  appareils  fumivoresdont 
nous  a\ons  parlé  plus  haut  (M.r)!j-370),  en  introduisant  dans 
le  foyer  un  supplément  de  gaz  comburants.  Mais,  indépendam- 
ment de  leur  application,  il  y  a  certaines  précautions  à  obser- 
ver dans  l'emploi  de  la  houille  sur  les  grilles  des  foyers,  afin  de 
tirer  de  ce  combustible  le  meilleur  parti  possible  : 

Tenir  la  couche  de  houille  sur  la  grille  entre  0m,15  et  Qm,30, 
selon  la  nature  de  la  houille; 

Renouveler  fréquemment  le  chargement,  de  manière  à  n'in- 
troduire à  la  fois  dans  le  foyer  qu'une  très-petite  quantité  de 
combustible  sur  les  points  où  le  feu  semble  se  dégarnir,  et  en 
s'abstcnant,  par  conséquent,  d'en  mettre  une  couche  sur  toute 
la  surface  de  la  grille.  La  houille  menue  devra  être  jetée  au- 
dessous  de  la  porte,  afin  de  tenir  l'épaisseur  de  la  couche,  sur 
ce  point,  plus  forte  que  du  côté  de  la  plaque  tubulaire. 

En  opérant  de  cette  façon,  on  arrive  à  brûler  la  fumée  aussi 
complètement  que  possible,  et  on  évite  de  faire  usage  de  l'é- 
chappement pour  activer  le  feu,  opération  qui  a  pour  inconvé- 
nient d'entraîner,  par  un  tirage  trop  énergique,  les  escarbilles 
dans  la  boîte  a  fumée. 

Enfin,  lorsque  la  fumée  deviendra  très-abondante  dans  le 
foyer,  on  laissera  la  porte  de  chargement  ou  les  ouvertures  du 
foyer  Bonnet  entrouvertes  pendant  quelques  instants,  de  ma- 
nière à  introduire  un  peu  d'air  pour  compléter  la  combustion. 

Lignites.  —  On  désigne  sous  le  nom  de  lignites  des  houilles 
de  formation  récente,  qui  présentent  encore  des  traces  plus 
ou  moins  sensibles  de  texture  végétale.  Quelques  espèces  —  li- 
gnites ligneux  —  nous  montrent  le  bois  encore  à  peine  décom- 
posé ;  d'autres,  au  contraire,  se  rapprochent  de  la  houille  maigre 
à  longue  flamme  —  lignites  parfaits. 

Enfin,  certaines  espèces,  très-riches  en  carbures  d'hydro- 
gène, tendent  à  se  transformer  en  véritables  bitumes. 

La  composition  des  lignites  se  rapproche  de  celle  des  houilles 
proprement  dites,  et  n'en  diffère  que  par  une  moins  forte  pro- 
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portion  de  carbone —  (iO  à  70  pour  i00 — et  une  beaucoup  plus 
grande  quantité  d'oxygène  —  20  pour  100. 

Voici,  d'après  M.  Hegnault,  la  composition  de  quelques  types 
de  lignites  : 

Lisait*  parfait  Lignite  imparfait 

B.)  (Cologne.) 


Carbone     63,88  63,29 

Hydrogène   4,58  4,98 

< hygène  et  azote   18,1 1  26,24 

Cendres   13,43  5,49 

Gomnie  on  le  voit,  la  proportion  de  cendres  que  contiennent 
les  lignites  est  très- variable,  ce  combustible  se  trouvant  sou- 
vent mélapgé  avec  une  quantité  assez  considérable  de  produits 
étrangers  \ 

La  quantité  d'hydrogène  en  excès  ne  dépasse  pas  3, .'13 
pour  100  dans  les  espèces  ordinaires,  et  la  capacité  calorifique 
varie  île  :>000  à  G  800  environ. 

Les  lignites  brillent  avec  une  flamme  longue,  en  produisant 
d'autant  moins  de  fumée  qu'ils  se  rapprochent  plus  des  houilles. 
Certaines  qualités  ont  l'inconvénient  do  donner  une  quantité 
considérable  d'étincelles  incendiaires,  et  sur  le  chemin  de  Saxe, 
par  exemple,  on  a  été  obligé  de  renoncer  à  leur  emploi  pour 
cette  raison,  malgré  les  résultats  avantageux  qu'on  espérait  en 
retirer. 

Dans  certaines  parties  de  l'Allemagne,  en  Wurtemberg,  en 
Bavière,  en  Prusse,  en  Autriche,  on  les  emploie,  tantôt  seuls, 
tantôt  en  mélange  avec  la  houille  et  le  coke.  Sur  ces  diverses 
lignes,  h  consommation  moyenne  par  kilomètre  varie  entre 
les  limites  extrêmes  de  i'i  à  31  kilogrammes  par  kilomètre  de 
parcours  2. 

f 

1  A  Bouwviller,  en  Alsace,  il  existe  nu  gisement  de  lignite  arçrileiiv 
employé  à  la  préparation  de  L'alun,  et  contenant  jusqu'à  .'  s  pour  100  <le 
matières  étrangères;  les  parties  1rs  inoins  impures  employées  comme  com- 
bustible laissent  encore  33  pour  100  de  cendres. 

*  DeHlsrhc  Eiscnbahn-Staiiltik  fur  tins  lielriebs-Jahr  1861. 


Digitized  by 


648  ATELIEHS,   DÉPOTS,  ALIMENTATION. 

426.  Coke.  —  Le  coke  est  le  résidu  solide  de  la  distillation 
des  houilles. 

Un  bon  coke  de  chauffage  doit  être  : 

Dense  et  compacte,  de  manière  à  donner  un  effet  caloriûque 
maximum  avec  le  moindre  volume,  mais  sans  arriver  à  une 
combustibilité  difficile; 

Non  friable,  afin  de  ne  pas  donner  un  déchet  trop  considé- 
rable dans  le  transport  ; 

Autant  que  possible  exempt  de  produits  sulfurés  ; 

Chargé,  au  plus,  de  10  pour  100  de  cendres  en  moyenne. 

Toutes  les  houilles  ne  conviennent  pas  également  à  la  fabri- 
cation du  coke.  Le  coke  des  houilles  maigres  c*st  généralement 
trop  friable  ;  celui  des  houilles  grasses  est  trop  léger  quand  il 
est  cuit  rapidement,  ou  trop  dur  quand  la  carbonisation  est 
trop  lente1. 

On  arrive  aujourd'hui  à  faire  d'excellents  cokes  avec  des 
mélanges  convenablement  choisis  de  houilles  grasses  et  mai- 
gres. L'emploi  de  ces  mélanges,  en  faisant  entrer  dans  la  fa- 
brication du  coke  des  houilles  moins  chères  que  les  houilles 
grasses,  permet  d'arriver  à  une  réduction  dans  le  prix  de  re- 
vient. 

Pour  obtenir  un  produit  satisfaisant  aux  conditions  que  nous 
avons  indiquées  plus  haut,  il  convient  d'observer,  dans  la  fa- 
brication du  coke,  les  principes  suivants  : 

La  houille  destinée  à  cette  fabrication  sera  préalablement 
lavée  et  pulvérisée  ; 

Les  fours  employés  à  la  distillation  prendront  une  éléva- 
tion suffisante  pour  obtenir,  par  la  charge  du  combustible,  un 
coke  dense  et  homogène; 

L'opération  sera  conduite  avec  beaucoup  de  lenteur,  afin  de 
rendre  le  coke  moyennement  compacte  ; 

L'extinction  du  coke  au  sortir  du  four  doit  se  faire  avec  la 

* 

»  Voir  notre  Mémoire  sur  la  fabrication  du  coke  sur  les  bassins  uV  la 
Ruhr  et  de  Saarbruck. 
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moindre  quantité  d'eau  possible,  de  telle  sorte  que  tout  le  li- 
quide soit  complètement  évaporé  par  la  chaleur  communiquée 
par  le  combustible  et  que  celui-ci,  après  refroidissement,  soit 
parfaitement  sec. 

La  perte  des  houilles  à  la  distillation  varie  dans  des  limites 
assez  étendues,  suivant  leur  provenance;  en  général,  la  pro- 
portion de  coke  est  d'autant  plus  forte  que  la  houille  contient 
moins  de  produits  gazeux.  Les  houilles  des  mines  de  la  Loire 
donnent  de  58  à  60  pour  100  de  coke,  celles  de  Saarbruck 
65  pour  100;  les  houilles  de  Mons,  les  mélanges  des  charbons 
de  Charleroi  et  de  Liège  jusqu'à  77  et  80  pour  100. 

Lorsqu'on  aura  observé  dans  la  préparation  du  coke  les  con- 
ditions que  nous  venons  d'indiquer,  le  volume  du  coke  obtenu 
ne  dilTérera  pas  beaucoup  de  celui  de  la  houille  employée,  et 
le  poids  du  mètre  cube  variera  dans  ce  cas  de  400  à  450  kilo- 
grammes. 

La  proportion  de  cendres  contenue  dans  le  coke  peut  être 
estimée  à  10  pour  100  en  moyenne.  Il  importe  de  suivre,  à  cet 
égard,  le  môme  système  que  pour  la  houille,  et  d'observer  les 
mômes  précautions  pour  en  faire  l'analyse  lors  de  la  réception. 
Ici  encore  le  poids  de  l'eau  devra  être  soigneusement  déterminé 
par  un  essai  spécial,  car  la  nature  poreuse  du  coke  le  rend  sus- 
ceptible d'absorber  une  grande  quantité  d'eau  ;  nous  avons  eu 
plusieurs  fois  l'occasion  de  constater  la  présence  de  5,  6  et 
quelquefois  12  pour  100  d'eau  dans  des  cokes  transportés  par 
bateaux. 

Le  chargement  du  coke  sur  la  grille  doit  être  fait  en  petites 
quantités,  en  maintenant  l'épaisseur  du  combustible  à  0,n,30 
de  hauteur  environ  vers  la  plaque  tubulaire,  et,  du  côté  de  la 
porte,  à  0m,50  pour  les  machines  à  marchandises ,  et  0m,60 
à  0m,65  pour  les  machines  à  voyageurs  à  petits  foyers. 

Lorsqu'on  dépasse  sensiblement  cette  épaisseur,  jn  fait  pro- 
duire ii  la  masse  en  question  une  grande  proportion  d'oxyde  de 
carbone,  qui,  s'il  n'est  pas  brûlé  par  un  afflux  d'air  supplémen- 
taire, est  entraîné  dans  la  cheminée,  sans  avoir  dégagé  la  cha- 
leur qu'il  peut  donner. 
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Les  morceaux  de  coke  doivent  être  tous  réduits  à  une 
moyenne  grosseur,  atin  dp  ne  pas  laisser  de  trop  grandes  ca- 
yités  entre  eux.  . 

427.  combustible»  agglomérés.  —  On  désigne  sous  le  nom 
d'agglomérés  des  combustibles  en  morceaux  plus  ou  moins 
volumineux,  fabriqués  au  moyen  de  menus  de  houille  agglu- 
tinés par  une  certaine  quantité  de  brai  ou  de  goudron  à  l'aide 
d'une  forte  pression. 

La  consommation  de  ces  combustibles  a  pris,  dans  ces  der- 
nières années,  une  extension  considérable  ;  aussi,  en  raison  de 
l'importance  qu'ils  ont  acquise,  entrerons-nous  dans  quelques 
détails  sur  leur  fabrication. 

Tous  les  menus  de  houille  peuvent  être  employés  à  la  fabri- 
cation des  agglomérés,  mais  avec  plus  ou  moins  d'avantage, 
suivant  leur  provenance. 

Avant  leur  emploi,  ces  menus  doivent  être  lavés,  de  manière 
à  no  pas  contenir  plus  de  7  à  8  pour  100  de  cendres,  et  moins 
s'il  est  possible  \ 

La  pression  dans  les  appareils  compresseurs  doit  s'élever,  par 
centimètre  carré, de  100  à  lo()  kilogrammes,  de  manière  à  ob- 
tenir une  parfaite  liaison  des  matières  et  une  densité  qui  at- 
teigne celle  de  la  houille —  4,20  à  1,40; — cette  pression  dépend 

naturellement  de  la  nature  de  la  houille  et  de  la  matière  em- 

•  *  *  * 

ployée  pour  agglutiner  les  parcelles  charbonneuses.  Cette  ma- 
tière, c'est  le  brai  provenant  de  la  distillation  des  goudrons  de 
gaz,  et  que  l'on  mélange  au  menu  en  proportion  variable,  sui- 
vant que  l'on  fera  usage  de  brai  plus  ou  moins  gras,  c'est-à-dire 
retenant  une  plus  ou  moins  grande  quantité  de  goudron. 
L'emploi  du  brai  sec*  a,  sur  les  brais  gras,  l'avantage  de  four- 
nir immédiatement  des  briquettes  dures,  dégageant  peu  d'odeur 

'  Au  chemin  de  fer  du  Midi,  on  fait  usajre  de  menus  de  charbon  maigre 
de  CardiH'  non  lavés,  et  les  briquettes  ne  contiennent  cependant  que  5  à 
li  pour  100  de  cendres. 

2  Goudron  de  houille,  concentré  jusqu'à  280  ou  .'RM  degrés,  et  dont  on 
a  retiré,  par  distillation,  30  à  40  pour  100  de  matières  volatiles. 
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et  de  fumée  et  ne  se  ramollissant  que  sous  une  ternpérature 
supérieure  à  30  ou  60  degrés;  mais  il  exige  un  effort  de  com- 
pression plus  énergique.  Nous  ferons  remarquer,  enfin,  que  la 
proportion  de  brai  s'élèvera  d'autant  plus  que  celui-ci  sera 
plus  sec  et  la  houille  moins  collante  ;  généralement  elle  varie 
de  7  à  10  pour  100;  pour  des  houilles  moyennement  grasses 
agglutinées  au  brai  sec,  la  proportion  convenable  se  tient  entre 
8  et  9  pour  100. 

Le  mélange  des  substances  se  fait  au  moyen  de  bassines  mu- 
nies  d'agitateurs,  et  dans  lesquelles  on  maintient  la  tempéra- 
ture à  un  degré  suffisant  pour  conserver  au  brai  sa  liquidité 
pendant  toute  la  durée  de  l'opération  —  00  à  100  degrés  pour 
le  brai  sec. 

Lorsqu'on  fait  usage  de  brai  gras,  on  commence  par  fondre 
ce  dernier  et  on  le  verse  dans  la  bouille  menue  au  fur  et  à 
mesure  de  l'introduction  de  la  matière  dans  les  compres- 
seurs; mais,  lorsqu'on  traite  le  brai  sec,  il  faut  d'abord  le 
broyer  :  le  chauffage  n'a  lieu  qu'après  le  mélange  avec  la 
houille. 

Une  fois  le  mélange  terminé  et  la  pâte  suffisamment  homo- 
gène, on  procède  au  moulage  par  compression,  au  moyen 
d'appareils  spéciaux,  qui  peuvent  être  classés  en  deux  catégo- 
ries, d'après  le  principe  sur  lequel  ils  sont  basés. 

Dans  les  uns,  la  matière  est  comprimée  dans  des  moules  à 
fond  mobile  montés  sur  un  plateau  circulaire  ou  rectangulaire 
animé,  dans  le  premier  cas,  d'un  mouvement  de  rotation,  dans 
l'autre,  d'un  mouvement  de  va-et-vient,  et  venant  successi- 
vement se  placer  : 

1°  Sous  un  distributeur  qui  les  remplit  de  la  pâte  préparée; 

2°  Sous  un  piston  compresseur  qui  oblige  la  pâte  à  prendre 
la  forme  du  moule  en  s'agglutinant  ; 

3°  Sous  un  appareil  démouleur  qui  fait  sortir  les  briquettes 
des  moules. 

Parmi  les  nombreuses  dispositions  brevetées  qui  reposent 
sur  ce  mode  d'action,  nous  citerons  principalement  la  machine 
de  M.  Mazeline,  dans  laquelle  ces  diverses  opérations  s'exécu- 
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tent  à  l'aide  de  la  vapeur1,  et  celle  de  M.  Revollier,  appliquée 
par  la  société  des  mines  de  la  Loire,  et  dans  laquelle  le  mou- 
lage et  le  démoulage  se  font  par  pression  hydraulique*. 

Dans  le  second  type  de  machines  à  agglomérer,  la  pression 
nécessaire  est  obtenue  par  le  simple  frottement  de  la  pâte 
contre  les  parois  d'un  moule  légèrement  conique  —  machine 
Jaclot  —  ou  dans  un  cylindre  allongé  —  machine  Evrard. 

La  première  de  ces  deux  dispositions  se  trouve  actuellement 
employée  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Midi.  La  ma- 
chine en  question  se  compose  de  deux  tambours  dont  la  jante 
est  formée  de  vides  et  de  pleins  égaux,  distribués  sur  toute  la 
circonférence.  Les  deux  tambours  sont  à  peu  près  tangents  et 
montés  de  telle  sorte  que  les  pleins  de  l'une  des  circonférences 
correspondent  aux  vides  de  l'autre. 

Tandis  que  les  deux  tambours  ainsi  disposés  et  mis  en  mou- 
vement par  une  transmission  à  engrenage  tournent  en  sens 
contraires,  l'un  vis-à-vis  de  l'autre,  la  matière  à  agglomérer,  dis- 
tribuée par  une  trémie  supérieure,  descend  entre  les  deux  tam- 
bours et  vient  remplir  successivement  tous  les  moules  ;  là,  elle  se 
trouve  pressée  par  les  pleins  de  l'autre  roue  qui  l'obligent  à 
sortir  par  l'extrémité  opposée.  Une  faible  conicité  du  moule  3 
suffit  pour  déterminer  une  résistance  convenable  et  pour  obtenir 
une  pression  très-énergique.  La  briquette  moulée  sort  au  fur 
et  à  mesure  de  la  rotation,  en  avançant  de  0m,04  environ  par 
tour  de  roue  et  avec  une  consistance  suffisante  pour  être  em- 
ployée sans  autre  manipulation.  Lorsque  la  briquette  atteint 
la  longueur  de  0m,K)  à  0m,12,  on  approche  de  chaque  tambour 

1  Voir  la  Publication  industrielle  de  M.  Arraengaud,  t.  XIV,  pl.  I. 
4  Idcnu  t.  XVII,  pl.  XII  et  XIII. 

*  Les  dimensions  des  moules  sont  les  suivantes  : 


Longueur   0»,Jfi5 

Largeur,  dans  le  sens  de  la  circonférence  extérieure  ....  0  ,075 

—  »  ()«»,UP5  de  la  circonférence  ext  érieure   0  ,067 

—  à  la  circonférence  intérieure   0  ,067 

Conicité,  75-07   0  ,00» 

Largeur  transversale  (sans  conicité)   0  ,tS0 


Digitized  by  Google 


ALIMENTATION   DES  MACHINES.  633 


un  couteau  qui,  en  une  seule  révolution,  coupe  et  détache 
toutes  les  briquettes  fabriquées. 

Chaque  arbre  porte  en  général  deux  tambours,  dont  L'en- 
semble l'orme  un  appareil  double  produisant  en  dix  heures 
cinquante  tonnes  de  briquettes. 

La  force  absorbée  par  la  machine  peut  être  estimée  à  23  ou 
30  chevaux  *. 

La  seconde  disposition  est  celle  de  M.  Evrard,  dont  la  ma- 
chine a  été  appliquée  dans  plusieurs  localités  de  France  et  de 
Belgique. 

La  Compagnie  de  Lyon,  qui  a  installé  pour  sa  propre  con- 
sommation trois  usines  de  fabrication  d'agglomérés,  a  adopté 
pour  la  construction  de  ses  machines  le  principe  de  ce  système. 
Chacune  d'elles  comprend  seize  cylindres  horizontaux  de  0ra  J 10 
de  diamètre  sur  0m,G00  de  longueur,  recevant  chacun  un  pis- 
ton compresseur.  Le  mouvement  de  va-et-vient  est  communiqué 
aux  seize  pistons  à  la  fois  par  un  seul  arbre  vertical  muni  d'un 
excentrique.  A  la  partie  supérieure  se  trouve  uu  malaxeur 
chauffé  par  la  vapeur  circulant  sous  une  double  enveloppe, 
et  dans  lequel  vient  tomber  le  mélange  de  menus  et  de  brai 
préparé  dans  une  cuve  spéciale.  A  la  sortie  du  malaxeur,  la 
matière  tombe  sur  une  première  table  tournante  où  quatre 
couteaux  la  divisent  en  autant  de  portions  égales  et  la  font 
tomber  sur  une  seconde  table  animée  également  d'un  mouve- 
ment de  rotation  ;  ici  la  pAte  se  trouve  de  nouveau  divisée  en 
parties  égales  et  tombe  finalement  dans  les  cylindres  en  traver- 
sant une  lumière  percée  à  leur  partie  supérieure. 

Le  mélange  comprimé  sort  d'une  manière  continue  par 
l'autre  extrémité  du  cylindre  '2,  et  arrive  sur  une  table  à  bascule 

1  Mémoires  et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils,  séance 

du  i  septembre  1863. 

*  La  compression  qui  résulte  du  simple  frottement  de  la  pâte  sur  les 
parois  du  cylindre  est  tellement  énergique,  que  dans  les  premiers  essais,  il 
y  eut  souvent  rupture  de  l'extrémité  du  cylindre  au  moment  de  l'action  du 
piston.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  compose  cette  portion  du  cylindre 
d<-  deux  segments,  dont  l'un  mobile  est  maintenu  sur  l'autre  par  un 
ressort  qui  cède  sous  l'excès  de  pression. 
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qui  la  divise  en  pains  de  flm,20  à  Q'\2Î>  de  longueur,  chargés 
immédiatement  sur  des  wagonnets  pour  être  transportés  aux 

* 

magasins.  La  machine  produit  12  tonnes  à  l'heure. 

Une  disposition  de  machine  analogue  est  employée  par 
M.  Dehaynin.  Elle  produit  10  tonnes  à  l'heure  et  ahsorbe  une 
force  de  80  chevaux.  Son  poids  total  est  de  05  000  kilogrammes. 
Dans  cet  appareil,  le  moteur  est  directement  attelé  sur  l'arbre 
vertical  et  placé  à  la  partie  inférieure  au-dessous  des  cylindres 
mouleurs.  Sa  position  ne  nous  paraît  pas  avantageuse  pour 
la  facilité  des  réparations,  et  nous  préférons  la  disposition 
adoptée  par  le  chemin  de  fer  de  Lyon  l. 

D'après  M.  Grimer,  ingénieur  en  chef  des  mines,  le  prix  de 
revient  de  fabrication  par  tonne  de  briquettes  peut  s'établir 
ainsi  : 

Brai   4f,50  ù  5f,50 

Main-d'ieuvre   0  ,80  à  1  ,.'10 

Frais  généraux  et  entretien   \  .00  à  t  ,20 

Total   0r,30  à  8r,00 

Lorsque  l'administration  entreprend  pour  son  propre  compte 
la  fabrication  des  briquettes,  il  y  a  lieu,  pour  les  fournitures 
de  houilles  menues,  d'observer  les  conditions  déjà  citées  plus 
haut. 

Pour  ce  qui  regarde  les  brais,  on  s'assurera  qu'ils  rem- 
plissent bien  les  conditions  désirées,  en  vérifiant  leur  tempé- 
rature de  fusion.  Pour  le  brai  sec  spécialement,  il  importe 
qu'il  ne  fonde  pas  au-dessous  de  J*20  a  i'M)  degrés,  qu'il  soit 
parfaitement  dur  et  solide  à  la  température  ordinaire,  et  se 
laisse  facilement  concasser  et  réduire  en  poudre;  carbonisé 
dans  un  creuset  de  platine,  il  doit  laisser,  comme  résidu,  au 
moins  4£>  à  40  pour  100  de  charbon  boursouflé. 

Dans  le  cas  où  il  s'agirait,  au  contraire,  de  recevoir  des 
briquettes  de  fabrication  extérieure,  on  procédera  à  l'analyse 
par  calcination  d'un  poids  donné  de  matière.  On  constatera 

«  Ces  diverses  machines  ont  Rglïré  à  l'Exposition  universelle  de  1807. 
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également,  en  cassant  quelques  échantillons,  que  l'agglomé- 
ration a  été  laite  dans  de  bonnes  conditions,  que  la  texture  est 
homogène,  fine  et  serrée;  enfin,  on  vérifiera  le  poids  de  quel- 
ques-unes des  briquettes  pouf  s'assurer  que  la  densité  est  bien 
conforme  à  celle  indiquée  par  le  cahier  des  charges  qui  sert 
de  base  au  marché. 

Emploi  des  briquettes.  —  En  dehors  d'une  économie  très- 
sensible  dans  le  prix  d'achat,  les  briquettes  présentent  sur  les 
autres  combustibles  plusieurs  avantages.  La  consommation  en 
poids  est  généralement  la  môme  que  celle  du  coke,  quoique 
plus  souvent  un  peu  inférieure  pour  les  combustibles  agglo- 
mérés; leur  densité,  qui  égale  celle  des  houilles,  et  leurs  formes 
régulières,  facilitent  le  transport  et  l'arrimage.  Il  en  résulte, 
pour  cette  dernière  opération,  une  économie  de  près  de  10 
pour  100.  Leur  dureté  et  leur  cohésion  les  rendent  moins  sus- 
ceptibles de  se  briser  dans  le  transport;  le  déchet  est  évalué 
dans  ce  cas  en  général  a  1  ou  2  pour  100  seulement1. 

L'épaisseur  de  combustible  dont  il  faut  couvrir  les  grilles 
avec  l'emploi  des  briquettes  est  la  même  que  pour  la  douille  en 
morceaux. 

Lorsque  les  briquettes  sont  fabriquées  avec  des  houilles  dures 
et  au  brai  sec,  leur  combustion  s'opère  à  peu  près  sans  fumée, 
ainsi  que  nous  l'avons  vu  plus  haut,  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  lorsque  les  houilles  renferment  au  delà'  de  l.pi  à  20 
pour  100  d'éléments  volatils,  et  l'on  est  obligé  d'avoir  recours 
alors  à  l'emploi  des  appareils  fumivores. 

428.  Tourbe»  et  bois.  —  Tourbes.  —  Produite  par  la  décom- 
position des  végétaux  aquatiques  de  l'époque  actuelle,  la  tourbe 
occupe,  sur  certains  points  où  la  configuration  du  sol  facilite  le 
séjour  des  eaux,  des  espaces  d'une  étendue  souvent  considé- 
rable. La  France  renferme  quelques  tourbières  ;  mais  c'est  en 
Allemagne  et  en  Russie  que  ce  combustible  se  rencontre  en 
plus  grande  abondance. 

1  Des  essais  entrepris  par  les  soins  de  la  marine  impériale  ont  permis 
de  les  assimiler  sous  ce  rapport  aux  charbons  en  roche  des  meilleures 
provenances  (Neweastle,  etc.). 
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Compositiotirle  la  tourbe. — L'origine  végétale  de  la  tourbe  se 
manifeste  dans  sa  texture,  qui  emprunte  l'aspect  d'un  véritable 
feutre  formé  de  fibres  végétales,  finement  entrelacées,  et  plus 
ou  moins  serrées,  suivant  l'ancienneté  de  sa  formation.  En  gé- 
néral, les  parties  supérieures  d'une,  tourbière  sont  d'un  tissu 
plus  lâche  que  les  couches  inférieures. 

La  quantité  d'eau  contenue  dans  la  tourbe  à  l'état  naturel 
est  considérable,  car  après  une  exposition  prolongée  à  l'air  libre, 
elle  peut  en  renfermer  encore  jusqu'à  30  pour  100. 

Le  poids  du  mètre  cube  de  tourbe  sèche  peut  être  évalué  à 
r>14  kilogrammes;  humide,  elle  pèse  78,'i  kilogrammes. 

La  composition  de  la  tourbe  diffère  de  celle  des  houilles  par 
une  augmentation  dans  la  proportion  d'oxygène,  qui  atteint 
jusqu'à  30  pour  \  00  avec  certains  échantillons  ;  la  quantité  d'hy- 
drogène est  à  peu  près  la  même,  et  le  carbone  varie  de  20  à 
Go  pour  100  ;  les  tourbes  contiennent  généralement  10  à  1ÎS 
pour  100  de  cendres. 

Exploitation  et  préparation.  —  La  tourbe  s'exploite  à  ciel 
ouvert.  Suivant  sa  nature,  on  la  découpe  à  l'aide  d'un  louchet 
en  morceaux  rectangulaires  —  tourbe  compacte,  —  ou  bien  on 
l'enlève  à  la  drague  —  tourbe  limoneuse.  —  Au  sortir  de  la  tour- 
bière, elle  renferme,  ainsi  que  nous  venons  de  "le  dire,  une 
grande  quantité  d'eau  qu'il  importe  d'éliminer  pour  en  tirer  un 
produit  combustible.  A  cet  effet,  on  laisse  les  morceaux  exposés 
à  l'air  pendant  quelques  mois.  Cette  dessiccation  présente  avec 
certaines  tourbes  — très-compactes  — l'inconvénient  de  les  dés- 
agréger et  de  les  faire  tomber  en  poussière,  d'où  résulte  une 
perte  sensible  au  transport.  Les  tourbes  fibreuses  acquièrent, 
d'autre  part,  dans  cette  opération,  une  légèreté  qui  rend  leur 
emploi  très-incommode,  principalement  pour  l'alimentation 
des  machines  locomotives.  Ces  inconvénients  ont  conduit  à 
fabriquer  de  la  tourbe  comprimée. 

Le  chemin  de  fer  de  l'Etat  en  Bavière,  qui  exploite  pour  son 
usage  depuis  une  vingtaine  d'années  les  tourbières  d'Haspel- 
moos,  essaya,  en  1847,  de  comprimer  la  tourbe  au  moyen  d'un 
simple  piétinement  exécuté  par  les  ouvriers  sur  le  lieu  de  l'ex- 
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ploitation  ;  mais  les  résultats  ne  lui  parurent  pas  satisfaisants, 
et  il  installa,  sur  les  plans  de  l'ingénieur  en  chef  des  machines, 
M.  Exter,  une  préparation  mécanique  pouvant  produire  jusqu'à 
10000  mètres  cubes  de  tourbe  par  année,  au  prix  de  2r,80  par 
mètre  cube. 

La  préparation  de  la  tourbe  comprimée  demande  deux  opé- 
rations distinctes  :  désagréger  la  tourbe,  avec  addition  d'eau, 
donnant  une  sorte  de  bouillie  claire  dont  on  retire  par  décan- 
tation les  matières  terreuses  ;  —  laisser  déposer  la  tourbe  que 
Ton  comprime  dans  des  moules,  ou  que  l'on  soumet  à  une  des- 
siccation à  l'air  libre,  après  l'avoir  divisée  en  morceaux.  La  va- 
leur de  ce  procédé  est  contestable  ;  en  général,  on  doit  limiter 
l'exploitation  aux  tourbes  assez  pures  pour  passer  immédiate- 
ment à  la  désagrégation  et  au  moulage.  Quel  que  soit  d'ailleurs 
le  procédé,  il  importe,  à  chaque  réception,  de  constater,  par 
des  essais  rigoureux,  les  quantités  d'eau  et  de  cendres  con- 
tenues dans  la  tourbe  préparée. 

Emploi  de  la  tourbe.  —  L'emploi  de  la  tourbe  comme  com- 
bustible pour  les  machines  locomotives  a  l'inconvénient  de 
produire  beaucoup  de  fumée  et  d'étincelles,  et  de  développer 
une  quantité  de  chaleur  relativement  faible,  ce  qui  oblige  à 
augmenter  la  provision  de  route,  et  nécessite  le  plus  souvent 
l'addition  de  fourgons  supplémentaires.  Mais  si  l'on  donne  au 
foyer  des  dimensions  suffisantes,  en  augmentant  en  consé- 
quence le  diamètre  des  tubes,  et  en  adoptant  les  appareils  à 
arrêter  les  flammèches,  on  arrive  à  pallier  une  partie  de  ces 
inconvénients,  et  à  obtenir,  dans  certains  cas,  des  résultats 
assez  avantageux,  au  point  de  vue  de  l'économie  du  chauf- 
fage. 

D'après  les  résultats  comparés  de  chauffage  au  bois,  au  coke 
et  à  la  tourbe  pendant  une  période  de  neuf  ans  (1846-1834)  sur 
le  chemin  de  l'État  en  Bavière,  100  pieds  cubes  (2roc,48b)  de 
tourbe  de  qualité  et  de  siccité  moyennes,  équivaudraient  à 
312k,50  decoke,et3mc,13S  de  bois  blanc. 

A  cette  époque  on  trouva  que  le  prix  du  chauffage  à  la  tourbe 
revenait  à  la  moitié  de  celui  au  coke,  et  aux  deux  tiers  du  chaul- 
t.  m.  42 
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fage  au  bois.  Mais  cette  supériorité  économique,  qui  dépendait 
de  circonstances  particulières  ne  s'accuse  pas  d'une  manière 
aussi  évidente  dans  la  plupart  des  cas.  Ainsi,  sur  le  chemin  de 
l'État  en  Ua\ière,  la  consommation  do  l'année  1861-1862  a 
donné  les  résultats  suivants  : 

Dépense  par  kilomètre. 
Houille.  Tombe. 

Machines  à  voyageurs   Gw,76,  soit  0r,t66      1UVJ3,  soit  0f,t72 

Machines  à  marchandises  . .      10  ,1H,  soit  0  ,2ifl      20  ,28,  soit  0  ,207 

La  moyenne  de  consommation  de  la  tourbe  en  1864  sur  les 
lignes  allemandes  qui  font  usage  de  ce  combustible  peut  s'é- 
valuer à  27k,3  par  kilomètre  pour  la  tourbe  comprimée,  et 
0mc,0G8  par  kilomètre  pour  la  tourbe  simplement  dessé- 
chée. 

Mois.  —  Les  buis  sont  presque  essentiellement  composés 
de  cellulose  et  de  ligneux,  substances  organiques  renfermant 
du  carbone,  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  dont  les  pro- 
portions atomiques  peuvent  être  représentées  par  la  formule 
qhjjioqio  Qn  rcnContre  également  dans  le  bois  une  très-forte 
proportion  d'eau  qui,  au  bout  d'une  année  de  dessiccation, 
s'élève  encore  à  18  ou  20  pour  100.  La  proportion  de  car- 
bone dans  les  bois  employés  comme  combustible  varie  de 
38  à  40  pour  100.  On  peut  diviser  ces  bois  en  deux  espèces 
distinctes  : 

—  Les  bois  durs  :  —  chêne,  hêtre,  frêne,  orme,  etc.  ; 

—  Les  bois  blancs  :  —  sapin,  pin,  peuplier,  bouleau,  saule, 
tremble,  etc. 

Les  dernières  sont  d'un  prix  généralement  moins  élevé,  et, 
quoique  moins  riches  en  ligneux  et  plus  légers  que  les  premiers, 
donnant  à  volume  égal  une  moindre  quantité  de  chaleur,  ils 
sont  préférés  ù  ceux-là  pour  l'alimentation  des  foyers  ;  leur 
texture,  moins  serrée,  rend  la  combustion  plus  facile. 

•  Le  prix  du  coke  s  élevait  à  47f,00  la  tonne,  tandis  que  la  tourbe  ne 
revenait  qu'à  3f,10  !»■  mètre  cube,  ou  environ  ,rif,00  la  tonne. 
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Le  mesurage  des  bois  se  fait  au  stère.  Le  store  du  bois  dont  le 
diamètre  varie  entre  0m,02  à  0m,03  et  entre  0U,,06  à  0m,07, 
pèse  250  à  350  kilogrammes.  Les  bûches  de  0m,08  à  0"',20  de 
diamètre  ayant  une  année  de  coupe  pèsent  350  à  400  kilo- 
grammes le  stère.  —  La  puissance  calorifique  du  bois  dans  ces 
conditions  est  de 2,800  a  3,000. 

La  coupe  des  bois  doit  se  faire  en  automne  ou  en  hiver.  La 
proportion  d'eau  contenue  dans  le  bois  s  élève  alors  à  40  pour  1 00 
environ,  et  le  bois  doit  être  conservé"  à  l'air  et  à  couvert  pen- 
dant une  année  au  moins  avant  de  pouvoir  être  employé  avan- 
tageusement. Lorsqu'on  empile  les  bois  pour  les  faire  sécher, 
on  doit  laisser  à  l'air  une  circulation  facile  dans  tous  les  sens; 
cette  condition  est  très-importante,  et  il  importe  de  ne  pas  la 
négliger. 

Le  transport  des  bois  s'effectue  quelquefois  par  flottage  ; 
cotte  opération  a  l'inconvénient  de  faire  perdreau  bois  une  par- 
tie de  ses  qualités  comme  bois  de  chauffage.  Le  bois  dur  Hotte, 
par  exemple,  n'est  pas  plus  avantageux  que  le  bois  tendre  ordi- 
naire au  point  de  vue  calorifique. 

Les  clauses  du  cahier  des  charges  devront  donc  mentionner 
comme  conditions  essentielles  de  la  livraison  : 

—  Un  an  de  coupe  et  de  dessiccation  à  couvert; 

—  Proportion  maxima  d'eau  fixée  à  20  pour  100.  On  véri- 
fiera cette  dernière  condition  par  un  essai  effectué  sur  une  cer- 
taine quantité  d'échantillons. 

Il  importe  enfin  de  s'assurer  que  les  bois  livrés  ne  sont  pas 
pourris,  ce  dont  on  pourra  se  rendre  compte  facilement  en 
faisant  débiter  un  certain  nombre  de  bûches. 

Emploi  du  bois.  —  Le  bois  doit  être  fendu  en  menus  mor- 
ceaux avant  soft  introduction  dans  le  foyer,  afin  de  faciliter  le 
dégagement  des  gaz  et  multiplier  les  points  de  contact  entre 
l'air  et  le  combustible. 

Le  bois  partage  avec  la  tourbe  et  le  lignite  l'inconvénient 
d'émettre  une  grande  quantité  d'étincelles  ;  aussi  est-on  obligé, 
sur  toutes  les  machines  où  on  l'emploie,  d'installer  des  appa- 
reils à  arrêter  les  flammèches.  A  coté  do  cela,  le  bois  présente 
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l'immense  avantage,  —  constaté  sur  toutes  les  lignes  qui  en 
font  usage,  —  de  ne  pas  détériorer  les  parois  des  boîtes  à  feu 
et  des  tubes,  ce  qui  le  rend  très-précieux  au  point  de  vue  de 
l'économie  des  frais  d'entretien  et  de  réparation,  et  doit  lui 
assurer  la  préférence  dans  le  cas  où  son  prix  d'acbat  n'est  pas 
très-élevé. 

On  a  reconnu,  sur  le  chemin  Central-Suisse,  que  1  mètre  cube 
de  bois  de  sapin  équivalait  à  17G  kilogrammes  de  coke  pour  le 
chauffage  des  locomotives.  Sur  la  ligne  du  Sud-Est,  le  rapport 
n'était  que  de  i  mètre  cube  de  bois  pour  122  kilogrammes  de 
coke.  Et  enfin  nous  avons  vu  que ,  sur  le  chemin  de  l'État  de 
Bavière  ,  on  n'estimait  qu'à  99k,7  la  quantité  de  coke  équiva- 
lente à  1  mètre  cube  de  bois. 

La  consommation  de  bois,  par  kilomètre  de  parcours,  peut 
s'estimer  en  moyenne  àO^OSO.  Dans  certains  cas,  elle  devient 
notablement  inférieure  à  ce  chiffre.  —  Sur  le  Central-Suisse 
par  exemple,  la  consommation  n'atteignait  pendant  un  certain 
temps  que  0mc,031  de  bois  de  sapin  ou  de  hêtre. 

Le  chemin  du  Nord-Est  *  ne  dépensait  que  0"e,054  de  bois 
par  kilomètre  pour  des  machines  à  voyageurs  marchant  à 
30  kilomètres  et  remorquant  30  tonnes  de  charge  brute  (non 
compris  le  tender)  sur  rampes  de  12  pour  1  000  et  en  courbes  de 
270  mètres  de  rayon.  Dans  les  machines  à  marchandises  remor- 
quant 170  tounes  àla  vitesse  de  22  kilomètres,  la  consommation 
ne  dépassait  pas  O^ODiJ.  —  Au  Sud-Est  Suisse,  enfin,  les 
machiues  consommaient  sur  rampe  de  1/100,  en  courbes  de 
300  mètres  et  à  la  vitesse  de  30  kilomètres,  0B,C,072  de  bois 
de  sapin  par  kilomètre. 

429.  Magasins  et  quais  à  combustibles.  —  Dans  tOUS  les  dépôts 

se  trouve  un  parc  réservé  à  l'emmagasinage  des  combustibles, 
— houille,  coke,  tourbe  ou  bois, —  qui  doivent  servir  àl'alimen- 
tation  des  machines  locomotives  et  des  machines  fixes  du  dépôt 
ou  de  la  station.  —  Sur  les  lignes  françaises,  les  parcs  à  combus- 

1  En  1856,  avant  le  percement  du  Hauenstein. 
■  En  1856. 
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tiblcs  se  composent  en  général  d'une  enceinte  découverte,  di- 
visée en  compartiments  distincts,  de  manière  à  faciliter  l'in- 
ventaire des  matières  qu'elle  contient.  Au  moment  de  l'entrée 
dans  le  parc,  le  combustible  passe  sur  un  pont- bascule  (lro  par- 
tie, chap.  VIII,  §  v).  A  sa  sortie,  il  doit  aussi  subir  le  contrôle 
du  pesage  ou  du  mesurage.  Il  faut  donc,  dans  le  magasin, 
une  bascule  sur  laquelle  on  puisse  tarer  et  peser  les  caisses 
ou  paniers  qui  servent  à  transporter  le  combustible  sur  la 
machine. 

L'usage  d'abandonner  le  combustible  ù  découvert  nous 
semble  sinon  nuisible,  du  moins  peu  économique,  surtout 
avec  l'emploi  de  la  houille  crue ,  qui  se  généralise  de  plus  en 
plus  aujourd'hui.  Certaines  qualités  de  houille  s'altèrent 
plus  ou  moins  au  contact  de  l'air  et  perdent  une  partie  de  leurs 
propriétés  calorifiques  par  un  séjour  trop  prolongé  à  l'humi- 
dité. Transporté  sur  la  grille  du  foyer,  le  charbon  mouillé 
arrête  momentanément  la  combustion,  refroidit  les  gaz  par  un 
excès  de  vapeur  d'eau,  et  brûle,  par  conséquent,  dans  de  mau- 
vaises conditions.  Aussi  préférons-nous  la  méthode  suivie  en 
Allemagne,  qui  consiste  à  abriter  les  réserves  de  combustible 
sous  des  hangars  couverts ,  dont  les  parois  en  planches  et  à 
claire-voie  laissent  cependant  à  l'air  une  grande  facilité  de  cir- 
culation en  tous  sens.  Cette  disposition  est  celle  du  magasin  à 
combustible  delà  figure  521,  sur  lequel  nous  avons  cepen- 
dant à  faire  quelques  réserves.  En  emmagasinant  le  com- 
bustible au  niveau  du  sol,  on  réalise  une  perte  de  main- 
d'œuvre  assez  considérable  représentée  par  le  produit  du  poids 
du  combustible  qui  passe  par  le  magasin,  multiplié  parla  hau- 
teur à  laquelle  il  faut  l'élever  à  bras  d'homme  pour  le  charger 
dans  le  tender  !.  Les  installations  bien  comprises  doivent  être 
combinées  pour  permettre  un  promptdéchargementdcs  wagons, 
un  arrimage  convenable  du  combustible  sur  la  plate-forme  et 
un  chargement  commode  sur  le  tender.  A  cet  effet,  on  dispose, 

1  La  hauteur  du  tablier  des  tenders  au-dessus  du  mil  varie  de  im,rôO 
à  i"y270;  celle  des  parois  d'enceinte,  2-,600  à  2«,7i>0. 


Digitized  by 


062  ATELIERS,  DÉPÔTS,  ALIMENTATION. 

parallèlement  aux  voies  des  machines  et  des  wagons  du*  dépôt, 
les  bordures  de  quais  à  combustible,  qui,  du  côté  des  ma- 
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t'ig,  Tiil.    Haguaiii  el  rticr»oir.  (Fran/.-Joieph.;  Autriche.;    Echelle  —  , 

chines,  s'élèvera  à  lm,70,  et  du  coté  des  wagons  à  0m,9.j  ou 
1  mètre  (r  partie,  çhap.  VIII,  §  n,  285).  La  (igure  522  donne  la 


coupe  verticale  d'un  quai  à  combustible  du  chemin  de  Paris  à 
Lyon.  A  gauche  se  trouve  la  voie  par  laquelle  on  amène  le 
combustible  dans  des  wagons  spéciaux;  à  droite,  la  voie  de 
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service  servant  à  la  circulation  des  machines.  La  distance  b 
et  e  des  bords  du  quai  aux  axes  des  deux  voies  est  de  im,60  ; 
la  largeur  totale  du  quai  a  est  de  8m,50,  et  sa  longueur  de  30 
à  50  mètres,  suivant  l'importance  du  dépôt.  L'espace  d,  de 
{m,?)0,  est  réservé  au  déchargement  du  combustible. 

On  dispose  généralement,  au  point  où  viennent  stationner 
les  machines,  une  ou  deiyt  fosses  à  piquer  le  feu,  et  de  l'autre 
côté  de  la  voie  une  prise  d'eau,  afin  que  toutes  les  opérations 
—  approvisionnement  du  combustible,  remplissage  des  soutes 
à  eau,  piquage  du  feu  —  effectuées  pendant  le  stationnement, 
puissent  se  faire  simultanément  et  avec  le  moins  de  perte  de 
temps  possible.  lorsque  la  colonne  d'alimentation  ne  trouve 
pas  sa  place  à  l'opposite  du  quai,  comme  il  est  indiqué  sur  le 
croquis,  on  la  place  dans  le  quai  même,  en  conservant  la  dis- 
tance de  2m,44,  à  partir  de  l'axe  de  la  voie.  Ces  quais  à  coke  ne 
sont  pas  couverts  ;  leur  surface  doit  être  ou  pavée  ou  dallée,  ou 
recouverte  d'un  enduit  (Irc  partie,  chap.  VIII,  §  u). 

Le  transport  du  combustible  du  magasin  au  quai  et  sur  la 
machine  se  fait  à  l'aide  de  caisses  ou,  mieux,  de  paniers  en 
osier;  l'emploi  de  ces  appareils  offre  le  double  avantage  de 
faciliter  la  manutention  ainsi  que  le  contrôle  et  la  comptabilité, 
leur  capacité  correspondant  à  un  poids  de  combustible  de  40  à 
50  kilogrammes,  que  l'on  peut  considérer  comme  sensiblement 
constant,  en  ayant  soin  de  le  déterminer  exactement  pour  chaque 
nouvelle  espèce  dè  combustible ,  et  de  le  vérifier  de  temps  en 
temps.  Les  paniers  en  osier  offrent  sur  les  caisses  l'avantage 
d'une  durée  beaucoup  plus  grande,  et  sont  presque  exclusive- 
ment employés  aujourd'hui. 

430.  Maiièr**  grasstos.  —  Sous  cette  dénomination,  nous 
comprendrons  : 

T  Les  huiles  et  Iob  graisses  destinées  à  lubrifier  les  fusées 
de  locomotives,  tenders  et  wagons  ; 

2°  Les  huiles  et  le  suif  servant  au  graissage  des  pièces  du 
mécanisme  en  mouvement  ; 

3*  Les  huiles  consommées  pour  l'éclairage  des  machines  et 
des  signaux. 
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Graissage  des  fusées.  —  Nous  avons  eu  l'occasion  de  dire, 
en  parlant  des  boites  à  graisse,  que  la  lubrification  des  fusées 
d'essieux  s'effectuait  tantôt  au  moyen  d'huiles  simples,  tantôt 
au  moyen  de  mélanges  semi-liquides  auxquels  on  donne  le  nom 
de  graisses.  Cette  dernière  méthode  ,  avons-nous  dit ,  tend  à 
disparaître  sur  la  plupart  des  lignes  actuellement  exploitées, 
devant  les  progrès  toujours  croissants  du  graissage  à  l'huile. 
Cependant  on  rencontre  encore  aujourd'hui  une  grande  quan- 
tité de  véhicules  munis  d'anciennes  bottes  à  graisse,  pour  les- 
quels il  importe  de  conserver  cette  méthode  de  graissage  ;  mais 
il  y  a  plus  :  quelques  administrations,  satisfaites  des  résultats 
qu'elles  en  ont  obtenus,  continuent  à  l'employer  exclusivement, 
tant  pour  leurs  anciens  wagons  que  pour  le  nouveau  matériel 
qu'elles  mettent  en  circulation.  Avant  d'entrer  dans  l'étude 
des  matières  grasses,  résumons  les  avantages  de  chacune 
d'elles,  au  point  de  vue  du  graissage  des  fusées  des  véhicules 
de  chemin  de  fer. 

Le  principal  inconvénient  des  graisses  est  leur  solidité,  qui  suit 
naturellement  les  variations  de  température  et  augmente  très- 
sensiblement  les  frais  de  traction  pendant  la  saison  d'hiver.  Avec 
l'emploi  de  la  graisse,  la  lubrification  de  la  fusée  par-dessous 
devient  impossible  ;  nous  avons  constaté  précédemment  (373) 
la  tendance  générale  des  administrations  de  chemins  de  fer  à 
utiliser  cette  dernière  disposition,  qui  donnera  beaucoup  plus 
de  garantie  de  sécurité  que  la  première.  Enfin,  la  plupart  des 
graisses  ont  l'inconvénient  de  produire  une  certaine  quantité 
de  cambouis,  qui  détériore  promptement  les  fusées  ;  nous  ver- 
rons cependant  plus  loin  comment  on  peut  arriver  par  une 
bonne  préparation  à  diminuer  la  production  de  ce  phénomène. 

D'autre  part,  la  grande  fluidité  de  certaines  huiles  les  rend 
impropres  au  graissage  des  fusées,  car,  dans  ce  cas,  une  trop 
forte  pression  chasse  l'huile  interposée  entre  les  surfaces  qui 
s'échauffent,  et  finissent  par  gripper. 

En  outre,  les  huiles  siccatives,  celles  qui  renferment  des  prin- 
cipes avant  beaucoup  d'affinité  pour  l'oxygène  de  l'air,  ne  don- 
neront également  pour  cet  usage  qu'un  très-mauvais  résultat, 
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car  il  se  forme  promptement  des  grumeaux  qui  augmentent 
les  frottements,  en  accélérant  l'usure  de  la  fusée  et  des  coussi- 
nets. 

Enûn,  certaines  huiles  comme  certaines  graisses  mal  prépa-  • 
récs  ou  falsiûées  présentent  une  réaction  légèrement  acide,  qui 
doit  en  faire  rejeter  l'emploi  dans  l'intérêt  de  la  bonne  conser- 
vation du  matériel. 

Les  conditions  auxquelles  devront  satisfaire  les  matières  lu- 
brifiantes peuvent  donc  se  résumer  ainsi  : 

—  Fluidité  suffisante  pour  faciliter  le  mouvement  des  mo- 
lécules, sans  cependant  atteindre  la  limite  de  liquidité  au  delà 
de  laquelle'  la  matière  ne  pourrait  résister  à  la  pression  ; 

—  Ne  passe  solidifier  en  hiver  par  suite  de  l'abaissement  de 
température,  ce  qui  rendrait  le  graissage  impossible  dans  cette 
saison,  et  déterminerait  réchauffement  de  la  fusée  ; 

—  Etre  exemptes  de  tout  principe  acide,  dont  l'action  sur 
les  coussinets  se  traduit  bientôt  par  la  formation  de  sels  métal- 
liques qui  produisent  le  grippage  des  surfaces  en  contact  ; 

—  Se  composer  d'éléments  possédant  le  moins  d'affinité  pos- 
sible pour  l'oxygène. 

Huiles.  —  On  distingue  sous  le  nom  générique  d'huiles  des 
corps  gras  composés  de  deux  substances  de  nature  organique, 
la  margarine  et  Yoléine,  qui, .sous  l'action  d'un  alcali,  se  dédou- 
blent en  donnant  de  la  glycérine  et  deux  acides  gras,  Y  acide  mar- 
garique  et  X acide  olèique.  Ces  deux  dernières  substances,  en  se 
combinant  avec  l'alcali,  produisent  les  sels  métalliques  que  l'on 
désigne  sous  le  nom  de  savons;  l'ensemble  du  phénomène  porte 
le  nom  de  saponification. 

Les  huiles  peuvent  se  diviser  en  deux  catégories  :  Huiles  sic- 
catives et  huiles  non  siccatives.  Nous  n'avons  d'intérêt  qu'à 
étudier  les  secondes,  puisqu'elles  jouissent  seules  de  la  pro- 
priété essentielle  que  nous  avons  énoncée  dans  les  conditions 
générales. 

L'huile  d'olive,  —  l'huile  de  colza,  —  l'huile  d'amandes 
douces,  —  l'huile  de  spermaceti,  —  composent  la  série  usuelle 
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des  huiles  non  siccatives.  Parmi  ces  matières,  les  deux  pre- 
mières seules  se  rencontrent  en  assez  grande  abondance  dans 
l'industrie  pour  être  appliquées  à  l'usage  qui  nous  occupe  ; 
encore  y  a-t-il  une  distinction  à  faire  entre  elles. 

L'huile  d'olive,  quoique  plus  avantageuse  pour  le  graissage, 
est  d'un  prix  généralement  trop  élevé  pour  en  permettre  l'em- 
ploi dans  ces  conditions  \ 

—  L'huile  de  colza  non  épurée  est  celle  qui  convient  le 
mieux  aujourd'hui  à  cet  usage. 

Cette  huile  est  extraite,  par  pression,  des  graines  de  colza, 
clarifiée  par  le  filtrage  et  le  repos. 

L'huile  de  colza  est  jaune,  légère,  limpide,  d'une  odeur  forte 
et  d'une  sa\eur  peu  agréable.  Sa  densité  à  15°  est  de  0,9135. 
A  — 6°, 25  elle  se  congèle  sous  forme  d'aiguilles  réunies  en 
étoiles.  Elle  contient  46  pour  100  de  margarine  et  54  pour  100 
d'oléine.  Épurée  à  l'acide  sulfurique  —  2  pour  100,  — elle  con- 
serve une  réaction  acide  qui  en  fait  proscrire  l'usage. 

L'huile  de  colza,  malgré  sa  fixité,  peut  présenter  cependant 
un  commencement  de  décomposition  partielle  lorsque,  par  suite 
de  réchauffement  des  boites  à  graisse,  elle  se  trouve  portée  à 
une  très-haute  température. 

Les  falsifications  de  l'huile  de  colza  se  fout  avec  les  huiles 
d'œillette,  de  cameline,  de  ravison,  de  lin,  de  baleine,  de  pois- 
son, l'acide  oléique  ou  huile  de  suif.  La  falsification  la  plus 
commune  se  fait  avec  l'huile  de  baleine  et  l'huile  de  lin  *. 
Cette  dernière,  par  ses  propriétés  siccatives,  rend  l'huile  de 
colza  impropre  à  l'usage  auquel  on  la  destine. 

Cela  posé,  s'agit-il  de  constater  qu'une  huile  de  colza  remplit 
les  conditions  demandées  pour  le  graissage  des  fusées,  on  pro- 
cédera aux  essais  suivants  ; 

4°  A  l'aide  de  l'alcoomètre  centésimal  de  Gay-Lussac,  on  vé- 

1  Nous  parlerons  de  ses  propriétés  et  des  moyens  de  reconnaître  sa 
pureté  au  sujet  de  la  fabrication  des  graisses. 

!  M.  Théodore  Château,  Connaissance  et  exploitation  des  corps  gras  in- 
dustriels, 180t. 
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rifiera  sa  densité.  A  lo  degrés,  elle  doit  marquer  avec  cet  in- 
strument 62°,2. 

2°  On  étend  sur  une  plaque  de  cuivre  rouge  parfaitement 
polie  une  goutte  de  l'huile  à  essayer.  Si,  après  quelques  jours, 
on  constate  qu'elle  s'est  transformée  en  un  vernis  de  consis- 
tance solide,  ou  qu'elle  a  pris  une  coloration  verte,  on  pourra 
en  conclure,  dans  le  premier  cas,  qu'elle  contient  une  propor- 
tion plus  ou  moins  forte  de  principes  siccatifs  ;  dans  le  second, 
qu'elle  attaque  le  métal.  Pour  l'un  ou  l'autre  de  ces  motifs,  on 
devra  la  rejeter. 

3°  En  laissant  reposer  pendant  huit  jours  environ  une  cer- 
taine quantité  de  l'huile  à  essayer,  si  elle  se  trouve  falsifiée  par 
l'huile  de  baleine,  cette  dernière  se  séparera  peu  à  peu  en  venant 
se  précipiter  à  la  partie  inférieure  du  vase  d'essai. 

4°  On  contrôlera  ces  expériences  à  l'aide  de  Yoléomètrc  Lan- 
rot.  Cet  instrument,  fondé  sur  la  grande  différence  de  densité 
qu'accusent  les  diverses  espèces  d'huiles  portées  à  la  tempéra- 
ture de  100  degrés,  se  compose  d'une  burette  en  fer-blanc  fai- 
sant fonction  (te  bain-marie,  dans  laquelle  on  introduit  un  petit 
cylindre  creux  rempli  de  l'huile  à  essayer.  On  chauffe  l'appareil 
jusqu'à  ce  que  le  thermomètre  plongé  dans  le  bain-marie 
marque  100  degrés,  et  on  plonge  alors  dans  l'huile  un  petit 
aréomètre  portant  deux  cent  vingt  à  deux  cent  vingt-cinq  divi- 
sions, dont  le  zéro,  placé  à  la  deux  centième  division  à  partir 
du  bas,  correspond  à  l'huile  de  colza  pure  chauffée  à  100  de- 
grés. 

Voici  les  indications  que  donne  l'oléomètre  Laurot  plongé 
dans  les  huiles  suivantes  à  100  degrés  : 


L'épaississement  de  l'huile  de  colza,  quand  la  température 
descend  à  quelques  degrés  au-dessous  de  zéro,  rend  difficile 
son  emploi  dans  ces  circonstances.  On  a  essayé  de  lui  conserver 


Huite  de  lin  

Huile  de  chènevis 
Huile  d'œillette. . . 
Huile  de  poisson. . 


210° 
136° 
124» 
83» 


Digitized  by  Google 


668  A1EL1ËKS,  DÉPÔTS,  ALIMENTATION. 

sa  liquidité  par  l'addition  de  substances  étrangères.  M.  le  doc- 
teur Ziureck,  chimiste  à  Berlin,  a  trouvé  que  parmi  les  sub- 
stances dont  le  point  de  solidification  est  inférieur  à  celui  de 
l'huile  en  question,  l'huile  de  pétrole  raffinée  peut  donner  le 
résultat  cherché  en  préparant  les  mélanges  suivants  1  : 

Température  de  concrétion 
en  dessous  de  zéro. 

8à  9«  Cent. 
10  à  12»  — 
45*à  16°  — 
19  à  20°  — 

Il  serait  intéressant  d'avoir  quelques  renseignements  sur  la 
manière  dont  ces  mélanges  se  comporteraient  dans  la  pratique  ; 
car  l'extrême  fluidité  des  huiles  de  pétrole  les  rend,  en  effet, 
tout  à  fait  impropres  au  graissage.  A  la  température  ordinaire, 
un  mélange  de  90  parties  d'huile  de  colza  et  10  parties  d'huile 
de  pétrole  n'a  plus  la  viscosité  nécessaire  à  la  lubrification. 
L'huile  lourde  de  pétrole  peut,  toutefois,  être  employée  dans 
certains  cas,  en  vertu  de  la  propriété  qu'elle  possède  de  dis- 
soudre les  matières  résineuses,  et  que  l'on  peut  mettre  à  profit 
pour  enlever,  en  partie,  à  une  huile  ses  propriétés  siccatives. 

Graisses. — Les  graisses  employées  sur  leschemins  de  fer  sont 
des  mélanges  de  corps  gras  —  huiles  ou  suifs  —  avec  une  pro- 
portion variable  d'eau  plus  ou  moins  alcaline.  L'emploi  d'une 
grande  quantité  d'alcali  a  pour  résultat  de  produire  une  saponi- 
fication du  corps  gras  ;  le  savon  qui  prend  naissance  ne  fond 
pas,  comme  la  graisse,  sous  l'action  de  la  chaleur,  et  forme  des 
grumeaux  qui  augmentent  le  frottement  au  lieu  de  le  diminuer. 
Il  importe  de  poser  en  principe  que  la  fabrication  de  la  graisse 
ne  doit  pas  être  une  saponification,  mais  une  simple  émulsion, 
et,  dans  ce  but,  on  devra  diminuer,  autant  que  possible,  la 
proportion  d'alcali  qui  entre  dans  sa  composition. 

»  Organ  /tir  die  Forlschrilledes  Etienbahnwesens,  186a,  3e  et  1e  cahier. 


Huile  de  col».  HUiïaranéelr0le 

95  pour  100  5  pour  100 

00     —  10  — 

85     —  15  - 

80     -  20  - 
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Les  matières  grasses  employées  sont  l'huile  de  colza  ou  l'huile 
d'olive,  l'huile  de  palme  et  le  suif;  la  proportion  de  ces  diverses 
substances  doit  varier  suivant  l'époque  de  l'année,  aûn  que  la 
température  de  l'air  soit  sans  influence  sur  la  consistance  de  la 
graisse,  qui  doit  demeurer  toujours  la  même. 

Au  chemin  de  fer  d'Orléans,  on  a  fait,  pendant  longtemps, 
usage  de  la  composition  suivante  : 

Graisse  Gralsee  Graisse 

ÉHè.  de  prinlempa.  d'hiw. 

Huile  de  colza   10  30  45 

Suif   50  30  la 

Eau   30  36  38 

t 

Carbonate  de  soude   10  i  2 

100  100  100 

La  graisse  jaune  employée  sur  les  chemins  belges  est  com- 
posée de  suif  et  d'huile  de  palme  dans  les  proportions  moyennes 
suivantes  : 

Suif   8,3 

Sel  de  soude   1 ,4 

Huile  de  palme   20,7 

Eau  ordinaire   69,6 

"Too^ô" 

En  été,  on  augmente  la  quantité  relative  d'eau  et  on  la  dimi- 
nue en  hiver. 

Le  chemin  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée  emploie  des 
graisses  dont  la  composition  est  la  suivante  : 

Gralaae  Graine  i 

d'été.  ii  tarer. 

Huile  d  olive                                             10  40 

Suif                                                          40  10 

Eau  (contenant  au  plus  1  pour  100  de  car- 
bonate de  soude)                                     50  50 

100  hhT 

L'huile  d'olive  présente  sur  l'huile  de  colza  l'avantage  d'être 
moins  siccative,  et  de  ne  se  décomposer  jamais  par  suite  de 
réchauffement  de  la  fusée;  enfln,  l'émulsion  avec  l'huile  d'olive 
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est  plus  persistante  que  celle  de  l'huile  de  colza,  ce  qui  permet, 
avec  la  première,  de  conserver  la  graisse  plus  longtemps. 

La  préparation  des  graisses  se  divise  en  deux  opérations  : 

Mélange  des  corps  gras  ;  —  addition  de  L'eau  et  agitation. 

La  première  opération  s'effectue  dans  des  bassines  métal- 
liques. On  commence  par  fondre  le  suif,  puis  on  y  verse  l'huile 
d'olive  ou  de  colza.  Le  mélange  étant  bien  brassé,  on  le  fait 
écouler,  sous  forme  d'un  mince  fllct,  dans  une  cuve  contenant 
l'eau  alcaline  remuée  par  un  agitateur.  Lorsque  la  masse  est 
convenablement  émulsionnée,  on  la  retire. 

Nous  savons  vérifier  la  pureté  d'une  huile  de  colza  ;  indi- 
quons les  procédés  d'essai  des  huiles  d'olive  et  des  suifs. 

L'huile  d'olive  employée  pour  la  fabrication  des  graisses 
provient  de  fruits  de  qualité  inférieure.  Pure,  elle  a  une  den- 
sité de  0,9170  correspondant  à  58°,5  — 5°,68  de  l'alcoomètre 
centésimal  de  Gay-Lussac.  En  dessous  de  zéro,  elle  se  lige  ;  à 
—  6  degrés,  elle  dépose  0,28  de  stéarine  et  laisse  0,72  d'oléine. 
Elle  peut  ôtre  falsifiée  par  l'huile  de  colza,  de  navette  ou  de  lin. 
Ces  falsifications  se  décèlent  à  l'aide  du  procédé  d'analyse  de 
M.  Boudet.  —  On  prépare  un  mélange  de  trois  parties  d'acide 
azotique  à  35  degrés  de  Baumé  et  une  partie  d'acide  hypo- 
azotique.  On  agite,  dans  un  flacon,  une  certaine  quantité  du 
mélange  acide  avec  cinq  ou  six  parties  de  l'huile  à  essayer,  en 
opérant  parallèlement  sur  une  même  quantité  d'huile  pure.  La 
différence  de  temps  que  mettent  les  deux  échantillons  à  se 
concréter  permet  d'en  apprécier  la  pureté. 

L'huile  pure  demandera   ih20m 

L'httile à  l/SOd'huilc  d'œillettc*   \  \0 


On  peut  également  faire  usage  des  densimètres,  tels  que 
l'alcoomètre  centésimal  de  Gay-Lussac,  l'élaïomètre  de  Gobley, 
l'oléomètre  de  Lefebvre  ou  celui  de  Laurot  \ 


-  1/12 

-  MU 


2  30 
4 


1  Voir  M.  Th.  ChAteau,  ouvrage  déjà  rit/'. 
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Ces  divers  procédés  ne  devront  pas  faire  négliger  l'emploi 
de  la  plaque  de  cuivre,  au  moyen  de  laquelle  on  constate  im- 
médiatement que  l'huile  répond  à  ces  deux  conditions  :  ab- 
sence de  matières  siccatives  ;  —  absence  de  principes  acides. 

Les  tissus  graisseux  des  herbivores,  soumis  à  une  tempéra- 
ture de  10o  à  HO  degrés,  produisent  le  suif.  Le  meilleur  est 
celui  de  mouton.  Les  suifs,  —  formés  de  stéarine,  de  marga- 
•  rine  et  d'oléine,  —  sont  solides  à  la  température  de  12  à  15  de- 
grés, blancs  ou  légèrement  jaunâtres,  lisse  falsifient  par  addi- 
tion de  graisses  de  qualité  inférieure,  de  flambart.  On  y  ajoute 
quelquefois  de  l'eau,  en  l'incorporant  dans  la  masse  par  un 
battage  prolongé,  et,  enfin,  des  matières  solides  étrangères  : 
fécule,  kaolin,  marbre  blanc  pulvérisé,  sulfate  de  baryte,  etc. 

La  présence  des  matières  minérales  et  de  la  fécule  se  décèle 
facilement  par  la  dissolution  dans  l'éther  —  qui  ne  dissout  que 
le  suif— ,  ou  simplement  en  faisant  bouillir  le  suif  avec  10  pour 
100  d'eau.  On  reconnaît  la  fécule  en  malaxant  le  suif  avec  de 
l'eau  iodée,  et  ajoutant  quelques  gouttes  d'acide  sulfurique  qui 
amènent  une  coloration  bleue. 

Si  la  matière  grasse  renferme  de  l'eau,  en  la  pétrissant  avec 
moitié  de  son  poids  de  sulfate  de  cuivre  desséché,  la  masse 
prend  une  teinte  bleue  ou  verdâtre.  Le  poids  de  l'eau  est  donné 
par  dessiccation  du  suif  à  l'étuve. 

L'huile  de  palme,  jaune  orangé,  a  la  consistance  du  beurre. 
Récemment  extraite,  elle  fond  à  27  degrés  ;  mais  son  point  de 
fusion  s'élève,  avec  le  temps,  jusqu'à  31  et  môme  36  degrés. 
Elle  se  compose  de  31  pour  100  de  stéarine  et  69  d'oléine, 

L'huile  de  palme  est  non-seulement  falsifiée,  mais  quelque- 
fois môme  composée  tout  entière  de  cire  jaune,  d'axonge  et  de 
suif  (le  mouton  coloré  avec  du  curcuma,  et  aromatisé  avec  de  la 
poudre  d'iris,  odeur  de  l'huile  véritable.  En  la  traitant  par 
l'éther,  les  corps  gras  sont  dissous;  il  reste  le  curcuma  et  l'iris. 

Graissage  des  pièces  du  mécanisme. —  On  fait  usage,  pour  le 
graissage  des  pièces  de  machine,  d'huile  de  pied  de  bœuf  et 
d'huile  d'olive  ou  de  colza  mélangée  de  suif  ou  autres  matières 
grasses  ayant  pour  but  de  l'épaissir,  de  suif  pour  le  graissage 
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des  pistons,  des  tiroirs,  et  de  toutes  les  parties  exposées  h  une 
température  élevée. 

L'huile  de  pied  de  bœuf  se  trouve  rarement  pure  dans  le 
commerce.  On  la  falsifie  par  addition  d'huile  de  baleine  ou 
d'huile  d' œillette.  L'oléomètre  de  Lefebvre  peut  servir  encore 
à  déceler  les  fraudes.  Une  série  de  réactions  indiquées  dans 
l'ouvrage  de  M.  Château  feront  reconnaître  plus  exactement  la 
présence  des  huiles  étrangères,  leur  nature  et  leur  proportion. 

Huiles  d'éclairage.  —  On  peut  employer  à  l'éclairage,  soit 
les  huiles  végétales,  et  principalement  l'huile  de  colza  épurée, 
dont  nous  avons  donné  les  propriétés  et  les  caractères  disti neufs, 
soit  les  huiles  minérales.  La  nature  spéciale  et  la  faible  densité 
de  ces  derniers  produits  rendent  leur  adultération  difficile.  Les 
huiles  de  schiste,  dont  l'odeur  est  très-persistante,  ne  brûlent 
pas  avec  autant  de  facilité  que  les  huiles  de  pétrole,  auxquelles 
on  donnera  toujours  la  préférence. 

La  densité  de  l'huile  de  pétrole  doit  être  0,800.  Mais  cette 
densité  n'est  pas  toujours  une  preuve  de  bonne  qualité  de  l'huile 
employée,  car  on  peut  l'obtenir  par  des  mélanges  frauduleux 
d'huiles  lourdes  et  d'essences  légères.  Or,  il  suffit  d'une  très- 
faible  quantité  d'essence  pour  augmenter  l'inflammabilité  du 
produit  et  en  rendre  l'usage  dangereux  dans  des  mains  inexpé- 
rimentées. Ce  dernier  point  surtout  réclame  une  appréciation 
sévère  ;  on  fera  usage,  à  cet  effet,  des  appareils  connus  sous  le 
nom  de  naphtomètres.  La  température  de  35  degrés  est  consi- 
dérée comme  limite  pour  le  point  d'inflammation  de  ces  huiles. 
Enfin,  on  s'assure,  par  un  essai  dans  une  lampe,  que  l'huile  a 
été  bien  épurée,  et  qu'elle  brûle  à  fond  sans  charbonner  la 
mèche. 


FIN  DU  TOME  TROISIÈME. 


Parte. 


Typographie  Uekkuyer  et  fils,  rue  du  Tlaafrvard,  7. 
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